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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

December  1863. 
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43.80 

38.39 

45.45 

6.44 

4.79 

6.28 

94 

61 

92 

2.0 

7.6 

8.7 

cc 

0.3 

0.6 

4 

5.0 

7.2 

5.1 

3.7  3.5 

63.33 

67.18 

68.90 

4.57 

6.04 

6.14 

70 

78 

93 

11.0 

0.2 

cc 

0.4 

CC 

CC 

5 

6.2 

6.6 

7.0 

5.4  1.2 

68.00 

66.25 

64.85 

6.69 

6.64 

7.17 

94 

91 

95 

CC 

0.1 

0.2 

cc 

cc 

cc 

6 

7.0 

8.7 

3.0 

6.8  2.4 

64.53 

66.43 

69.24 

7.28 

7.24 

5.10  . 

97 

86 

89 

5.9 

0.3 

CC 

cc 

0.4 

0.1 

7 

5.6 

10.1 

8.0 

2.9  7.2 

69.79 

69.88 

70.15 

6.39 

7.70 

7.33  , 

94 

82 

91 

cc 

cc 

a 

cc 

0.5 

0.2 

8 

7.8 

6.7 

6.0 

5.9  —  2.1 

67.16 

65.45 

63.93 

6.58 

5.85 

5.94 

83 

79 

85 

(C 

cc 

cc 

0.2 

0.5 

0.7 

9 

4.0 

5.8 

6.2 

3.8  +  2.4 

63.16 

63.51 

63.45 

5.49 

6.49 

6.88 

90 

94 

97 

cc 

1.3 

0.2 

0.2 

0.1 

CC 

10 

5.1 

7.6 

6.7 

4.0  4.0 

65.35 

65.18 

64.79 

5.94 

6.15 

6.47 

90 

79 

88 

cc 

<c 

CC 

cc 

0.5 

0.2 

11 

8.2 

8.9 

9.4 

6.7  3.0 

64.87 

64.08 

60.24 

6.77 

7.23 

8.21 

83 

84 

93 

« 

cc 

1.0 

0.3 

0.4 

CC 

12 

9.5 

10.1 

8.6 

9.4  1.1 

61.29 

59.47 

61.68 

8.39 

8.27 

6.42 

95 

89 

77 

2.1 

0.3 

CC 

cc 

0.4 

0.3 

13 

4.0 

8.3 

4.0 

4.0  4.8 

69.00 

69.26 

69.06 

5.69 

6.38 

5.79 

93 

77 

94 

CC 

cc 

cc 

0.2 

0.3 

CC 

14 

5.7 

9.4 

6.2 

3.8  5.8 

69.39 

69.86 

70.28 

6.33 

7.78 

6.88 

92 

87 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

15 

5.6 

8.3 

7.1 

5.0  3.4 

70.02 

69.24 

67.29 

6.72 

7.59 

7.11 

98 

92 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.1 

1G 

6.1 

6.4 

3.7 

5.9  1.3 

60.48 

55.73 

53.12 

6.20 

6.76 

4.99 

88 

94 

83 

0.3 

0.2 

1.8 

cc 

0.1 

cc 

17 

4.7 

7.2 

5.6 

2.8  5.3 

50.42 

54.11 

61.69 

5.98 

5.78 

4.62 

93 

75 

67 

1.5 

2.8 

0.2 

cc 

CC 

0.2 

18 

3.2 

5.9 

1.2 

3.0  2.9 

68.33 

70.87 

71.54 

4.98 

5.65 

4.42 

86 

81 

88 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.3 

IC 

19 

5.8 

8.9 

6.7 

1.2  7.7 

70.74 

71.10 

71.58 

6.71 

7.84 

7.13 

97 

92 

97 

0.7 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.1 

20 

6.5 

6.7 

5.3 

6.4  0.3 

70.04 

* 

68.24 

66.38 

6.70 

6.66 

6.02 

92 

97 

90 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.3 

0.2 

21 

6.5 

7.1 

4.9 

4.8  3.2 

63.74 

62.83 

57.34 

6.59 

6.45 

5.56 

91 

85 

86 

0.2 

0.1 

0.2 

cc 

0.2 

0.2 

22 

5.6 

2.6 

2.2 

1.6  —  2.3 

49.19 

54.55 

61.90 

5.55 

4.84 

4.14 

81 

87 

77 

2.3 

0.3 

0.3 

cc 

0.3 

IC 

23 

1.4 

3.8 

8.5 

1.1  +  7.4 

61.68 

55.97 

57.07 

3.77 

5.71 

7.14 

74 

94 

86 

0.9 

1.7 

2.3 

cc 

CC 

0.2 

24 

7.4 

8.6 

5.0 

7.2  1.7 

63.04 

64.89 

67.22 

7.25 

7.66 

6.30 

94 

92 

97 

CC 

Cl 

cc 

0.2 

0.3 

CC 

25 

6.3 

7.4 

5.0 

4.8  2.7 

68.09 

67.67 

66.27 

5.75 

6.48 

5.70 

80 

84 

87 

Cl 

cc 

cc 

0.2 

0.3 

0.2 

26 

5.6 

7.3 

8.0 

4.0  4.0 

63.26 

61.06 

57.39 

6.50 

7.31 

7.55 

95 

95 

94 

cc 

0.1 

0.2 

0.1 

CC 

CC 

27 

6.2 

5.0 

2.6 

2.1  —  6.1 

54.45 

57.98 

63.01 

5.58 

4.48 

3.98 

78 

69 

72 

3.9 

0.7 

0.3 

0.1 

0.2 

CC 

28 

—  0.8 

3.7 

1.8 

—  0.8  -f  4.5 

67.91 

68.83 

68.00 

3.91 

4.68 

4.66 

90 

78 

89 

0.4 

cc 

cc 

0.1* 

0.1 

cc 

29 

+  4.6 

8.1 

7.6 

+  1.8  6.4 

59.89 

56.76 

53.73 

6.14 

7.71 

7.35 

97 

95 

94 

<c 

0.5 

3.7 

cc 

CC 

cc 

30 

2.6 

5.0 

0.7 

2.6  2.6 

63.27 

63.95 

65.16 

5.14 

4.78 

4.18 

93 

73 

86 

0.7 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.1 

31 

—  3.4 

—  0.2 

—  3.1 

—  3.4  3.3 

64.17 

61.42 

60.07 

3.23 

3.52 

3.00 

92 

78 

82 

CC 

cc 

cc 

0.3* 

0.2* 

0.5* 

gem. 

+  4.75 

+  6.69 

+  5.10 

min.  d.  1.  —  4.5 
max.  d.  12.  +  10.5 

62.94 

gem. 

62.33 

62.64 

5.86 

6.29 

5.92  j 

0.896 

0.843 

0.883 

32.2 

som 

16.3 

19.6  | 

1 

2.6 

6.8 

4.0 

» 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  dook  Dr.  F.  W. 

December  1863. 


Helderheid. 

(Sérenité.) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

(Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

1  mèlre  carré.') 

Wolken  - 
rigting. 
(Firection 
des  nuages.) 

Lucht-electriciteit. 

( Electricité  de  Vair.) 

Magnetische 

Declinatie. 

In  minuten  hoogs. 
(Féclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen . 

( Inlensité  horizontale .) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

100  + 

10 

9 

1 

0.5 

1.0 

1.5 

4.5 

? 

26° 

27° 

21° 

2.3 

25.2 

8.0 

1.9 

38.2 

22.7 

—23.8 

58.6 

—  4.9 

1 

2 

0 

2.0 

8.0 

18.0 

27.0 

1 

—71 

13 

15 

5.2 

28.6 

9.2 

18.4 

40.4 

18.5 

—  4.3 

79.6 

13.0 

0 

6 

0 

8.0 

12.0 

40.0 

65.0 

1 

S 

—52 

29 

12 

1.7 

26.6 

3.4 

4.2 

32.1 

7.9 

—  8.3 

73.6 

—  12.0 

4 

3 

1 

56.0 

18.0 

12.0 

1.0 

\ 

\ 

23 

31 

21 

3.6 

27.5 

6.1 

15.2 

47.4 

25.8 

—19.8 

52.3 

—  17.6  1 

0 

1 

0 

5.0 

10.0 

13.0 

11.0 

S 

29 

34 

10 

—  5.8 

22.8 

6.0 

—14.0 

26.6 

20.4 

—  8.7 

63.4 

—  3.4 

0 

8 

9 

12.0 

1.0 

1.5 

0.5 

? 

\ 

—65 

41 

44 

—  1.4 

23.7 

—  5.9 

2.3 

22.3 

—19.8 

-16.3 

67.8 

6.6 

3 

6 

0 

2.0 

4.0 

13.0 

10.0 

I— > 

36 

43 

23 

0.6 

27.9 

3.3 

0.0 

31.3 

11.9 

—  0.7 

71.4 

—  6.2 

2 

2 

1 

10.0 

12.0 

14.0 

12.0 

*-* 

24 

29 

28 

—  2.3 

27.2 

7.0 

—  5.2 

34.7 

34.8 

3.7 

69.6 

—21.6 

0 

0 

0 

7.0 

10.0 

7.5 

7.5 

S 

13 

11 

11 

4.8 

26.6 

7.6 

18.0 

34.2 

25.6 

—13.1 

66.5 

—10.6 

3 

9 

0 

1.5 

1.0 

7.0 

6.0 

1 — > 

? 

37 

— 

43 

3.0 

25.7 

3.2 

7.6 

24.2 

6.0 

—12.6 

67.3 

—  5.7 

3 

3 

0 

15.0 

12.0 

9.0 

17.0 

1 — > 

28 

40 

15 

4.7 

27.7 

4.9 

12.1 

28.4 

14.8 

—  1.5 

74.6 

0.0 

0 

2 

10 

17.0 

7.5 

13.0 

11.0 

s 

13 

26 

28 

6.6 

31.6 

28.5* 

43.1 

55.5 

101.9* 

—29.8 

46.8 

—17.0* 

7 

3 

6 

6.0 

0.0 

0.5 

0.0 

38 

35 

34 

—  2.0 

24.9 

1.6 

2.2 

33.4 

9.2 

—  7.4 

49.1 

—  4.8 

7 

2 

2 

1.0 

0.0 

0.5 

0.5 

\ 

\ 

46 

46 

47 

0.9 

24.8 

1.1 

4.3 

24.3 

6.6 

—10.2 

59.4 

—  4.4 

0 

1 

0 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

? 

1 - > 

51 

48 

45 

2.5 

27.0 

3.7 

6.8 

24.3 

7.7 

—  0.3 

66.3 

—  4.8 

1 

0 

9 

0.5 

7.5 

16.0 

7.0 

34 

— 

52 

3.1 

27.6 

4.7 

7.2 

21.5 

6.0 

1.8 

74.1 

0.2 

3 

3 

2 

3.0 

5.0 

20.0 

12.0 

1 — > 

I 

28 

37 

12 

3.3 

27.9 

6.7 

9.3 

24.4 

8.2 

2.3 

77.1 

17.2 

5 

9 

8 

11.0 

2.5 

0.5 

0.0 

/ 

? 

36 

58 

71 

2.7 

28.6 

7.0 

23.1 

38.4 

23.6 

—28.7 

52.9 

—  1.5 

0 

2 

1 

0.5 

0.0 

1.0 

0.5 

? 

\ 

33 

34 

32 

5.7 

29.7 

4.9 

12.1 

28.2 

15.1 

6.1 

78.1 

—  0.3 

1 

1 

0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.5 

•—» 

32 

32 

29 

3.9 

28.7 

5.8 

7.3 

28.3 

11.8 

10.5 

75.1 

10.3 

2 

2 

1 

1.0 

1.5 

1.0 

3.0 

\ 

s 

48 

29 

33 

4.8 

28.4 

5.5 

8.9 

25.0 

10.2 

1.3 

76.1 

6.1 

1 

7 

5 

11.0 

16.0 

16.0 

7.0 

\ 

23 

38 

43 

4.6 

29.4 

6.6 

10.7 

29.5 

9.6 

0.8 

73.4 

9.7 

1 

0 

1 

1.0 

2.0 

13.0 

15.0 

\ 

? 

29 

—43 

28 

6.4 

29.8 

14.6 

11.0 

25.4 

29.5 

9.1 

85.1 

15.3 

1 

1 

9 

12.0 

0.5 

1.5 

0.5 

\ 

1— > 

16 

49 

57 

7.4 

32.3 

10.3 

— 

— 

— 

—  7.5 

71.6 

0.3 

1 

1 

8 

0.0 

1.0 

1.5 

2.0 

*•-* 

1 — > 

41 

43 

46 

2.8 

26.6 

2.6 

8.4 

19.7 

7.2 

—  7.3 

71.1 

—  9.0 

0 

1 

1 

2.0 

5.0 

13.0 

14.0 

? 

21 

18 

17 

4.4 

28.3 

5.0 

20.8 

26.3 

16.0 

—  9.1 

82.0 

2.4 

4 

4 

3 

16.0 

13-0 

3.5 

2.5 

23 

31 

27 

4.3 

29.5 

6.4 

15.6 

27.2 

13.3 

—12.5 

69.6 

—  2.2 

7 

4 

1 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

\ 

\ 

48 

51 

47 

5.6 

31.2 

8.6 

18.3 

35.7 

22.9 

—  5.8 

72.6 

5.2 

0 

1 

0 

2.5 

8.0 

7.0 

14.0 

? 

13 

15 

23 

—  0.1 

28.2 

15.4* 

13.6 

38.7 

50.5* 

—  21.0 

68.6 

2.7* 

4 

4 

6 

13.0 

0.0 

0.5 

0.5 

\ 

\ 

47 

22 

33 

1.6 

28.5 

5.6 

2.1 

23.6 

11.2 

1.4 

76.7 

2.1 

10 

9 

10 

0.5 

0.5 

5.0 

5.0 

? 

43 

35 

40 

4.1 

28.6 

9.1 

9.1 

23.4 

21.0 

—  6.0 

76.1 

—13.2 

2.6 

3.4 

3.1 

7.05 

5.18 

8.13 

8.34 

1 

2.87 

27.78 

6.66 

9.81 

30.42 

18.34 

—7.04 

69.24 

—1.55 

gcm. 

1 

C.  KRECKE. 


Aanmerkingen . 
(Remarques.) 


Indien  in  de  kolom  uitgedampt 
een  *  staat,  geeft  dit  te  kennen 
dat  het  water  in  den  uitdampings- 
meter  bevroren  was. 


*  Zeer  sterke  storing ;  de  naalden 
zeer  onrustig. 


*  De  magneetnaalden  onrustig. 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

December  1863. 

i 


Datum. 

Thermometer 

( Thermometre 

C. 

C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Miniin .  et  sa 
dtfférence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

V  ochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

( Pluie 

Regen 

en  mm. 

in  mm.  bij  de  streken. 

suivant  la  direction  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

(Evaporation 
en  mm.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

N 

(N) 

NO 

(NE) 

o 

(E) 

ZO 

(SE) 

z 

(S) 

zw 

(SO) 

w 

(0) 

NW 

(NO) 

’s  morg. 

’s  av. 

1 

—  2.0 

+  1.4 

+ 

2.8 

—  2.0  + 

1.2 

4.10 

4.87 

5.66 

0.93 

0.88 

0.94 

CC 

cc 

CC 

CC 

0.3 

cc 

cc 

a 

0.2 

0.3 

2 

+  3.4 

5.9 

5.0 

+  2.9 

4.7 

5.98 

6.61 

6.63 

96 

91 

92 

CC 

cc 

cc 

0.4 

1.4 

0.5 

0.3 

0.1 

CC 

0.4 

3 

5.0 

7.0 

6.4 

5.0 

4.0 

5.94 

5.55 

6.73 

94 

71 

89 

0.4 

(C 

0.1 

3.2 

8.3 

2.4 

1.5 

2.5 

0.6 

1.6 

4 

5.4 

7.7 

7.8 

5.0 

3.0 

5.89 

6.70 

7.18 

83 

82 

87 

CC 

cc 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.0 

0.9 

5 

8.0 

8.1 

8.6 

7.6 

1.6 

7.28 

7.98 

8.35 

87 

95 

97 

(C 

0.1 

0.1 

oc 

cc 

0.7 

cc 

cc 

CC 

0.9 

6 

8.3 

7.4 

7.0 

6.9 

1.1 

7.97 

6.45 

6.38 

94 

80 

82 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

0.4 

7 

8.1 

9.2 

9.1 

7.6 

1.8 

7.76 

8.33 

7.94 

92 

93 

89 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

0.1 

0.4 

8 

9.0 

9.1 

8.7 

8.5 

0.9 

7.22 

7.61 

7.96 

82 

85 

91 

CC 

cc 

cc 

0.2 

cc 

11.9 

cc 

cc 

0.6 

1.9 

9 

8.5 

8.6 

7.8 

8.2 

0.5 

8.53 

8.24 

8.16 

99 

95 

99 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

0.5 

CC 

10 

7.0 

8.0 

8.5 

6.8 

2.0 

6.59 

7.28 

7.41 

84 

87 

86 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

0.7 

11 

8.9 

9.0 

9.2 

8.7 

1.3 

7.73 

7.89 

8.90 

88 

89 

99 

« 

cc 

cc 

cc 

0.1 

2.0 

3.1 

cc 

1.3 

0.2 

12 

9.1 

10.0 

9.7 

9.1 

1.1 

8.73 

8.77 

8.26 

98 

93 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.4 

13 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

0.8 

6.84 

7.06 

7.28 

82 

85 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

0.5 

14 

8.6 

8.4 

8.1 

8.0 

1.0 

8.02 

8.14 

8.09 

93 

95 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

« 

0.4 

0.3 

15 

7.8 

9.0 

8.9 

7.8 

1.2 

7.83 

8.68 

8.63 

95 

98 

98 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

0.1 

16 

8.8 

8.8 

7.4 

8.5 

0.3 

7.68 

8.46 

6.14 

88 

97 

77 

0.2 

(C 

cc 

cc 

cc 

2.5 

1.2 

cc 

0.2 

0.5 

17 

7.2 

7.9 

7.2 

7.2 

0.8 

7.54 

6.80 

5.74 

95 

82 

73 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

cc 

0.5 

1.1 

18 

5.9 

6.0 

6.1 

4.9 

2.1 

5.69 

5.53 

6.40 

78 

75 

86 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.8 

0.1 

0.4 

0.4 

19 

8.0 

8.1 

7.9 

7.1 

1.2 

8.15 

8.20 

8.10 

98 

98 

98 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.1 

20 

7.2 

6.9 

6.5 

6.3 

0.9 

7.10 

6.96 

7.10 

90 

90 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

02 

0.5 

0.3 

0.2 

0.1 

0.4 

21 

7.6 

7.1 

6.3 

6.0 

1.1 

7.84 

6.74 

6.17 

96 

86 

82 

0.3 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.0 

0.6 

0.9 

22 

6.2 

3.6 

3.9 

5.8 

2.2 

5.31 

5.28 

5.39 

71 

83 

84 

0.7 

(T 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

1.5 

0.2 

1.2 

23 

3.9 

7.0 

8.9 

3.7 

5.2 

5.58 

7.44 

8.17 

87 

95 

93 

cc 

»c 

cc 

cc 

<c 

3.0 

0.4 

0.2 

0.6 

0.5 

24 

7.4 

8.0 

7.3 

7.4 

0.6 

7.74 

7.93 

7.53 

96 

95 

95 

(C 

cc 

cc 

cc 

«. 

cc 

cc 

cc 

0.7 

0.1 

25 

7.3 

7.0 

7.4 

7.0 

0.9 

6.30 

6.27 

6.67 

79 

80 

83 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.5 

26 

7.8 

8.5 

9.1 

7.3 

1.8 

7.72 

8.41 

8.96 

94 

98 

1.00 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

9.5 

0.2 

2.0 

0.2 

CC 

27 

7.4 

5.4 

5.0 

5.0 

0.7 

6.99 

5.29 

5.53 

87 

75 

80 

0.6 

0.1 

(t 

cc 

cc 

(C 

0.2 

cc 

0.4 

cc 

28 

4.1 

4.0 

3.8 

4.0 

1.1 

4.59 

4.94 

4.49 

70 

76 

70 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cf 

4.6 

0.5 

cc 

1.1 

0.3 

29 

6.9 

7.8 

7.0 

4.2 

3.8 

7.72 

8.27 

7.87 

99 

1.00 

1.00 

0.2 

cc 

<c 

cc 

cc 

3.4 

0.4 

0.5 

CC 

CC 

30 

4.4 

4.8 

2.9 

4.3 

0.7 

5.88 

5.85 

5.69 

88 

86 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

31 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.6 

4.74 

4.04 

3.92 

84 

80 

83 

.  cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

0.6 

gem. 

+  6.55 

+  7.02 

+  6.82  i 

1 

min.  d.  1. 
mar.  d.  12. 

—  2.0 
+  10.2 

6.87 

gem. 

6.99 

7.02 

0.890 

0.878 

0.893 

1 

2.4 

som 

1 

0.2 

0.2 

4.1 

10.3 

41.3 

10.3 

8.6 

15.8 

5 


WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

December  1863. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 
(Force  du  vent  en  kilogr.  sur  un  mètre  carré.) 

Lucht- electriciteit. 

(Electricité  de  Vair.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Magnetische 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( [Intensité  horizontale .) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

/ 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

4.4 

2.0 

1.1 

2.4 

6.8 

9.0 

45° 

49° 

32° 

—  3.9 

73.9 

16.0 

1.3 

105.0 

18.0 

—  6.0 

83.0 

10.0 

1 

7.2 

7.6 

14.0 

12.5 

7.4 

21.5 

—51 

27 

36 

3.5 

76.0 

6.4 

5.9 

105.7 

2.5 

2.4 

89.4 

9.6 

25.5 

9.0 

32.0 

84.5 

65.0 

86.0 

33 

24 

49 

—  2.4 

72.2 

2.2 

—  1.8 

102.6 

7.2 

—  1.5 

86.9 

—  2.0 

90.0 

51.0 

34.0 

19.0 

13.0 

8.2 

35 

32 

47 

—12.6 

61.9 

0.8 

—11.7 

94.9 

8.0 

—  7.8 

79.0 

—  4.5 

8.6 

8.4 

8.0 

14.5 

12.5 

8.6 

18 

20 

34 

—  7.0 

70.0 

-  9.2 

—  4.1 

104.8 

7.4 

—  6.8 

83.8 

—15.1 

5.4 

4.2 

0.5 

3.2 

6.8 

9.6 

33 

36 

45 

—  1.4 

74.0 

6.4 

1.6 

102.0 

—  2.0 

—  2.7 

93.8 

13.9 

14.0 

11.5 

9.2 

16.0 

16.0 

14.0 

36 

41 

39 

—  0.5 

76.4 

5.0 

0.1 

106.4 

0.8 

0.8 

93.6 

7.8 

23.0 

27.5 

34.0 

31.5 

18.0 

10.5 

26 

27 

41 

—  3.4 

75.8 

3.3 

—  3.2 

108.4 

2.9 

—  1.2 

92.0 

3.1 

13.5 

10.0 

5.2 

1.0 

0.5 

2.6 

20 

29 

32 

4.7 

76.5 

6.1 

10.8 

109.6 

10.4 

—  0.6 

92.3 

0.7 

9.2 

12.0 

10.0 

15.0 

22.0 

25.0 

35 

36 

39 

4.0 

76.6 

4.4 

5.0 

104.0 

1.5 

3.6 

96.9 

6.9 

30.5 

26.0 

17.0 

19.0 

18.0 

25.5 

37 

37 

27 

5.1 

77.8 

4.6 

6.2 

105.6 

—  6.4 

3.6 

982 

4.6 

24.0 

18.0 

18.0 

28.0 

28.0 

28.5 

0 

25 

31 

9.5 

83.0 

13.0 

14.5 

110.7 

8.1 

4.0 

103.4 

12.7 

14.0 

7.0 

3.0 

8.0 

11.0 

12.0 

16 

20 

36 

—  7.5 

73.9 

11.4 

0.2 

110.0 

20.4 

—12.0 

88.0 

—  0.8 

13.0 

9.2 

8.0 

6.6 

5.2 

5.0 

38 

55 

63 

—  0.5 

73.4 

0.0 

3.5 

105.9 

0.3 

—  3.7 

90.9 

—  1.0 

4.6 

3.2 

0.5 

0.6 

0.7 

1.7 

57 

44 

5, 

0.3 

73.5 

13.9 

—  1.6 

102.4 

15.7 

—  1.4 

94.0 

9.0 

7.2 

13.0 

18.0 

12.0 

19.0 

20.0 

27 

31 

36 

1.9 

74.5 

2.1 

2.4 

102.0 

—  4.0 

2.0 

96.6 

2.6 

21.5 

22.5 

18.0 

25.0 

32.0 

30.0 

18 

24 

21 

2.2 

75.0 

1.4 

—  6.3 

103.6 

1.7 

0.8 

95.0 

0.0 

27.5 

19.0 

8.6 

4.8 

1.6 

6.2 

8 

8 

32 

1.5 

76.5 

3.5 

17.3 

111.2 

8.3 

—13.5 

90.4 

—  2.4 

9.0 

6.6 

5.2 

4.2 

3.0 

0.7 

45 

73 

70 

3.4 

75.6 

4.2 

2.8 

105.0 

—  4.6 

4.7 

96.0 

1.8  | 

0.8 

7.4 

6.4 

11.5 

11.5 

12.0 

33 

51 

33 

3.6 

76.0 

2.4 

4.5 

106.5 

3.1 

2.5 

95.1 

1.2 

15.0 

8.4 

5.0 

9.0 

14.0 

25.0 

35 

32 

39 

3.2 

75.6 

3.9 

2.2 

105.4 

3.0 

3.3 

95.3 

3.7 

33.0 

45.5 

59.0 

64.0 

45.0 

23.5 

4 

12 

4.6 

76.4 

12.6 

—  1.8 

108.4 

11.0 

—  0.2 

93.2 

12.6 

Te  2  u. 

sterke  positieve  luclit-electriciteit 

21.0 

20.0 

28.0 

32.0 

25.0 

15.0 

20 

22 

47 

5.2 

76.8 

6.2 

4.2 

103.8 

—  4.8 

5.2 

96.2 

12.3 

9.6 

6.2 

2.0 

4.6 

5.4 

5.6 

12 

74 

6.6 

80.8 

10.2 

13.9 

115.9 

14.7 

—  1.1 

95.0 

3.6 

Te  8  u. 

Idem. 

7.6 

10.5 

9.6 

13.0 

19.5 

17.0 

43 

36 

39 

9.6 

81.2 

9.7 

14.8 

114.2 

14.2 

2.3 

96.4 

2.6 

21.0 

17.0 

15.0 

14.0 

11.0 

15.0 

30 

24 

30 

4.0 

76.0 

4.6 

10.4 

106.0 

5.8 

—  2.0 

96.0 

1.6 

21.0 

29.5 

19.0 

28.0 

21.0 

30.0 

27 

31 

39 

3.0 

75.0 

2.0 

6.3 

107.0 

2.1 

0.3 

94.9 

2.8 

23.5 

15.5 

9.0 

6.4 

4.4 

8.0 

0 

16 

12 

0.0 

76.6 

8.2 

6.0 

109.4 

7.4 

—  4.4 

92.0 

1.7 

18.0 

14.5 

10.0 

10.0 

9.0 

15.0 

35 

38 

0 

3.4 

76.6 

14.6 

8.6 

111.2 

6.2 

—  0.9 

91.6 

18.8 

10.0 

3.6 

0.8 

0.8 

0.8 

1.2 

8 

39 

35 

—  0.2 

74.0 

2.2 

—  0.9 

104.3 

3.2 

0.8 

93.4 

1.3 

6.0 

4.4 

8.6 

17.0 

9.6 

11.0 

35 

42 

47 

4.6 

75.6 

8.0 

3.8 

103.2 

3.0 

5.1 

94.5 

10.6 

17.37 

14.52 

13.44 

17.04 

14.93 

16.22 

| 

1.44 

75.39 

5.81 

3.71 

106.29 

5.33 

—0.79 

92.80 

4.19 

gem. 

• 

1* 
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WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Propr.  J.  W.  ERMERINS.  Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 

December  1863. 


Datum. 

Thermometer 

{ T/iermomètre 

C. 

C.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidiié  relative.) 

I 

Regen. 

mm. 

( Pluie .) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 
(Force  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré.) 

Assei 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

n. 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent.) 

Regen 
in  mm. 

(Pluie.) 

Aanmerkingen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

1 

—  4.5 

+  0.5 

+ 

0.4 

3.78 

4.76 

4.45 

1.00 

0.91 

0.87  | 

CC 

1 

0.5 

0.5 

1 

_____ 

5.6 

0.8 

0.0 

1 

1 

O 

2 

+  3.0 

4.9 

5.2 

5.64 

5.99 

6.02 

0.92 

87 

85  j 

0.3 

1 

1.5 

1 

0.5 

+ 

2.5 

+ 

5.0 

+  3.9 

2 

2 

cc 

3 

3.3 

7.6 

4.1 

5.95 

7.32 

6.08 

95 

89 

92 

11.9 

3 

1.5 

5 

50 

4.6 

6.7 

4.0 

4 

5 

20.2 

4 

6.4 

6.6 

7.0 

5.50 

6.41 

7.33 

73 

83 

93 

7.7 

— 

40 

— 

— 

5.6 

6.4 

6.4 

1 

1 

cc 

5 

5.9 

6.6 

6.6 

7.24 

7.57 

7.57 

99 

99 

99 

CC 

— 

— 

— 

12 

6.5 

6.9 

6.8 

2 

2 

cc 

6 

6.2 

7.6 

4.6 

7.38 

7.62 

6.56 

99 

93 

97 

2.1 

3 

0 

0 

0 

5.6 

6.6 

_ 

1 

1 

2.3 

7 

5.5 

8.5 

7.8 

7.06 

8.40 

7.93 

99 

97 

96 

0.1 

2 

2 

8 

6 

5.6 

9.5 

7.5 

2 

2 

cc 

8 

7.5 

7.3 

6.4 

7.79 

7.04 

6.94 

96 

88 

92  ! 

cc 

10 

ii 

25 

20 

8.0 

8.2 

6.0 

3 

3  , 

cc 

9 

5.4 

6.5 

6.3 

7.02 

7.52 

7.54 

99 

99 

1.00 

2.2 

17 

14 

3 

1 

5.0 

— 

6.0 

2 

— 

3.1 

10 

3.9 

7.3 

6.5 

6.08 

7.26 

7.10 

94 

91 

93 

0.2 

0 

4 

1 

5 

7 

4.0 

6.6 

5.7 

2 

2 

4.2 

11 

7.0 

8.1 

8.1 

7.12 

7.76 

8.43 

90 

92 

1.00 

cc 

20 

11 

5 

4 

6.7 

8.2 

8.2 

1 

3 

CC 

12 

8.9 

9.7 

9.3 

8.85 

9.07 

8.16 

1.00 

97 

90 

6.7 

15 

7 

20 

20 

9.1 

9.8 

8.4 

2 

3 

3.8 

13 

6.0 

7.0 

6.5 

7.18 

7.00 

7.09 

97 

89 

93 

CC 

25 

0.5 

0 

0.5 

4.5 

6.8 

5.4 

2 

2 

CC 

14 

8.4 

8.7 

6.8 

8.25 

8.28 

7.55 

96 

95 

97 

0.1 

2 

1.5 

3 

1 

8.0 

9.2 

7.0 

2 

2 

cc 

15 

7.0 

8.2 

8.1 

7.65 

8.25 

8.42 

97 

97 

1.00 

CC 

1 

0.5 

0 

0 

7.2 

8.0 

7.3 

1 

1 

(C 

1G 

7.4 

7.0 

6.1 

7.85 

7.77 

5.99 

97 

99 

80 

0.2 

1.5 

8 

18 

7 

7.8 

7.0 

3.6 

2 

2 

ff 

17 

5.6 

6.8 

6.2 

7.12 

6.61 

6.34 

99 

85 

85 

3.8 

4 

5 

11 

18 

5.6 

6.3 

4.5 

3 

2 

5.7 

18 

3.0 

4.5 

2.0 

5.62 

6.01 

5.16 

92 

89 

90 

3.4 

4 

o 

0 

0 

2.0 

3.0 

1.5 

1 

1 

cc 

19 

8.1 

8.5 

7.7 

8.42 

8.52 

8.10 

1.00 

99 

99 

0.5 

5 

6 

1 

0 

8.0 

8.7 

6.9 

2 

2 

cc 

20 

6.8 

6.8 

5.8 

7.55 

7.02 

6.88 

97 

90 

94 

CC 

3 

4 

4 

5 

6.2 

7.5 

5.4 

2 

i 

cc 

21 

6.4 

6.6 

5.1 

7.58 

6.93 

6.37 

1.00 

90 

91 

2.1 

4 

1.5 

2 

4 

5.0 

7.6 

4.5 

1 

2 

22 

5.4 

2.5 

3.6 

5.40 

4.60 

3.66 

76 

77 

87 

4.1 

12 

15 

40 

25 

3.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

14.4 

23 

2.0 

4.5 

7.8 

4.89 

6.63 

7.72 

85 

98 

93 

4.1 

4 

5 

25 

30 

1.8 

3.4 

7.0 

2 

4 

24 

2.8 

8.6 

5.0 

5.75 

7.58 

6.95 

95 

87 

1.00 

2.2 

7 

0 

1 

2 

2.8 

7.5 

3.9 

1 

1 

« 

25 

6.1 

6.5 

5.8 

6.60 

6.36 

6.67 

89 

83 

91 

CC 

3 

3 

3 

2 

5.8 

6.6 

4.8 

1 

1 

cc 

26 

5.9 

7.2 

7.4 

7.14 

7.97 

8.07 

97 

1.00 

1.00 

0.4 

6 

15 

14 

10 

5.8 

7.0 

7.4 

2 

3 

1.4 

27 

5.8 

1.6 

2.0 

6.68 

5.52 

4.89 

91 

98 

85 

11.4 

16 

15 

20 

15 

4.7 

4.0 

1.1 

3 

4 

cc 

28 

2.0 

2.0 

1.1 

4.14 

5.07 

4.85 

72 

88 

90 

2.1 

15 

1.5 

0.5 

0 

— 

1.0 

1.3 

0.6 

2 

1 

« 

29 

1.4 

6.7 

6.6 

5.53 

7.73 

7.69 

1.00 

1.00 

1.00 

7.4 

1 

4 

1 

0 

+ 

2.6 

6.3 

6.1 

3 

3 

30 

2.5 

2.6 

1.2 

5.45 

4.53 

4.44 

92 

76 

81 

11.4 

5 

0 

0 

0 

1.9 

2.3 

—  1.2 

2 

1 

31 

—  3.0 

—  1.2 

3.1 

— 

4.50 

— 

— 

96 

—  | 

cc 

0 

0 

3 

4 

— 

4.5 

2.5 

—  5.7 

1 

1 

cc 

gem. 

-f-  4.78 

+  6.01 

+ 

5.29 

6.61 

6.89 

6.70 

0.936 

0.917 

0.927  j 

! 

84.4 
som  1 

6.57 

gem. 

5.83 

7.55 

8.17 

+  4.35 

+ 

5.77 

+  4.43 

1.90 

2.10 

81.9 

som 
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WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  dook  den  heer  R.  D.  SMEDING. 


Te  AMSTERDAM  dook  Mk.  J.  A.  van  EIJK. 


December  1863, 


Datum. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Aanmerkingen. 

Thermometer  C. 

( Thermometre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermometre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 
{llumidilé  relalive.) 

C 

O 

bO 

Ph 

mm. 

( Pluie ) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

—  4.4 

+  0.3 

+  0.8 

3. 

2.5 

4. 

764.62 

761.53 

758.64 

—  2.2 

+  1.8 

+  3.8 

3.41 

4.46 

5.03 

0.88 

0.85 

0.83 

2 

+  3.3 

6.4 

5.0 

4.5 

4.5 

5. 

50.46 

43.47 

42.22 

+  4.0 

6.2 

5.4 

5.69 

6.04 

6.62 

93 

85 

98 

3 

4.2 

6.4 

4.7 

3. 

8. 

12. 

44.98 

33.81 

30.08 

5.2 

6.8 

5.8 

6.41 

5.90 

5.62 

97 

79 

81 

4 

5.8 

7.2 

7.2 

8. 

4.5 

3. 

58.77 

64.54 

67.18 

5.6 

7.0 

5.8 

4.52 

6.00 

6.05 

66 

79 

88 

5 

6.1 

6.4 

7.5 

3.5 

3. 

4.5 

66.42 

64.58 

62.68 

6.2 

6.6 

7.0 

6.88 

6.86 

7.28 

97 

94 

97 

6 

6.1 

7.5 

5.3 

0. 

2.5 

1.5 

64.50 

65.64 

67.92 

7.6 

7.6 

3.2 

7.57 

6.26 

5.38 

97 

80 

93 

7 

6.1 

8.9 

8.3 

1.5 

4. 

4.5 

68.02 

68.08 

68.19 

5.6 

9.2 

8.4 

6.17 

8.57 

7.09 

91 

98 

86 

8 

8.1 

8.1 

7.5 

4.5 

6. 

4.5 

64.94 

63.36 

62.08 

7.6 

7.0 

5.8 

6.92 

6.40 

6.05 

88 

85 

88 

9 

6.4 

7.2 

7.8 

5. 

1. 

1.5 

60.97 

62.43 

62.47 

4.8 

6.2 

6.8 

6.02 

6.88 

7.18 

93 

97 

97 

10 

5.0 

7.2 

6.9 

2.5 

3. 

5.5 

63.31 

62.87 

62.21 

4.8 

7.5 

7.8 

5.62 

6.32 

6.80 

87 

81 

85 

11 

7.2 

8.6 

8.3 

4.5 

1.5 

4.5 

62.33 

61.67 

58.17 

8.4 

8.8 

9.6 

6.65 

7.07 

8.21 

81 

83 

92 

12 

9.2 

9.4 

8.6 

5. 

6. 

5.5 

58.96 

56.77 

57.78 

9.4 

10.1 

9.0 

8.33 

8.15 

6.73 

95 

88 

78 

13 

5.8 

7.8 

6.9 

9 

2. 

2. 

68.26 

68.37 

67.81 

5.8 

8.2 

6.6 

5.42 

6.34 

6.64 

78 

77 

91 

14 

3.6 

8.9 

8.1 

2.5 

2. 

2. 

67.92 

68.98 

69.26 

8.2 

9.2 

7.0 

7.43 

7.54 

7.28 

91 

86 

97 

15 

8.1 

8.6 

8.3 

2. 

1.5 

1. 

68.96 

68.37 

67.28 

6.2 

8.4 

7.8 

6.88 

7.78 

7.45 

97 

94 

94 

80 

16 

7.5 

7.5 

6.1 

3.5 

5.5 

3. 

58.46 

53.81 

51.51 

6.6 

7.0 

4.8 

6.64 

6.40 

4.71 

91 

85 

73 

17 

6.4 

6.9 

6.4 

4.5 

4.5 

6.5 

47.34 

54.04 

59.07 

6.2 

7.6 

5.8 

6.36 

564 

4.40 

89 

71 

63 

18 

3.6 

5.0 

3.3 

1. 

0-5 

2.5 

68.45 

70.83 

71.20 

4.0 

6.0 

2.0 

4.51 

4.28 

4.74 

73 

61 

89 

19 

6.1 

8.6 

7.8 

3. 

2.5 

2.5 

69.22 

70.30 

71.25 

7.4 

8.8 

7.2 

7.25 

7.78 

7.37 

94 

92 

97 

20 

6.9 

6.4 

6.4 

3. 

3. 

4. 

68.90 

67.01 

65.48 

6.6 

7.2 

6.0 

5.80 

6.28 

6.15 

79 

83 

88 

21 

6.9 

7.2 

5.8 

2, 

2. 

3. 

61.87 

61.77 

57.15 

7.2 

7.2 

5.6 

6.72 

5.88 

5.54 

88 

77 

81 

22 

4.7 

2.5 

3.3 

7.5 

7.5 

6.5 

46.62 

51.63 

58.17 

6.2 

2.4 

2.8 

5.38 

4.31 

4.07 

75 

79 

72 

23 

2.8 

5.8 

8.1 

4.5 

5.5 

5. 

59.58 

52.55 

53.02 

4.0 

6.2 

8.6 

4.11 

6.47 

7.19 

67 

91 

86 

24 

5.0 

8.1 

5.8 

1. 

1.5 

2. 

61.94 

63.61 

65.42 

7.6 

8.6 

4.0 

6.92 

7.41 

5.89 

83 

89 

97 

25 

6.9 

6.1 

6.1 

2.5 

3. 

3. 

66.73 

66.38 

65.21 

6.4 

7.2 

4.8 

6.14 

6.50 

5.82 

85 

85 

90 

26 

5.6 

7.5 

8.3 

3.5 

5. 

4. 

61.12 

58.84 

56.15 

6.0 

7.6 

8.4 

6.81 

7.57 

7.90 

97 

97 

95 

27 

5.3 

4.2 

3.3 

5. 

5. 

5.5 

51.75 

55.99 

60.25 

5.8 

3.8 

3.8 

4.20 

4.23 

3.26 

61 

70 

54 

28 

0.8 

3.1 

1.9 

0-5 

2. 

1. 

66.66 

68.22 

68.08 

0.8 

3.2 

2.4 

1  4.12 

4.59 

4.80 

85 

80 

87 

29 

4.2 

7.2 

6.9 

3. 

5. 

5.5 

58.17 

55.37 

51.66 

5.6 

8.0 

6.8 

I  6.39 

7.77 

6.96 

94 

97 

94 

30 

3.1 

3.3 

1.4 

0.5 

0.5 

1. 

63.29 

64.56 

65.86 

3.6 

5.2 

1.4 

4.95 

4.97 

3.86 

83 

74 

76 

31 

—  2.8 

—  1.9 

—  3.3 

1  3- 

3. 

4.5 

65.92 

!  63.85 

63.10 

—  1.8 

0.0 

—  1.8 

|  3.69 

4.19 

3.77 

92 

86 

94 

gem. 

+  5.12 

+  6.34 

+  5.77 

3.21 

3.48 

3.89 

761.59 

761.07 

760.86 

+  5.46 

+  6.66 

+  5.56 

5.93 

6.29 

5.99 

0.865 

0.841 

0.866 

80 

i 

gem. 

1 

8 


WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  iieer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  2.  klasse.  Adj. 


December  1863. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermomèlre 

C. 

C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 
(Minim.  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 
(Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relative.) 

I 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

( Serénité .) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

(Force  du  vent  en  Icilogr. 
sur  un  mètre  carré.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0.) 

20 

0 

2 

dïfférence  avec  le 
marirn.) 

20 

0 

2 

20 

0 

2 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  1.4 

+  4.2 

+ 

6.0 

5.26 

5.88 

6.60 

0.90 

0.84 

0.86 

cc 

8 

7 

5 

4.0 

10  0 

12.0 

15.0 

763.2 

760.2 

758.6 

2 

7.8 

8.8 

9.2 

— 

7.90 

8.25 

8.60 

92 

91 

92 

0.9 

1 

3 

0 

15.0 

20.0 

10.0 

31.0 

46.2 

39.9 

45.0 

3 

7.6 

9.2 

8.2 

— 

8.00 

6.88 

4.48 

94 

73 

51 

5.7 

1 

8 

0 

11.0 

34.0 

33.0 

— 

42.9 

42.8 

48.9 

4 

5.6 

7.0 

7.2 

— 

5.34 

6.10 

6.40 

71 

75 

77 

3.1 

7 

4 

7 

— 

— 

16.0 

8.5 

67.6 

71.1 

71.7 

5 

7.0 

7.5 

8.1 

— 

7.20 

7.05 

7.20 

88 

83 

83 

0.6 

0 

3 

1 

8.0 

15.0 

15.0 

13.0 

69.6 

67.3 

66.8 

6 

8.4 

8.8 

8.0 

— 

8.40 

7.90 

7.30 

94 

87 

84 

3.6 

4 

8 

9 

12.0 

1.0 

4.0 

7.0 

66.2 

68.9 

71.3 

7 

7.7 

9.4 

9.5 

<— 

7.85 

8.20 

8.15 

92 

87 

86 

a 

3 

7 

3 

10.0 

10.0 

10.0 

12.0 

72.3 

72.8 

72.9 

8 

7.6 

7.4 

7.2 

— 

7.10 

6.90 

6.70 

83 

82 

80 

0.3 

2 

2 

2 

10.0 

12.0 

17.0 

17.0 

69.4 

67.1 

66.0 

9 

5.2 

6.0 

6.3 

— 

6.68 

7.30 

7.28 

91 

94 

93 

cc 

2 

i 

0 

17.0 

16.0 

12.0 

11.0 

65.0 

65.0 

65.0 

10 

6.8 

7.4 

8.1 

— 

6.02 

6.65 

6.85 

75 

79 

79 

4.6 

6 

9 

7 

7.5 

7.0 

11.0 

10.0 

67.6 

67.7 

68.2 

11 

8.2 

8.6 

8.4 

— 

7.60 

7.80 

7.90 

86 

87 

89 

cc 

4 

3 

1 

11.0 

8.0 

9.0 

11.0 

68.2 

66.7 

64.0 

12 

9.1 

9.3 

9.4 

— 

8.40 

8.35 

8.40 

91 

90 

90 

0.1 

2 

9 

4 

12.0 

10.0 

13.0 

11.0 

64.4 

63.2 

64.4 

13 

6.8 

8.4 

8.5 

— 

6.72 

7.90 

7.85 

82 

89 

88 

cc 

8 

9 

9 

j  13.0 

1.0 

1.0 

6.0 

71.2 

71.8 

71.9 

14 

8.2 

9.0 

8.7 

»  - 

8.30 

8.20 

8.20 

94 

90 

91 

cc 

1  1 

8 

9 

10.0 

7.0 

6.5 

6.5 

72.2 

72.5 

72.9 

15 

6.6 

8.0 

8.1 

— 

7.80 

8.00 

7.90 

97 

92 

91 

0.3 

1 

2 

2 

6.5 

5.0 

6.5 

6.5 

72.0 

71.2 

70.0 

16 

6.8 

7.2 

7.6 

7.40 

7.60 

7.15 

91 

91 

95 

cc 

3 

0 

6 

10.0 

12.0 

12.0 

16.0 

62.3 

57.4 

55.8 

17 

7.2 

7.5 

8.0 

6.40 

7.75 

6.40 

77 

91 

74 

1.0 

4 

6 

3 

14.0 

13.0 

21.0 

16.0 

54.0 

57.5 

63.4 

18 

5.2 

6.2 

6.6 

6.28 

5.98 

5.74 

85 

77 

72 

0.2 

6 

5 

8 

20.0 

14.0 

7.0 

7.0 

70.4 

73.2 

74.1 

19 

7.0 

7.4 

7.4 

7.70 

8.05 

7.90 

94 

96 

94 

cc 

0 

1 

6 

7.5 

4.0 

6.0 

6.0 

73.5 

73.7 

74.1 

20 

7.1 

7.2 

7.0 

6.95 

6.55 

6.60 

84 

79 

80 

0.3 

2 

2 

2 

6.0 

5.0 

9.0 

10.0 

72.2 

70.3 

69.4 

21 

7.2 

7.4 

7.4 

— 

7.30 

7.40 

7.40 

88 

88 

88 

0.7 

4 

5 

4 

12.0 

6.0 

5.5 

13.0 

66.7 

65.0 

61.2 

22 

8.2 

5.0 

2.8 

— 

7.80 

4.70 

5.34 

89 

65 

83 

0.8 

0 

6 

5 

16.0 

20.0 

25.0 

13.0 

52.6 

59.3 

64.5 

23 

4.0 

4.0 

6.4 

— 

5.20 

6.20 

7.20 

76 

90 

94 

0.8 

3 

1 

3 

13.0 

13.0 

19.0 

17.0 

64.7 

60.0 

60.5 

24 

7.8 

7.8 

8.0 

i — 

8.00 

8.10 

8.10 

93 

94 

93 

2.8 

1 

6 

6 

12.0 

6.0 

5.0 

5.0 

65.5 

67.3 

69.4 

25 

7.0 

7.3 

7.6 

— 

7.50 

6.45 

7.10 

91 

75 

83 

0.3 

3 

5 

4 

5.0 

5.5 

6.0 

7.0 

70.1 

69.4 

68.4 

26 

6.4 

8.0 

8.0 

— 

7.20 

8.00 

8.00 

91 

92 

92 

CC 

4 

4 

0 

7.5 

8.0 

12.0 

13.0 

65.5 

62.1 

60.8 

27 

6.0 

6.0 

5.3 

— 

6.60 

5.10 

4.92 

86 

66 

67 

1.7 

1 

7 

5 

15.0 

18.0 

12.0 

5.5 

58.0 

60.9 

64.8 

28 

2.6 

4.2 

3.8 

— 

5.48 

5.88 

5.32 

87 

84 

78 

0.7 

8 

4 

3 

6.5 

5.0 

5.5 

8.0 

70.0 

70.8 

70.0 

29 

6.6 

8.4 

8.4 

— 

7.61 

8.70 

8.20 

95 

97 

92 

0.1 

0 

1 

1 

13.0 

10.0 

19.0 

15.0 

62.8 

59.2 

57.6 

30 

7.6 

6.4 

5.9 

— 

7.90 

7.54 

7.26 

93 

94 

94 

1.6 

3 

3 

7 

9.0 

1.0 

2.0 

2.0 

64.7 

64.7 

64.8 

31 

1.0 

1.5 

2.2 

— 

4.70 

4.80 

5.06 

83 

82 

82 

5.4 

8 

7 

10 

14.0 

11.0 

8.0 

11.0 

63.6 

60.7 

58.6 

gem. 

+  6.51 

+  7.11 

+ 

7.20 

7.05 

7.10 

7.02 

0.878 

0.853 

0.845 

35.6 

som 

3.2 

gem. 

I 

4.7 

4.3 

10.92 

10.25 

11.29 

11.00 

764.99 

764.51 

765.00 

WAARNEMINGEN  te  IIELLEVOETSLUIS,  doou  den  heer  T.  E.  von  WEILER.  Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


December  1863. 


Datum. 

Barometer  bij  0°. 

( Baromèlre  u  0.) 

Thermometer 

( Thermomèlre 

C. 

C.) 

Helderheid. 

{Serénilé.) 

Windkracht 

(geschat.) 

( Farce  du  vent.) 

Lux 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
{Baromètre  a  0.) 

emburg, 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermomèlre  C.) 

Regen. 

mm. 

( Pluie .) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

11 

19  7, 

0 

TL 

197  a 

0 

7*;, 

1 

763.6 

760.6 

758.2 

—  0.9 

+  4.9 

4-  5.0 

9 

8 

0 

3 

3 

4 

736.9 

735.8 

733.8 

0.0 

+  4.5 

0.0 

CC 

2 

47.8 

40.2 

42.0 

+  6.1 

7.4 

7.8 

0 

1 

0 

5 

5 

6 

28.9 

23.8 

22.8 

4-  1.0 

5.0 

+  2.0 

14.2 

3 

43.4 

40.0 

— 

6.2 

7.5 

— 

0 

7 

0 

6 

8 

9 

21.8 

21.0 

29.3 

2.0 

5.0 

3.0 

24.5 

4 

65.2 

69.3 

70.5 

6.5 

7.1 

6.8 

4 

4 

0 

7 

5 

4 

40.7 

41.9 

46.1 

2.0 

4.7 

2.0 

CC 

5 

68.8 

67.0 

66.0 

6.1 

6.8 

7.0 

0 

0 

0 

5 

6 

5 

44.7 

44.9 

43.0 

2.0 

4.5 

4.0 

CC 

6 

65.6 

67.8 

70.6 

7.6 

7.9 

5.0 

0 

5' 

9 

2 

2 

1 

41.2 

41.0 

45.1 

4.0 

4.5 

4.0 

4.6 

7 

70.9 

71.4 

71.7 

6.0 

9.2 

7.9 

4 

6 

0 

4 

5 

3 

47.4 

47.7 

47.8 

3.5 

4.0 

5.0 

0.5 

8 

68.3 

66.1 

65.3 

7.6 

6.4 

6.3 

0 

1 

0 

5 

6 

5 

43.9 

43.9 

41.4 

6.0 

6.0 

2.0 

0.2 

9 

64.0 

64.2 

64.2 

4.3 

5.9 

6.4 

0 

0 

0 

5 

5 

4 

40.3 

41.1 

40.9 

0.0 

1.5 

2.5 

CC 

10 

66.7 

66.6 

66.6 

5.7 

8.0 

7.3 

2 

9 

7 

3 

4 

5 

40.2 

41.2 

42.6 

2.0 

6.0 

4.0 

3.3 

11 

66.6 

65.5 

62.4 

8.1 

8.1 

8.9 

1 

0 

0 

4 

4 

6 

40.6 

41.8 

38.2 

4.5 

6.0 

7.0 

3.5 

12 

62.7 

61.3 

62.5 

8.7 

9.5 

9.1 

0 

6 

9 

4 

6 

4 

37.0 

38.0 

38.1 

7.0 

8.0 

8.0 

1.5 

13 

70.0 

71.0 

70.7 

6.6 

8.7 

6.9 

5 

8 

4 

1 

2 

3 

41.1 

42.9 

43.0 

7.0 

8.0 

4.5 

CC 

14 

70.9 

71.5 

71.9 

7.0 

8.3 

6.6 

1 

2 

9 

2 

2 

2 

43.4 

44.8 

44.9 

5.0 

6.0 

6.0 

cc 

15 

71.1 

70.5 

69.2 

5.5 

7.6 

7.2 

7 

0 

0 

3 

2 

2 

44.4 

44.4 

42.2 

6.0 

6.5 

6.0 

cc 

1G 

61.3 

56.6 

54.9 

6.5 

7.0 

7.1 

0 

0 

7 

5 

5 

4 

37.4 

36.0 

30.7 

4.0 

4.0 

3.0 

5.5 

17 

52.4 

56.0 

62.1 

7.1 

8.3 

6.2 

3 

3 

1 

6 

5 

5 

28.6 

30.2 

34.0 

3.0 

2.5 

3.0 

4.6 

18 

69.6 

72.3 

73.4 

4.4 

6.7 

3.8 

4 

4 

8 

4 

2 

2 

38.2 

41.3 

45.0 

2.0 

4.0 

—0.5 

CC 

19 

72.7 

72.9 

73.4 

6.7 

7.4 

6.6 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

45.3 

45.2 

45.7 

—3.0 

2.0 

4-  2.0 

cc 

20 

71.8 

69.5 

68.4 

6.8 

6.8 

5.8 

0 

0 

0 

3 

4 

3 

44.0 

43.5 

41.7 

+  2.0 

4.0 

3.0 

cc 

21 

65.5 

64.3 

60.4 

6.6 

7.3 

5.5 

2 

3 

0 

3 

4 

3 

40.3 

39.7 

33.9 

4.0 

5.0 

5.0 

0.7 

22 

51.2 

57.2 

62.7 

5.2 

3.3 

3.5 

0 

3 

3 

5 

7 

6 

26.1 

25.5 

28.4 

6.0 

6.0 

4.0 

23.4 

23 

63.3 

58.0 

58.3 

3.4 

6.2 

8.1 

1 

0 

1 

5 

7 

6 

37.9 

37.3 

34.6 

2.0 

1.0 

2.0 

6.5 

24 

64.1 

66.4 

68.3 

7.3 

7.4 

6.4 

0 

1 

4 

3 

3 

3 

37.7 

39.7 

41.2 

5.0 

6.0 

5.0 

0.1 

25 

69.0 

68.7 

67.6 

6.4 

7.3 

6.2 

1 

3 

7 

2 

3 

4 

43.0 

42.7 

41.9 

5.0 

7.0 

5.0 

2.0 

2G 

64.4 

62.1 

59.9 

6.2 

7.4 

7.8 

2 

0 

i 

4 

6 

6 

40.7 

39.5 

37.8 

4.0 

6.5 

4.0 

3.5 

27 

56.2 

59.7 

63.5 

7.0 

4.1 

3.7 

i 

4 

5 

6 

6 

5 

31.6 

31.1 

36.4 

7.0 

8.0 

1.0 

« 

23 

68.9 

70.2 

69.4 

1.1 

4.8 

3.2 

5 

0 

0 

2 

2 

3 

39.9 

42.6 

43.0 

0.0 

2.3 

0.5 

7.3 

29 

61.2 

58.1 

55.4 

6.0 

7.0 

8.1 

0 

0 

0 

5 

6 

6 

38.3 

37.1 

31.9 

1.0 

1.7 

6.5 

1.6 

30 

64.2 

64.6 

64.9 

3.8 

5.4 

3.8 

5 

0 

0 

0 

1 

2 

34.8 

36.4 

37.1 

5.0 

5.0 

5.0 

CC 

31 

64.2 

61.2 

59.6 

—  1.2 

—  0.6 

0.4 

9 

7 

3 

3 

4 

3 

34.5 

33.8 

31.0 

2.0 

2.5 

1.0 

cc 

gem. 

764.05 

763.57 

764.47 

+  5.63 

|  +  6.75 

!  +  6.15 

2.1 

2.7 

2.5 

3.77 

4.29 

4.10 

738.41 

738.57 

738.50 

4-  3.26 

+  4.76 

4-  3.53 

107.5 

. 

' 

gein. 

I 

som 

10 


WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heer  Dr.  H.  W.  SCHROEDER  VAN  DER  KOLK. 

December  1863. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Tkermomètre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  ses 

Dampdrukking  in  millimeters. 

( Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

(Humidité  relative.) 

Regen  in  millimeters. 

(Pluie  en  mm.) 

Helderheid. 

(Serenité.) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent). 

20 

2 

1 

7 

différences  avec  les 
maxim.) 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

1 

—  1.2 

•f-  5.4 

+  4.2 

—  3.0  +  9.2 

3.13 

5.26 

5.88 

0.75 

0.78 

0.95 

cc 

CC 

CC 

10 

10 

5 

2 

3 

2 

+  7.0 

8.2 

5.3 

+  3.2 

6.0 

6.41 

6.67 

5.43 

85 

81 

81 

« 

cc 

1.2 

0 

4 

7 

3 

4 

3 

7.4 

9.1 

6.0 

3.0 

6.6 

7.25 

6.80 

5.51 

94 

78 

78 

4.4 

0.3 

1.9 

0 

4 

8 

4 

5 

4 

3.2 

6.2 

5.1 

2.5 

5.5 

4.49 

6.04 

5.22 

78 

85 

78 

1.3 

CC 

CC 

0 

5 

4 

4 

4 

5 

6.4 

8.6 

8.0 

3.0 

6.4 

5.45 

6.86 

6.35 

75 

81 

79 

CC 

cc 

cc 

0 

4 

0 

3 

3 

6 

6.2 

8.0 

6.0 

5.5 

3.4 

5.72 

6.35 

5.60 

80 

79 

79 

5.5 

cc 

CC 

0 

0 

6 

2 

2 

7 

5.0 

8.4 

6.0 

2.5 

6.5 

4.98 

6.76 

5.39 

76 

81 

76 

CC 

cc 

CC 

3 

4 

3 

2 

3 

8 

5.6 

8.2 

5.2 

3.0 

5.8 

5.74 

6.77 

5.38 

84 

83 

81 

cc 

cc 

<C 

2 

0 

2 

3 

4 

9 

2.6 

8.6 

6.3 

0.6 

8.6 

4.49 

6.53 

5.42 

80 

78 

75 

cc 

cc 

3.5 

0 

0 

3 

2 

10 

6.6 

8.3 

6.4 

3.2 

6.2 

6.34 

6.71 

5.81 

86 

81 

80 

3.7 

cc 

cc 

0 

2 

0 

2 

O 

xJ 

11 

7.0 

9.6 

9.0 

4.0 

6.0 

5.89 

7.65 

6.62 

78 

85 

77 

0.6 

0.4 

cc 

0 

\ 

0 

0 

3 

3 

12 

9.4 

11.4 

10.0 

9.0 

3.0 

5.50 

8.32 

7.41 

62 

83 

80 

2.5 

0.4 

1.3 

0 

0 

0 

2 

2 

13 

6.2 

9.0 

6.6 

5.4 

4.5 

5.82 

6.84 

6.02 

82 

79 

82 

CC 

cc 

cc 

10 

8 

5 

3 

2 

14 

7.1 

10.1 

8.0  * 

5.0 

6.0 

5.82 

7.34 

6.56 

77 

79 

81 

cc 

cc 

CC 

0 

0 

0 

2 

2 

15 

6.4 

9.3 

6.6 

4.6 

6.0 

5.60 

6.65 

6.34 

78 

76 

86 

cc 

« 

CC  j 

0 

0 

0 

2 

2 

16 

6.0 

9.4 

7.0 

5.0 

5.0 

5.40 

7.1-7 

5.90 

76 

81 

78 

cc 

(t 

cc 

0 

0 

0 

3 

3 

17 

4.4 

7.4 

6.0 

2.0 

6.0 

4.68 

6.06 

5.70 

76 

79 

81 

2.5 

0.4 

2.7  | 

0 

0 

0 

3 

o 

18 

2.1 

6.2 

1.4 

0.0 

7.0 

4.29 

5.58 

4.22  I 

80 

78 

83 

1.2 

cc 

CC 

4 

10 

10 

3 

2 

19 

1.8 

5.4 

3.4 

—  1.2 

7.4 

4.25 

5.45 

4.46 

81 

81 

76 

cc 

cc 

8 

0 

0 

3 

3 

20 

5.2 

7.0 

5.2 

+  3.0 

4.4 

5.47 

6.23 

5.28 

82 

83 

79 

CC 

cc 

cc 

0 

0 

0 

2 

2 

21 

5.0 

7.0 

6.2 

4.0 

3.6 

5.70 

5.89 

5.82 

87 

78 

82 

cc 

0.4 

1.1 

0 

0 

0 

i 

2 

22 

8.2 

4.4 

1.4 

1.4  - 

-  6.8 

6.66 

5.05 

4.22 

81 

80 

83 

1.3 

7.5 

1.5 

1 

0 

0 

2 

4 

23 

1.4 

7.3 

5.0 

0.2  +  8.3 

4.30 

6  11 

5.19 

85 

80 

78 

1.2 

0.4 

cc 

0 

0 

0 

3 

3 

24 

7.2 

8.5 

6.2 

3.0 

6.3 

6.17 

6.81 

5.82 

81 

81 

82 

cc 

cc 

cc 

0 

0 

0 

3 

3 

25 

5.4 

9.3 

7.0 

4.6 

5.4 

5.26 

6.65 

6.11 

78 

76 

80 

cc 

cc 

CC 

0 

0 

! 

2 

2 

3 

26 

5.4 

8.8 

7.2 

4.5 

5.0 

5.36 

7.56 

6.17 

79 

95 

81 

cc 

cc 

cc 

0 

3 

0  i 

2 

3 

27 

8.4 

9.3 

7.0 

6.0 

4.0 

6.55 

6.67 

6.40 

79 

76 

85 

12.3 

0.5 

cc 

0 

0 

2  I 

4 

3 

28  • 

0.4 

3.2 

2.0 

—  1.0 

5.0 

3.96 

4.59 

4.54 

84 

80 

85 

<r 

cc 

cc 

9 

6 

0 

2 

2 

29 

3.0 

8.0 

7.2 

+  1.0 

7.2 

4.71 

6.35 

7.48 

83 

79 

98 

7.0 

2.5 

3.7 

0 

0 

0 

4 

3 

30 

4.6 

8.4 

3.0 

3.0 

6.0 

5.23 

6.11 

4.45 

81 

73 

77 

7.5 

cc 

CC  1 

0 

2 

0 

2 

2 

31 

—  1.0 

1.6 

0.3 

- - - ,i 

—  2.0 

4.0 

3.19 

4.10 

4.03 

75 

79 

86 

CC 

cc 

1 

cc 

10 

7 

10 

2 

2 

gem. 

+  4.92 

i 

+  7.73 

+  5.62 

1 

ii 

min.  d.  1. 
max.  d.  12. 

—  3.0 

+  12. 0j 

5.28 

1 

6.38 

5.64 

0.799 

0.802 

0.814 

51.0 

som 

12.8 

16.9 

1.8 

gem. 

2.2 

2.1 

2.61  ^ 

2.77 

—  11  — 


WINDRIGTING. 


December  1863. 


r 

(Gemiddelden:  van  2  ure  ’s nachts  W  1°,  van  den  morgen  Z  78°,  van  den  middag  Z  77ü  en  van  den  avond  Z  86°). 


Datum. 

Groningen. 

Helder. 

Amsterdam. 

Utrecht. 

V  lissin  gen. 

P 

09 
b f) 

a 

’p 

p 

O 

Leeuwarden. 

Assen. 

Helder. 

Amsterdam.  1 

_  II 

Utrecht. 

lellevoetsluis. 

Breda. 

Vlissingen. 

Maastricht. 

Luxemburg. 

Groningen. 

P 

'Tl 

KJ 

(D 

09 

— - ; 

Assen. 

Helder. 

Amsterdam,  j 

Utrecht. 

n 

3 

n 

x> 

D 

>• 

09 

Ij 

Breda. 

Vlissingen. 

Maastricht.  ! 

Luxemburg,  i 

Groningen. 

a 

09 

p 

5 

09 

09 

Helder. 

Amsterdam,  j 

Utrecht,  j 

03 

*3 

09 

O 

> 

O 

'Ö? 

Vlissingen.  j 

tb 

Li 

=3 

JP 

a 

09 

M 

=3 

14 

12-16 

14 

14 

14 

20 

20 

21 

16-20 

£0-24 

20 

20 

04 

20 

20 

20 

20 

197, 

2 

2 

i 

0-4 

2 

2 

"2 

2 

2 

2 

0 

S 

8 

4-8 

8-12 

10 

10 

8 

10 

77» 

1 

< - 1 

\ 

\ 

\ 

2 

« - 1 

’S 

’S 

\ 

\ 

\ 

\ 

’S 

\ 

\ 

1 

z 

1 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

1 

1 

i 

z 

1 

\ 

\ 

2 

< — 1 

\ 

1 

t 

Z 

2 

I 

2 

< - I 

\ 

t 

1 

\ 

\ 

\ 

\ 

< - 1 

\ 

\ 

\ 

1 

z 

1 

\ 

’S 

\ 

* 

\ 

\ 

ï 

1 

t 

z 

1 

\ 

\ 

\ 

-P 

s 

\ 

z 

3 

1 - ► 

-P 

\ 

*— > 

\ 

1 

\ 

t 

/ 

t 

’S 

1 

\ 

/ 

t 

Zr 

S 

/ 

Z 

/* 

Z 

s 

-s 

->• 

1 - > 

\ 

z 

S 

t 

Z 

-> 

s 

S 

s 

\ 

,/ 

4 

— 

\ 

X* 

\ 

\ 

4 

V 

\ 

\ 

Sk 

S 

\ 

\ 

S 

\ 

Sk 

z 

1 - ► 

Sk 

\ 

-> 

1 

Sk 

Sk 

\ 

-* 

t — > 

1 

1 — ► 

1 - ^ 

t — ► 

\ 

z 

t— p 

1 - ► 

1 — p 

5 

— 

Z 

\ 

e» 

*— P 

/ 

/ 

/ 

Z 

/ 

\ 

/ 

t 

z 

* 

Y* 

/ 

1 

/ 

Z 

/* 

1 — p 

z 

I 

/ 

/ 

/ 

2 

s 

t 

X* 

z 

6 

2 

t — ► 

I 

X* 

s 

i 

X* 

Z 

Sk 

Sk 

1 

s 

Sk 

1 — ► 

\ 

Y» 

/ 

s 

Sk 

1 — ► 

z 

\ 

Sk 

\ 

\ 

z 

x^ 

x^ 

/ 

1 - P 

x^ 

/ 

z 

1 — ► 

z 

X* 

7 

2 

/ 

/ 

X* 

1— > 

/ 

X* 

Z 

Z 

S 

/ 

/ 

S 

1 — ► 

1 - > 

Y» 

1 

1 

z 

z 

/ 

z 

z 

z 

• - > 

z 

/ 

/ 

/ 

/* 

x^ 

2 

x^ 

1 — ► 

1 — p 

/ 

8 

2 

/* 

i 

/ 

1— > 

I 

\s 

/ 

/* 

/< 

\ 

/ 

t 

s 

z 

/ 

t 

t 

/ 

\ 

/ 

/ 

I— > 

/* 

z 

/ 

t 

/ 

x^ 

\ 

S 

t 

S 

/ 

9 

t 

/ 

\ 

/ 

/* 

/ 

t 

/ 

s 

\ 

/ 

t 

Y» 

s 

z 

/ 

/ 

/ 

z 

\ 

/ 

t 

z 

/ 

z 

/ 

2 

/ 

• - P 

1 — ► 

\ 

S 

/ 

S 

ƒ 

10 

s 

f— > 

\ 

Z 

\ 

/ 

/ 

X* 

/ 

Y» 

1 — ► 

1 — ► 

\ 

Z' 

/ 

/ 

z 

S 

z 

t 

z 

1 — ► 

1 — > 

Sk 

z 

/ 

S 

/ 

Z 

Z 

/ 

z 

z 

Sk 

/ 

11 

->• 

ƒ 

Z 

Sk 

» — ► 

Sk 

x* 

■4 

-f 

z* 

1 - ► 

1 — ► 

\ 

kZ 

ƒ 

z 

1 — ► 

z 

-► 

/ 

1 — ► 

z 

t—p 

1— > 

Sk 

/ 

/ 

z 

Z 

->• 

/ 

-p 

\ 

/ 

12 

-p 

-> 

V 

\ 

k— > 

-> 

P-P 

-4- 

-> 

Sk 

1 — > 

1—* 

\ 

z 

ƒ 

z 

t—> 

-f 

z 

4— > 

-> 

1 — p 

1 - ► 

t — p 

/ 

-> 

s 

-P 

S 

1 — p 

s 

Sk 

\ 

ƒ 

13 

\ 

S 

\ 

I 

\ 

Sk 

•— > 

\ 

Sk 

Sk 

\ 

Sk 

\ 

/ 

Sk 

1 — > 

s 

1 — > 

! — ► 

/ 

t - ► 

1 — ► 

s* 

\ 

Sk 

1 — p 

z 

z 

t — > 

» - > 

2 

1 — > 

z 

\ 

1 — » 

14 

e» 

Sk 

/ 

►— » 

\ 

i — ► 

1 — ► 

t — > 

Sk 

s 

*— > 

1 — > 

t — > 

s 

Sk 

z 

1— > 

1 — ► 

• — ► 

Sk 

Sk 

t — > 

Sk 

s 

Sk 

\ 

z 

1 — p 

z 

1 — > 

Sk 

• - P 

2 

1 — p 

z 

1 — > 

4--> 

15 

1 - ► 

*— > 

2 

1 — ► 

i — > 

z 

1— > 

1 — > 

I 

t — ► 

s 

s 

1 — >■ 

z 

• — ► 

s 

1 — > 

z 

\ 

Z 

z 

*—> 

• — ► 

z 

t—p 

S 

/ 

/ 

S 

\ 

S 

X* 

S 

1 — ► 

16 

I 

x* 

\ 

i — P 

ƒ 

x' 

\ 

S 

t 

1— > 

/ 

s 

t — ► 

t 

t 

z* 

/ 

i 

1 — >• 

z 

z 

1 — ► 

S 

/ 

z 

2 

*—> 

1 — > 

\ 

1 — ► 

17 

2 

Z 

/ 

Z 

Sk 

1 

-> 

\ 

\ 

/ 

Sk 

■ — ► 

\ 

z 

S 

\ 

\ 

* 

\ 

1 

\ 

V 

/ 

✓ 

z 

1 — ► 

\ 

V 

\ 

\ 

i 

✓ 

1 — P 

18 

\ 

4- 

x* 

I 

✓ 

\ 

I 

Sk 

I 

»•-’ 

\ 

I 

/ 

Sk 

\ 

1 — ► 

s 

\ 

\ 

z 

I 

I 

/ 

< — 1 

Sk 

x' 

1 

/ 

1 — ► 

z 

S 

I 

1 — > 

\ 

/ 

19 

s 

p—p 

x* 

\ 

1 — >■ 

♦— * 

Sk 

\ 

\ 

Sk 

Y* 

Sk 

1 — p 

\ 

z 

/ 

V— P 

Sk 

\ 

\ 

x^ 

Sk 

4— > 

• — > 

\ 

z 

/ 

z 

z 

1 — ► 

1 — ► 

/ 

1 — p 

• — > 

Sk 

x" 

20 

s 

S 

,/ 

Z 

t — > 

x* 

,/ 

,/ 

>—> 

1— > 

Y* 

1 — > 

1 — ► 

\ 

z 

s 

x^ 

z 

1 — ► 

4— ► 

z 

x^ 

S 

S 

1 — ► 

• — ► 

s 

z 

• — > 

\ 

21 

1 

z 

/ 

X* 

1 — p 

x* 

Z 

z 

t — ► 

A 

1 - ► 

1 — ► 

1 — > 

\ 

z 

• — > 

1 — ► 

1 — ► 

1 - ► 

\ 

t— * 

» — > 

Sk 

\ 

z 

x^ 

s 

S 

• — p 

z 

\ 

z 

z 

\ 

X* 

22 

s 

-p 

Nk 

Z 

Sk 

Sk 

Sk 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

Sk 

Sk 

\ 

\ 

x^ 

V 

\ 

\ 

+ 

s 

x^ 

z 

\ 

\ 

\ 

1 — p 

\ 

\ 

/ 

X* 

23 

Sk 

f— ► 

Sk 

\ 

X* 

Z 

/ 

-> 

/?» 

-> 

1 — ► 

\ 

z 

/ 

* 

-> 

z 

-> 

1 — ► 

s 

z 

/ 

-+ 

s 

-p 

-p 

/ 

s 

s 

\ 

X* 

24 

Sk 

1 — ► 

Sk 

\ 

x" 

x' 

X* 

1 — ► 

/ 

Sk 

1 — » 

'-k 

\ 

1 — > 

S 

/ 

z 

x^ 

4— ► 

S 

* — > 

♦— > 

« — p 

\ 

z 

x^ 

/ 

x^ 

1 — ► 

*—> 

t 

4. 

z 

• — ► 

» — ► 

/ 

25 

/ 

z 

1 

z 

1 — p 

X* 

z 

X* 

i — > 

/ 

/ 

t — ► 

1 — ► 

z 

/ 

/ 

Z 

/ 

Z 

x^ 

1 — ► 

• — ► 

z 

s 

/ 

s 

z 

S 

/ 

/ 

x^ 

x'1 

x'* 

26 

/ 

t 

X* 

X* 

-p 

ƒ 

X* 

z’ 

I 

S 

/ 

h—> 

s 

z 

/ 

s 

z 

x' 

S 

x^ 

/* 

z 

1 — p 

z 

s 

2 

I 

S 

x^ 

1 — P 

x" 

27 

-► 

z 

s 

z 

-4- 

t 

Sk 

\ 

->• 

\ 

\ 

Sk 

\ 

\ 

Zr 

1 

Sk 

\ 

\ 

\ 

\ 

S. 

\ 

\ 

1 

z 

z 

s 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

V 

S 

\ 

28 

v 

\ 

\ 

\ 

X* 

Sk 

/ 

\ 

\ 

\ 

\ 

Sk 

I 

\ 

'\ 

Sk 

S 

\ 

\ 

Sk 

'-i. 

t - ► 

1 — ► 

1 — > 

1 — p 

Sk 

S 

s 

* — P 

s 

/ 

x^ 

/ 

s 

1 — ► 

29 

2 

/* 

/ 

I 

X* 

1 

X* 

X* 

%>» 

• — > 

Sj 

Zr 

1 — ► 

1 — ►  1 

zr 

I 

/ 

/ 

z 

x^ 

z 

z 

1 — ► 

-> 

z 

/ 

s 

\ 

1 — » 

\ 

\ 

s. 

-p 

\ 

/ 

30 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

I 

I 

\\ 

\ 

/ 

\ 

/] 

s. 

\ 

\ 

< — 1 

I 

/ 

\ 

1 

\ 

/ 

Sk 

\ 

/ 

’S 

\ 

\ 

< — i 

’S 

< — 1 

\ 

\ 

31 

< — i 

\ 

<— 4 

\ 

\ 

<■“■1 

< — 1 

\ 

\ 

’S 

< — 1 

< — » 

n| 

I 

’S 

z 

< — 1 

< — 1 

•e 

’S 

’S 

-< — 1 

’S 

\ 

\ 

s 

z 

’S 

< — 1 

< — 1 

< — t 

< — 1 

’S 

’S 

\ 

142 

406 

20 

162 

181 

134 

221 

87 

354 

259 

14  i 

105 
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252" 

122 
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17 

157* 
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22 
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229 
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341 
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W  | 
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O 

CO 
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De  dikkere  pijltjes  duiden  sterkeren  wind  aan. 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE 

Januarij  1864. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1 1 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

gem. 


Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 


20 


—  5.3 

—  6.0 

—  6.5 

—  10.4 

—  11.0 

—  8.5 
—10.0 
—10.6 

—  0.2 

—  0.3 

—  1.9 

—  5.1 

—  7.9 

—  8.4 

—  9.7 

—  6.8 
—  8.8 

—  3.4 
+  1.5 

2.0 

3.3 
5.9 

9.6 
3.5 
2.0 

1.7 

1.3 

5.3 

—  0.8 

—  4.7 


-3.0’ 


—  1.4 

—  2.3 

—  5.2 

—  6.0 
-  2.8 

—  1.0 

—  3.0 

—  2.8 

+  2.5 

3.1 

4.8 

1.2 
0.9 
0.9 

—  7.1 


1.5 

4.1 

0.7 

3.0 

3.4 


4- 


5.0 

8.4 

9.2 
7.0 

6.7 

2.8 

4.3 

5.8 

1.0 

1.9 


t 


+  1.13 


10 


—  0.1 


—  5.6 

—  4.7 

—  6.2 

—  3.4 

—  5.1 

—  5.6 
+  0.7 

2.5 

2.5 

4.7 

8.6 

5.3 

1.6 

1.3 

—  0.2 

+  6.3 

4.8 

—  3.3 

—  2.2 


—1.98 


Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  ses 

Barometer  bij  0°  in  millim. 
700  mm  + 
(Baromètre  d  05.) 

différences  avec  les 
maxim.) 

20 

2 

1  .0 

1  —  5.3 

4*  4.5 

61.62 

64.12 

69.00 

—  6.4 

4.4 

72.89 

74.09 

75.14 

—  7.3 

2.7 

77.24 

77.83 

79.11 

—  10.4 

4.5 

77.57 

75.73 

75.50 

—  11.2 

8.4 

73.81 

71.40 

70.28 

—  10.0 

9.2 

69.71 

68.98 

69.27 

—  10.6 

7.7 

68.26 

66.84 

65.36 

—  10.8 

8.8 

64.34 

63.84 

63.69 

—  3.2 

5.7 

63.09 

63.21 

64.74 

—  1.2 

4.4 

65.54 

66.83 

68.26 

—  2.4 

7.4 

69.53 

69.47 

69.69 

—  5.1 

6.3 

69.35 

68.79 

69.85 

—  8.2 

9.2 

70.61 

70.23 

70.18 

—  8.9 

9.9 

70.31 

69.61 

69.85 

—  10.2 

3.5 

71.14 

71.39 

73.00 

—  8.8 

7.5 

73.77 

73.04 

72.27 

—  8.8 

3.7 

69.61 

67.19 

66.24 

—  5.6 

6.3 

66.52 

66.91 

67.17 

+  0.7 

2.4 

68.91 

69.20 

70.54 

1.4 

2.8 

71.52 

71.16 

69.77 

2.2 

3.3 

64.80 

62.67 

62.71 

4.6 

4.1 

60.69 

59.56 

60.47 

8.1 

1.7 

56.45 

58.07 

59.57 

3.5 

3.6 

62.45 

65.65 

68.67 

1.2 

5.6 

70.91 

71.93 

73.24 

1.1 

2.3 

71.95 

69.76 

67.57 

—  0.3 

6.6 

64.26 

61.35 

60.62 

(  +5.1 

2.4 

55.98 

55.44 

57.74 

I  —  0.9 

1.9 

68.32 

72.27 

75.56 

'  —  4.8 

6.7 

1 

76.51 

75.92 

75.09 

II 

|J 

min.  (1.  5. 

max.  d.  23. 

—11.2 
+  9.8 

II 

68.26 

gem. 

68.08 

68.67  1 

|| 

jj 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 


20 


2.30 

2.44 

2.56 

1.59 

1.72 

2.14 

1.94 
1.83 
4.37 
3.74 

3.33 

2.73 
2.04 
2.24 

2.13 

2.27 

2.01 

3.55 

4.94 
5.30 

4.92 

6.43 

8.02 

5.49 

5.14 

5.22 

4.60 

6.12 

3.83 

3.05 


3.60 


2.82 

2.88 

2.09 

1.54 

1.96 

2.28 

2.47 

2.99 

4.74 
4.28 

2.74 
3.88 
4.06 
3.25 
2.58 

2.05 

1.44 

4.37 
5.50 
5.65 

5.70 

7.53 

8.02 

5.55 

6.38 

5.32 

5.45 
6.05 

3.45 
3.63 


10 


1.65 
3.29 
1.80 
1.60 
2.17  ' 

1.91 

2.26 

3.05 


Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relative.) 


Regen  in  mm. 
(F luie  en  mm.) 


20 


0.76 

85 

92 

80 

90 

91 
94 
94 


3.93  [I  96 
4.14  )i  83 


84 

88 

83 
94 

1.00 

84 
88 

1.00 

96 

1.00 

84 

92 
89 

93 
96 


2.92 
2.23  ; 
2.75 
2.39 
2.17 

1.60 

1.79 

4.63 

5.30 

4.90 

6.08 

7.78 
6.46 

4.78 
4.96 


4.37  |  1.00 
6.71  1 
6.02 


3.25  | 
3.49  [ 


92 

92 

89 

95 


0.68 

74 

69 

56 

53 

55 

69 

81 

85 

73 

43 

78 

83 

67 

97 

50 

45 

1.00 

96 

97 

87 

91 

92 

74 

86 

94 

93 

88 
72 
69 


4.02 


3.68  r  0.907  I  0.762 


Uitgedampt  in  mm. 
{Evaporalion  en  mm.) 


1  10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

0.59 

1  « 

CC 

CC 

0.6* 

0.8* 

0.3* 

87 

i  cc 

cc 

(t 

«  * 

0.3* 

<c  * 

87 

0.4  sn 

cc 

(( 

O.lt 

0.51 

0.2f 

75 

CC 

tc 

cc 

0.1’ 

0.5* 

0.2* 

86 

« 

cc 

« 

0.2* 

0.4* 

0.3* 

65 

CC 

cc 

cc 

«  * 

0.2* 

0.1* 

94 

CC 

cc 

cc 

«* 

0.1* 

t.« 

85 

cc 

cc 

cc 

«  * 

0.1* 

a  * 

77 

0.1 

cc 

cc 

«  * 

0.2* 

0.1* 

91 

cc 

cc 

cc 

0.1* 

0.1* 

0.2* 

85 

cc 

cc 

(C 

0.2* 

0.3* 

0.4* 

76 

cc 

cc 

cc 

0.3* 

0.5* 

0.4* 

86 

« 

cc 

cc 

cc  * 

0.2* 

cc  * 

85 

cc 

cc 

cc 

cc  * 

cc  * 

0.1* 

92 

cc 

cc 

cc 

« * 

cc  * 

cc* 

52 

« 

cc 

cc 

o  * 

0.5* 

0.4* 

61 

cc 

cc 

cc 

0.4* 

0.4* 

0.3* 

96 

1.0 

0.3 

0.1 

0.1* 

CC  * 

cc  * 

96 

cc 

0.2 

0.1 

«  * 

CC 

<C 

89 

cc 

0.1 

cc 

CC 

0.1 

0.1 

95 

cc 

0.2 

1.0 

0.2 

cc 

tc 

93 

cc 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

97 

0.1 

0.3 

1.8 

0.2 

cc 

CC 

93 

5.2 

« 

cc 

cc 

0.3 

0.1 

98 

cc 

CC 

cc 

cc 

0.3 

cc 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

0.2 

94 

cc 

1.7 

0.2 

0.2 

CC 

0.2 

93 

4.7 

0.1 

2.7 

cc 

0.1 

0.1 

92 

cc 

cc 

cc 

0.2* 

0.4 

0.2* 

90 

cc 

cc 

« 

0.2* 

0.2* 

0.1* 

0.855 

11.5 

som 

3.0 

6.1 

3.2 

6.6  | 

4.1 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C  KRECKE. 

Januarij  1864. 


Helderheid. 

Windkracht  iu  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

Wolken- 

rigting. 

Lncht-electriciteit . 

Magnetische 

Declinatie. 

Inclinatie. 

Horizontale  intensiteit. 

ISérenilé.) 

(Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

(Direction 
des  nuages.) 

( Flectricité  de  Vair.) 

In  minuten  hoogs. 

Schaaldeelen. 

Schaaldeeleu . 

Aanmerkingen. 

( Béclinaison .) 

( Inclinaison .) 

( Intensité  horizontale.) 

(Remarques.) 

• 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

100  + 

9 

10 

10 

6.0 

12.0 

14.0 

3.0 

? 

< - 1 

38° 

39° 

48° 

—  1.9 

25.7 

7.4 

—  1.7 

24.9 

16.6 

0.0 

91.6 

—  4.0 

Indien  in  de  kolom  uitgedampt 

10 

10 

1 

2.0 

1.0 

1.0 

0.5 

34 

29 

52 

2.9 

25.8 

3.6 

10.7 

20.7 

7.6 

—11.0 

94.6 

—  3.7 

een  *  staat,  geeft  dit  te  kennen 

4 

10 

10 

0.5 

1.0 

7.0 

7.0 

/ 

36 

33 

42 

1.4 

23.6 

2.4 

9.7 

21.4 

6.3 

—15.4 

86.8 

—  16.3 

dat  het  water  in  den  uitdampings- 

10 

10 

10 

5.0 

6.0 

7.5 

7.0 

31 

29 

— 

—  0.4 

19.4 

0.4 

13.5 

25.3 

9.9 

—20.2 

89.4 

—15.5 

meter  bevroren  was  en  een  f  dat 
de  verdampende  oppervlakte  uit 
sneeuw  bestond. 

10 

10 

10 

7.0 

3.0 

2.0 

0.5 

24 

37 

31 

2.0 

22.6 

3.3 

12.0 

29.2 

12.2 

—10.5 

102.6 

—  8.2 

9 

9 

10 

0.5 

0.5 

1.5 

0.0 

\ 

41 

35 

56 

2.0 

22.7 

6.5 

15.1 

32.8 

21.0 

—18.0 

95.6 

—  5.4 

10 

10 

10 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

32 

57 

59 

2.6 

22.3 

2.6 

9.9 

23.4 

8.3 

—  5.0 

107.1 

—  5.3 

10 

8 

4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

41 

44 

16 

6.2 

25.6 

2.3 

17.2 

29.6 

16.3 

—  3.0 

112.6 

—  2.5 

0 

2 

5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

i 

11 

33 

38 

2.5 

27.3 

8.8 

2.9 

21.5 

6.1 

—  1.0 

110.6 

1.9 

2 

4 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

2.5 

\ 

24 

46 

25 

1.6 

20.4 

1.2 

1.4 

14.6 

4.7 

3.0 

113.1 

1.2 

10 

10 

10 

1.5 

2.0 

2.0 

1.5 

28 

41 

32 

2.4 

23.4 

16.0* 

10.7 

25.2 

25.9* 

—13.2 

97.4 

24.6* 

*  De  magneetnaalden  onrustig. 

10 

10 

10 

6.0 

1.5 

1.5 

0.5 

23 

28 

21 

2.1 

20.8 

8.2 

12.6 

26.8 

16.8 

—11.0 

99.1 

10.3 

*  Idem. 

9 

9 

10 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

■) 

? 

26 

41 

48 

0.7 

19.9 

6.2* 

5.4 

21.2 

21.9* 

—  9.3 

102.3 

—  2.4* 

7 

7 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

\ 

? 

49 

42 

46 

4.2 

23.8 

6.6 

17.2 

29.7 

16.7 

—  9.1 

102.5 

—  4.6 

Een  gedeelte  van  een  kring  om 

0 

1 

5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

? 

? 

52 

61 

32 

2.6 

23.5 

12.5 

2.6 

22.1 

16.1 

6.2 

122.8 

29.8 

de  maan. 

9 

9 

8 

0.5 

4.0 

7.5 

14.0 

? 

? 

24 

27 

18 

0.0 

20.7 

17.4 

4.2 

21.9 

34.0 

—10.7 

106.4 

24.3 

9 

4 

1 

5.0 

8.0 

8.0 

7.5 

? 

I 

16 

20 

22 

2.8 

22.4 

7.1 

13.4 

37.4 

23.6 

9.2 

125.6 

—12.0 

0 

0 

0 

3.5 

1.0 

1.0 

0.5 

? 

? 

— 

— 

— 

4.7 

19.5 

4.9 

3.1 

30.7 

25.6 

7.5 

125.6 

—10.0 

0 

0 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

? 

? 

21 

26 

57 

4.3 

22.0 

3.1 

9.2 

23.4 

9.5 

4.7 

123.3 

5.0 

0 

0 

1 

1.5 

1.0 

2.0 

1.5 

? 

? 

45 

12 

32 

7.3 

24.8 

6.4 

20.8 

27.4 

16.0 

0.8 

111.9 

2.1 

1 

0 

1 

2.5 

7.0 

5.5 

0.5 

ƒ 

? 

30 

—26 

44 

9.0 

27.4 

7.0 

19.1 

24.5 

18.2 

—  1.1 

110.1 

4.2 

1 

1 

2 

1.0 

6.0 

14.0 

14.0 

> 

23 

13 

16 

8.1 

27.8 

9.0 

16.5 

20.3 

20.3 

7.6 

103.6 

10.2 

2 

2 

0 

15.0 

20.0 

16.0 

0.0 

i — ► 

8 

11 

7 

7.9 

31.7 

9.0 

10.3 

20.3 

5.1 

2.3 

91.2 

8.4 

5 

8 

10 

0.0 

0.5 

5.5 

0.5 

1 — ► 

\ — > 

26 

36 

43 

3.6 

26.9 

3.5 

7.8 

20.5 

14.2 

—12.6 

74.5 

—14.1 

3 

3 

1 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

* - ► 

i — > 

44 

36 

56 

6.9 

29.5 

8.4 

16.6 

23.0 

18.8 

—  0.1 

88.9 

—  1.5 

0 

3 

1 

0.0 

0.5 

1.0 

3.0 

? 

s 

44 

53 

38 

8.8 

32.4 

14.3 

22.3 

30.6 

31.0 

14.2 

100.3 

15.9 

2 

0 

1 

6.0 

3.0 

6.0 

7.0 

S 

/ 

41 

16 

22 

3.5 

29.3 

6.3 

4.4 

20.6 

13.5 

10.7 

108.3 

5.3 

4 

0 

1 

4.0 

6.5 

8.0 

0.5 

i — ► 

22 

13 

27 

7.3 

30.6 

15.2 

17.8 

26.2 

35.6 

3.2 

91.8 

10.2 

9 

10 

10 

5.0 

4.0 

2.0 

0.5 

31 

44 

55 

3.8 

27.4 

6.7 

10.8 

22.8 

18.6 

—12.7 

71.6 

—17.3 

10 

10 

10 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

33 

31 

52 

4.4 

26.8 

4.3 

17.3 

26.7 

15.2 

—  17.4 

75.0 

—14.1 

5.5 

5.7 

5.7 

2.50 

3.08 

3.90 

2.48 

3.78 

!  24.87 

7.02 

11.09 

24.82 

16.85 

—3.73 

101.21 

0.55 

gera. 

1 

2* 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  dook  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

Januarij  1864. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 
6 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

gem. 


Thermometer  C. 
( Tfiermomètre  C.) 


20 


—  2.0 

—  2.9 

—  1.4 

—  6.0 

—  7.2 

—  7.0 

—  7.0 

—  7.2 

—  4.2 

—  0.6  1 

—  2.5 

—  4.4 

—  6.0 

—  2.5 

—  5.2 

—  6.4 

—  7.8 

—  3.0 
+  1.3 

2.0 

3.0 
4.6 
7.0 
3.5 
3.8 


2.8 

2.8 

5.1 

0.2 

3.7 


—  1.2 
—  1.0 

—  3.4 

—  3.8 

—  4.4 

—  4.5 

—  6.0 

—  4.6 
+  0.4 

0.6 

—  0.2 
—  1.1 
—  0.1 

—  1.3 

—  3.8 

—  3.4 

—  4.5 

0.0 

+  2.7 

2.5 

3.9 

5.9 

6.0 

4.7 
5.0 

3.6 

4.8 

4.9 
0.4 
1.3 


-1.70 


+  0.11 


—  2.5 

—  1.2 
—  6.0 
—  6.1 

—  5.4 

—  5.0 

—  5.9 

—  7.0 

—  0.3 

0.0 

—  1.0 

—  3.4 

—  3.5 

—  1.0 

—  4.6 

—  4.0 

—  5.2 
■f  0.3 

2.6 

2.3 

4.1 

6.1 

4.7 
3.9 

3.7 

1.8 
5.1 
3.9 

—  1.0 

—  2.1 


-0.89 


Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minhn.  et  sa 
différence  avec  le 
maxiyi.) 


—  2.1  +  1.8 

—  3.0  2.0 


—  6.0 

—  6.3 

—  7.2 

—  7.1 

—  7.5 

—  7.7 

—  6.4 

—  0.6 

—  2.6 

—  5.0 

—  6.0 

—  3.9 

—  5.2 

—  6.6 

—  7.8 

—  5.5 
+  0.5 

2.0 

2.5 

3.9 

6.0 

3.4 

3.7 

2.8 

2.5 
4.7 

—  0.1 

—  7.6 


3.0 

2.5 
3.0 

2.7 

2.3 
3.2 

6.9 

1.6 

2.6 

4.0 

0.0 

3.6 

2.0 

3.6 

3.4 

6.0 

2.5 

0.8 

1.9 

2.6 
1.5 
1.3 
1.3 

0.8 

3.1 

0.7 

0.5 

8.9 


Dampdrukking 
in  millimeters. 
(Tension  de  la  vapeur.) 


20 


3.65 

3.32 

3.91 

2.85 

2.28 

3.05 

3.05 

3.09 

3.52 

4.23 

3.70 

2.96 

3.26 

3.87 

3.28 

3.01 

2.41 

4.00 

5.40 

5.75 

5.73 
6.16 

7.76 
5.82 
6.04 

6.05 

5.75 

6.07 

3.92 

3.73 


min.  d.  17.  —  7.8 
raai.  d.23.  -f  7.5 


4.25 


4.32 

4.03 

3.11 

3.45 

2.88 

3.28 

3.10 
3.59 
4.36 
4.41 

3.92 

3.46 

4.10 
3.75 

3.53 

3.38 

2.85 
4.87 
5.81 

5.93 

6.48 

7.14 

6.35 

6.00 

6.53 

5.86 
6.45 

6.55 

4.36 

4.56 


4.61 


3.34 

4.06 

2.94 

3.16 

2.99 

3.24 

3.45 
3.05 
4.51 
4.42 

4.29 
3.72 
3.78 
4.03 

3.34 

3.23 

3.36 

4.91 

5.97 
5.86 

6.46 

7.34 
6.31 

5.98 

6.30 

5.39 

6.58 

6.28 

4.29 

4.16 


4.56 


Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 


20 


0.82 

80 

86 

85 

74 

96 

96 

98 

93 
88 

87 

78 

96 

91 

92 

92 

82 

97 

98 

1.00 

94 

92 

99 

93 

94 

1.00 

96 

87 

77 

94 


0.93 

87 
77 
89 

76 

88 
92 
96 
86 
83 

77 

75 
82 
81 
91 

89 

76 

96 

97 

1.00 

1.00 

97 

86 

88 

95 

93 

95 

96 
86 
83 


0.906  0.883  0.930 


96 

92 

89 

92 

93 

95 

87 

90 

89 

94 

96 
1.00 
1.00 

99 

99 

93 

88 
99 

95 
95 

97 
92 
95 


Regen  in  mm.  bij  de  streken. 

( Pluie  en  mm.  suivant  la  direction  du  vent.) 


Uitgedampt. 

mm. 

(Evaporation 
en  mm.) 


1  1 

§3 

NO 

(NE) 

0 

(E) 

o  ÊT 

CSJ  <2^ 

1 - r 

z 

(■S) 

zw 

(SO) 

w 

(.0) 

NW 

(NO) 

’s  morg 

.  ’s  av. 

cc 

!  cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

0.3 

1.0 

cc 

et 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1  K 

(  cc 

0.4 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

cc 

0.5 

0.8 

i  a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

II 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

1  ,<c 

] 

cc 

0.2 

“ 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

i  « 

« 

cc 

1  a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

cc 

1  cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1  a 

0.1 

0.1 

1  « 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

<r 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

cc 

cc 

a 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

cc 

cc 

0.1 

oc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

oc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

(C 

0.1 

0.4 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

oc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

cc 

0.1 

or 

cc 

<r 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

cc 

cc 

cc 

0.9 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

« 

cc 

cc 

cc 

0.2 

2.6 

cc 

cc 

cc 

CC 

oc 

cc 

cc 

cc 

oc 

0.2 

cc 

cc 

cc 

0.1 

o: 

cc 

a 

cc 

cc 

1.6 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

3.6 

cc 

a 

0.2 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.8 

cc 

a 

0.1 

cc 

<c 

cc 

cc 

(C 

0.3 

cc 

cc 

0.2 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

0.1 

0.6 

cc 

<( 

cc 

cc 

cc 

0.4 

a 

cc 

cc 

0.2 

cc 

cc 

<T 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

cc 

(C 

cc 

cc 

1.4 

cc 

cc 

0.2 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.2 

1.1 

cc 

0.3 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.4 

(C  1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ar* 

0.2 

0.0  ) 

som  1 

1 

0.0 

0.0 

0.9 

0.2 

i 

11.5 

3.1 

0.0 

2.4 

6.6 

! 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERK. 

Jan  ua  rij  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 
( Force  du  vent  en  kilogr.  sur  un  métre  carré.) 

Lucht-electriciteit. 

(Electriciié  de  Vair.) 

Magnetische 

Aanmerkingen . 

(Remarques.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( Intensité  horizontale .) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

S 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

1 

100  + 

14.5 

17.5 

16.5 

14.0 

12.5 

8.6 

31° 

39° 

45° 

0.8 

73.4 

i  14.2 

3.6 

4.6 

12.0 

—  0.9 

90.0 

13.5 

6.2 

4.2 

1.0 

0.8 

0.8 

2.6 

27 

32 

61 

2.3 

73.7 

3.0 

2.3 

3.8 

3.2 

4.0 

93.0 

1.9 

10.5 

10.0 

8.0 

12.5 

10.5 

10.0 

21 

32 

35 

2.7 

73.5 

2.1 

3.1 

5.0 

2.0 

0.6 

90.0 

0.7 

13.0 

14.5 

15.0 

20.0 

14.0 

9.4 

31 

39 

59 

1.9 

72.2 

3.0 

6.4 

8.9 

2.1 

—  2.8 

86.2 

1.7 

9.0 

7.0 

4.6 

4.2 

5.4 

4.8 

47 

2.1 

73.6 

2.6 

4.6 

12.4 

3.0 

0.8 

89.0 

1.4 

Te  2  u.  sterke  positieve  en  te  8  u.  sterke 

negatieve  lucht-electriciteit. 

4.8 

3.4 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

3.7 

75.0 

4.4 

7.8 

16.2 

5.5 

0.4 

88.6 

1.8 

Sterke  positieve  lucht-electriciteit. 

0.4 

0.5 

0.4 

0.6 

0.9 

1.6 

86 

87 

3.3 

73.6 

4.4 

3.2 

11.4 

2.0 

4.3 

91.2 

5.9 

Te  2  u.  idem. 

1.4 

1.4 

1.2 

0.8 

1.2 

ï.i 

73 

87 

5.7 

76.4 

6.4 

7.6 

15.0 

4.0 

2.5 

92.2 

7.2 

Te  8  u.  idem. 

1.3 

1.3 

1.2 

1.3 

1.3 

1.3 

41 

67 

74 

0.9 

72.4 

4.2 

4.2 

13.2 

4.3 

—  1.2 

88.6 

3.1 

1.0 

1.2 

1.2 

1.7 

3.0 

3.0 

75 

2.7 

72.2 

2.2 

2.6 

11.4 

2.5 

2.7 

90.9 

1.3 

Te  2  en  8  u.  idem. 

2.8 

1.8 

0.9 

1.7 

4.2 

5.4 

41 

86 

4.0 

74.4 

3.8 

6.1 

14.0 

4.0 

2.0 

92.9 

2.3 

Te  8  u.  idem. 

4.8 

4.4 

3.2 

4.2 

1.6 

1.7 

39 

59 

46 

3.7 

74.5 

3.7 

3.4 

14.0 

0.1 

3.4 

91.9 

5.0 

1.8 

1.8 

1.6 

1.4 

1.4 

1.4 

65 

76 

2.7 

73.1 

1.2 

2.0 

12.0 

—  1.6 

3.4 

91.3 

1.3 

Te  2  u.  idem. 

1.4 

1.0 

0.2 

0.2 

0.2 

0.6 

75 

6.6 

76.6 

7.1 

7.8 

17.4 

3.0 

4.1 

92.7 

9.5 

Te  20  en  2  u.  idem. 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

1.2 

1.1 

67 

72 

80 

2.3 

73.5 

10.5 

—  0.3 

11.2 

6.7 

5.1 

93.4 

12.7 

11.0 

1.5 

7.8 

11.0 

8.0 

10.0 

47 

74 

87 

6.6 

78.2 

7.2 

3.5 

15.0 

5.4 

9.2 

96.4 

7.7 

9.0 

12.0 

9.0 

6.4 

6.4 

7.4 

37 

45 

37 

4.2 

76.6 

8.0 

5.8 

19.9 

10.9 

3.0 

89.0 

2.9 

5.0 

4.8 

1.5 

1.2 

1.0 

0.9 

29 

42 

47 

2.9 

72.9 

2.7 

3.5 

16.5 

5.1 

3.1 

87.0 

—  0.6 

1.0 

0.8 

2.2 

1.6 

1.6 

1.2 

81 

85 

4.1 

73.2 

2.8 

3.4 

13.6 

3.3 

5.0 

92.2 

1.1 

Te  8  u.  idem. 

8.2 

8.0 

8.2 

8.6 

9.2 

13.5 

—81 

76 

67 

6.6 

75.0 

5.1 

8.5 

17.0 

6.5 

4.2 

93.4 

3.1 

10.0 

12.5 

12.0 

11.0 

5.6 

7.4 

43 

47 

6.6 

75.4 

9.9 

9.8 

17.0 

11.4 

2.9 

95.0 

6.2 

Te  8  u.  idem. 

13.5 

16.0 

17.0 

21.0 

19.0 

14.0 

43 

31 

34 

7.3 

75.8 

2.2 

9.6 

17.6 

—  0.3 

5.9 

96.9 

5.4 

15.0 

25.0 

22.0 

8.0 

7.0 

4.0 

'27 

45 

22 

5.6 

76.0 

6.0 

7.0 

17.0 

5.0 

5.0 

96.6 

2.7 

2.1 

2.0 

3.2 

5.2 

6.6 

8.0 

63 

25 

61 

3.9 

74.8 

4.2 

7.4 

17.8 

2.4 

0.7 

95.9 

4.2 

6.4 

2.4 

2.2 

2.0 

2.0 

3.8 

59 

57 

86 

4.7 

77.5 

6.6 

6.0 

18.0 

2.0 

3.1 

100.0 

7.0 

3.6 

2.0 

9.6 

8.6 

9.0 

12.0 

67 

7.7 

79.1 

13.1 

9.5 

23.0 

28.8 

6.0 

99.5 

14.6 

Te  20  en  2  u.  idem. 

10.5 

14.5 

14.0 

11.5 

9.2 

11.0 

47 

47 

52 

4.4 

76.2 

27.2 

4.5 

17.0 

22.4 

3.5 

98.3 

25.1 

12.5 

9.2 

7.6 

11.5 

5.4 

8.4 

45 

—45 

51 

6.0 

76.6 

5.5 

7.5 

20.4 

4.4 

4.0 

98.4 

5.8 

16.5 

15.0 

7.6 

4.4 

1.2 

1.2 

32 

30 

67 

2.9 

76.4 

8.4 

4.8 

22.0 

12.8 

1.8 

95.6 

2.7 

1.2 

1.2 

2.6 

7.6 

2.0 

2.4 

80 

31 

5.0 

75.0 

10.8 

6.3 

16.5 

7.1 

3.5 

94.8 

12.0 

Te  2  u.  Idem. 

6.64 

6.59 

6.09 

6.14 

5.06 

5.27 

I 

4.13 

74.89 

6.42 

5.38 

114.63 

6.00 

2.98 

93.03 

5.64 

gem. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

m. 
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3GE  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN, 


door  Profr.  J.  W.  ERMERINS. 


Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 


Januarij  1864. 


Dampdrukking 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relaiive.) 

Regen 

mm. 

( Pluie . 

Windkracht  in  kilogr.  op 

een  vierkanten  meter. 

( Force  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré) 

Assen. 

Aanmerkingen. 

( Tensi 

on  de  la 

vapeur.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

I  Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent. 

Regen 
in  mm. 

(Pluie.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

— 

1  z 

— 

— 

— 

— 

CC 

3 

1 

3 

0 

—  5.5 

—  3.0 

1 

1 

Cl 

— 

— 

— 

— 

— 

cc 

O.lha 

0 

0 

0 

0.5 

0 

6 

0.5 

1 

—  7.6 

—  6.6 

—  3.7 

—  7.4 

—  3.4 

—  9.3 

1 

1 

1 

1 

a 

<1 

cc 

4 

2 

9 

3 

—10.8 

—  7.0 

—10.0 

2 

2 

cc 

cc 

1 

2 

2 

2 

-10.3 

—  5.8 

—  9.0 

1 

2 

cc 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

(1 

cc 

cc 

cc 

3 

1.5 

0 

0 

2 

1 

!  1 

0.5 

0.5 

1  1 

i  ° 

0 

1 

1.5 

0 

0 

—  6.8 
—10.9 
—10.0 
—  2.3 

—  2.7 

—  6.5 

—  5.2 
+  1.2 

—  9.5 

—  6.8 

—  6.3 

—  1.8 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

cc 

cc 

cc 

cc 

0 

0.5 

1 

5 

—  1.1 

1.0 

—  5.6 

1 

2 

cc 

— 

i  — 

— 

— 

— 

— 

a 

2.5 

4 

2 

2.5 

—  5.5 

—  2.3 

—  7.6 

2 

1 

- * 

cc 

3 

1 

1.5 

2 

—  9.3 

—  2.1 

—  8.0 

1 

1 

~ 

cc 

0 

0 

0 

0 

1  —10.0 

—  4.8 

—  9.8 

1 

1 

cc 

er 

0 

0 

0 

0 

1  —  5.5 

0.0 

—  4.0 

2 

1 

cc 

« 

4 

3 

4 

4 

—  9.8 

—  5.6 

—  8.1 

1 

2 

cc 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

cc 

3 

3 

5 

5 

—  9.8 

5.38 

5.49 

5.92 

5.56 

5.81 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

« 

0.1 

1.5 

3.4 

2 

5 

0.5 

0.5 

8 

0.5 

0.5 

1.5 

11 

0.5 

0.5 

2 

10 

0 

0.5 

3 

—  9.2 

—  3.0 
+  0.2 

1.8 

—  4.5 

—  0.2 
+  1.6 

—  0.9 
-h  1.2 
1.0 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

cc 

cc 

cc 

cc 

5.70 

6.40 

8.53 

5.57 

6.34 

7.73 

7.67 

6.27 

6.28 

7.87 

6.25 

5.60 

0.97 

1.00 

1.00 

1.00 

0.95 

1.00 

93 

90 

1.00 
1.00 
0.91  j 
77  1 

0.6 

1.8 

5.3 

3 

2 

18 

o 

10 

8 

30 

o 

10 

23 

11 

h 

2 

20 

4 

2.4 

5.8 

8.6 

4.8 

7.6 

3.4 
7.3 

3.5 

2 

3 

4 

2 

3 

3.5 

5.7 

5.81 

6.96 

5.64 

1.00 

94 

97 

CC 

4 

1 

2 

3 

0 

1.2 

1.2 

3.6 

5.0 

1.2 

1.2 

2 

2 

2 

2 

cr 

cc  , 

5.49 

5.33 

6.00 

6.10 

5.07 

6.82 

1.00 

0.98 

1.00 

98 

96 

1.00 

0.2 

0.8 

1.5 

8 

2 

6 

2.5 

2 

1.6 

— 

0.4 

i 

— 

cc 

7.04 

6.77 

4.41 

5.45 

6.32 

1.00 

99 

85 

1.00 

1.00 

1 

3.9 

1.8 

« 

4 

9 

0 

4 

1 

0 

I 

3 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

0.7 

5.0 

—  2.3 

—  5.0 

3.6  ' 
4.8 
—  0.4 

4.5 

2.7 

—  4.9 

—  4.5 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

7.3 

1 

cc 

cr 

6.14 

6.26 

6.12 

0.994 

0.962 

0.961 1 

19.5 

som 

2.75 

gem. 

3.13 

3.78 

2.53 

—3.76 

—1.12 

» 

—3.08 

1.55  , 

1.52 

16.5 

som 

\ 

I 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

m. 
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WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  heer  R.  D.  SMEDING. 


Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 


Januarij  1864. 


Leeuwarden. 


Amsterdam. 


Thermometer  C. 

Windkracht 

(geschat). 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

i  Thermometer  C. 

- i 

Dampdrukking  in  mm. 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

a 

( Thermomètre  C.) 

(Force  du  vent.) 

( Baromètre  a  0.) 

( lfiermometre 

C.) 

( Tension  de  la  vapeur.) 

(Humidité  relative.) 

bQ 

<V 

Ph 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

mm. 

( Pluie ) 

—  3.9 

—  1.9 

—  4.2 

4. 

3.5 

3. 

765.11 

767.03 

770.54 

—  2.4 

—  1.2 

—  3.2 

3.53 

4.04 

3.41 

0.92 

0.96 

0.96 

—  4.4 

—  2.2 

—  2.2 

0.5 

0.5 

0.5 

74.46 

75.40 

76.16 

—  3.4 

—  2.0 

—  2.6 

3.23 

3.14 

3.62 

92 

79 

96 

—  5.0 

—  5.3 

—  8.1 

2. 

3.5 

3.5 

79.65 

81.19 

82.28 

—  3.6 

—  4.2 

—  5.4 

3.18 

3.18 

2.89 

91 

95 

95 

—  9.2 

—  5.8 

—  8.1 

3. 

4.5 

4. 

81.46 

79.79 

79.72 

—  8.2 

—  5.6 

—  7.6 

2.11 

1.94 

2.25 

89 

65 

89 

—  9.2 

—  4.4 

—  6.1 

3. 

3. 

3.5 

76.52 

74.05 

72.95 

—  8.0 

—  4.8 

—  6.8 

1.74 

2.57 

2.56 

71 

81 

94 

—  7.2 

—  2.5 

—  5.6 

1. 

1. 

1. 

71.40 

70.22 

70.77 

—  7.6 

—  3.0 

—  4.8 

1.96 

3.02 

2.88 

78 

83 

90 

—10.6 

—  6.7 

—  7.8 

2.5 

3. 

2. 

69.98 

68.59 

67.54 

—  7.4 

—  5.2 

—  6.2 

2.44 

2.47 

2.62 

94 

80 

93 

—  9.4 

—  5.6 

—  6.1 

1. 

1. 

1. 

64.96 

64.17 

64.18 

—  9.6 

—  3.2 

—  3.8 

1.87 

3.28 

3.13 

87 

92 

91 

—  2.5 

—  0.3 

—  1.1 

2. 

1. 

1. 

64.16 

64.09 

65.65 

—  0.6 

+  2.2 

—  0.4 

4.06 

4.60 

3.95 

92 

92 

89 

—  1.9 

+  0.8 

—  2.8 

1.5 

1. 

3. 

66.98 

68.08 

69.84 

—  1.2 

2.6 

+  0.4 

3.70 

3.77 

3.53 

89 

67 

75 

—  6.4 

—  1.7 

—  5.0 

3. 

3. 

2. 

71.09 

71.36 

71.53 

—  2.6 

—  2.6 

—  4.2 

3.62 

3.29 

3.16 

96 

87 

93 

—  8.1 

—  2.5 

—  4.4 

3. 

1.5 

1.5 

71.31 

70.18 

70.54 

—  5.4 

0.0 

—  4.2 

2.81 

4.27 

3.18 

93 

93 

95 

—  8.3 

—  1.9 

—  3.6 

1.5 

1. 

1. 

71.67 

71.17 

71.03 

—  6.2 

—  0.2 

—  3.2 

2.70 

4.37 

3.45 

95 

96 

96 

—  4.4 

—  0.8 

—  2.5 

0.5 

0.5 

1.5 

71.14 

70.79 

71.23 

—  4.8 

—  1.6 

—  4.6 

3.03 

3.75 

3.08 

95 

92 

95 

—  8.9 

—  4.7 

—  7.2 

2.5 

2.5 

2.5 

72.83 

7'3.18 

74.89 

—  7.2 

—  4.8 

—  6.6 

2.04 

3.03 

2.61 

78 

95 

95 

27 

—  9.4 

—  5.0 

—  8.1 

3.5 

2. 

3. 

76.19 

75.55 

74.90 

—  7.4 

—  4.8 

—  5.2 

2.43 

3.10 

3.01 

94 

98 

98 

—10.8 

—  3.9 

—  7.5 

3. 

4. 

4. 

71.66 

69.09 

67.86 

—  9.4 

—  4.2 

—  4.6 

1.49 

2.71 

3.08 

69 

81 

95 

—  3.6 

—  1.4 

—  1.1 

2. 

3. 

0.5 

67.09 

67.47 

68.17 

—  3.8 

+  0.2 

+  2.4 

3.44 

4.33 

5.26 

1.00 

93 

96 

-f  0.3 

+  1.4 

+  1.1 

2. 

2. 

1. 

69.12 

69.36 

70.14 

+  1.2 

3.0 

2.4 

4.82 

5.40 

5.26 

96 

94 

96 

1.1 

1.9 

2.2 

3. 

3. 

3. 

71.26 

71.10 

70.29 

2.0 

3.4 

2.0 

5.30 

5.65 

5.14 

1.00 

97 

96 

1.7 

3.1 

3.1 

3.5 

4. 

3. 

64.13 

61.97 

61.99 

2.4 

4.0 

4.0 

5.06 

3.69 

5.89 

93 

93 

97 

4.4 

6.9 

7.2 

5. 

3.5 

5.5 

58.73 

57.79 

57.55 

4.8 

7.6 

8.0 

6.22 

7.57 

7.55 

97 

97 

94 

8.1 

6.1 

4.7 

5.5 

4.5 

2. 

53.87 

56.49 

58.65 

8.2 

7.8 

5.0 

7.90 

7.23 

6.10 

97 

91 

93 

2.2 

5.0 

1.9 

1.5 

2.5 

3.5 

61.28 

64.14 

66.39 

2.4 

5.4 

1.6 

5.26 

5.26 

4.98 

96 

78 

96 

1.9 

5.3 

1.9 

1.5 

2.5 

2. 

69.51 

71.03 

72.26 

1.6 

6.2 

1.8 

4.98 

6.25 

4.86 

96 

88 

93 

1.7 

2.8 

0.8 

3. 

3. 

4. 

71.36 

69.54 

66.72 

2.0 

3.6 

0.2 

4.84 

5.33 

4.48 

91 

90 

96 

1.1 

3.3 

5.3 

3.5 

3.5 

3. 

63.06 

60.01 

59.18 

1.4 

3.8 

6.6 

4.70 

5.81 

6.64 

93 

97 

91 

—  0.6 

5.0 

3.3 

2.5 

2.5 

0.5 

54.32 

53.75 

56.15 

5.2 

5.4 

4.4 

6.18 

6.06 

5.65 

93 

90 

90 

—  1.4 

0.8 

—  1.1 

2. 

2. 

0.5 

69.93 

73.55 

75.82 

—  0.8 

0.0 

—  1.8 

3.49 

3.93 

3.77 

81 

86 

94 

—  3.6 

0.3 

—  1.7 

1.5 

2. 

2. 

76.69 

75.96 

75.44 

—  4.4 

0.0 

—  3.0 

3.13 

3.74 

3.34 

95 

81 

92 

—3.54 

-0.46 

—2.09 

2.47 

2.48 

2.28 

769.03 

768.87 

769.35 

—2.43 

+  0.26 

—1.31 

3.71 

4.23 

4.04 

0.908 

0.882 

0.933 

27  I 

gem. 

. 

1 

Aanmerkingen. 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS, 


Luitenant  t/z.  2.  klasse.  Adj. 


Januarij  1864. 


Datum. 

i 

T 

(7 

ïermometer 

'hermomètre 

C. 

C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 
(Minim.  et  sa 
différence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(llumidité  relative.) 

Regen 
in  mm. 
(Pluie.) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  mètre  carré.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromètre  d  0.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  I 

30 

—  1.6 

—  2.5 

—  2.6 

—  6.4 

—  7.4 

—  6.2 

—  5.2 

—  4.6 
+  0.8 

1.6 

0.4 

—  0.9 

—  0.8 
—  0.6 
—  1.0 

—  2.0 
—  3.2 
+  1.4 
2.8 
2.6 

3.4 

6.3 
8.7 
4.0 

3.3 

3.0 

2.6 

5.2 

2.0 

— ‘  0.6 

+  0.4 
0.0 

—  1.4 

—  3.6 

—  2.6 

—  1.2 
—  0.2 

—  0.4 
+  2.6 

3.2 

3.2 
2.4 

2.4 

—  0.2 
0.0 

+  0.4 
—  0.2 
+  2.6 

3.4 

3.8 

4.8 
8.1 
8.6 
5.0 

5.3 

3.4 
6.0 

5.8 
3.0 
2.6 

—  1.8 
—  1.8 

—  5.2 

—  5.2 

—  4.4 

—  4.4 

—  3.6 

—  1.1 
+  1.6 

2.4 

1.0 

0.8 

—  0.8 
—  1.0 
+  0.3 

—  1.2 
+  0.4 
2.1 

3.4 

3.4 

4.8 
8.1 

7.4 
3.2 
3.0 

1.1 

6.9 
5.0 
0.4 
0.6 

— 

4.42 

4.05 

3.72 

3.32 

3.12 

3.46 

3.52 

3.88 

4.86 

5.34 

4.38 

4.03 

4.76 

5.02 

4.70 

4.30 
3.12 
5.66 
6.22 
6.14 

5.96 

7.28 
8.55 
6.50 
6.32 

6.30 
5.94 

6.28 

5.30 
4.72 

3.68 
4.10 
3.88 
3.28 
3.08 

4.14 
4.58 
4.38 

5.94 

5.68 

5.08 

3.82 

3.82 
5.24 

4.95 

3.88 

4.04 

5.94 

6.46 

6.42 

6.82 

8.15 
8.30 
6.20 
6.87 

6.26 

7.40 

6.24 

5.20 

5.28 

4.16 
4.04 

3.16 
3.06 
3.62 

3.78 

3.98 

4.57 

5.74 
5.22 

4.70 

4.86 

4.26 

4.90 
4.86 

3.74 
5.12 
5.84 
6.46 

6.26 

7.02 

8.20 

8.20 

5.68 

6.30 

5.44 

7.56 

6.90 
4.98 
4.82 

0.89 

87 

80 

91 

91 

96 

91 
96 
86 
90 

80 

79 

93 

96 
93 

89 
76 

97 
97 
97 

90 

92 
95 

93 
95 

97 

93 

85 

90 

89 

0.67 

77 

78 
77 
66 

82 

86 

83 

93 

86 

77 

61 

61 

98 

92 

70 

77 

93 
97 

93 

94 
93 
92 
85 

92 

93 

95 

82 

80 

83 

0.85 

85 
87 
78 

86 

92 

92 
89 
97 
84 

83 

86 

82 

96 

91 

75 

93 
95 

97 

93 

97 

94 
97 
86 
97 

95 

92 

94 

90 

86 

C  « 

« 

(( 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(C 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.6 

2.5 

0.8 

cc 

8.9 

1.1 

16.4 

cc 

0.3 

cc 

10.2 

3.8 

cc 

9 

9 

9 

8 

9 

6 

8 

6 

6 

6 

8 

8 

7 

1  2 

1  1 

8 

8 

2 

0 

1 

4 

2 

0 

8 

7 

3 

3 

8 

7 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

5 

6 

10 

9 

8 

1 

1 

8 

7 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

10 

9 

9 

2 

7 

9 

9 

10 

6 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

5 

4 

10 

9 

9 

1 

1 

7 

4 

2 

0 

4 

5 

2 

2 

10 

0 

2 

0 

4 

10 

10 

1 

14.0 

5.0 

5.0 

13.0 

8.0 

4.0 

2.0 

2.0 

3.0 

2.0 

3.0 

12.0 

4.0 

3.0 

2.5 

7.5 
13.0 

4.0 

8.0 

12.0 

12.0 

17.0 

10.0 

6.5 

4.5 
11.0 
13.0 

5.0 

6.0 

17.0 

3.0 

3.0 

10.0 

5.5 

4.0 

1.0 

3.0 

1.5 
3.0 

3.0 

5.0 

3.0 

1.0 

2.0 

4.0 

16.0 

5.0 

4.0 

6.0 

15.0 

12.0 

16.0 

4.0 

6.0 

2.5 

12.0 

11.0 

7.0 

6.0 

20.0 

5.0 

12.0 

10.0 

9.0 

3.5 
2.0 
3.0 

1.5 
4.0 

6.5 
5.0 
3.0 
3.0 
1.0 

10.0 

5.0 

5.0 

7.0 

11.0 

9.0 

17.0 

4.0 

5.5 

4.0 

10.0 

10.0 

6.0 

4.0 

13.0 

5.0 

15.0 

11.0 

4.0 

3.0 

2.0 

3.0 

2.0 

3.5 

12.0 

4.5 
3.0 

2.5 

4.5 

12.0 

4.0 

8.0 

11.0 

5.0 

12.0 

6.0 

5.5 
5.0 

12.0 

13.0 

5.0 

6.0 

5.0 

759.9 

74.0 

78.3 

77.8 

73.6 

69.8 

68.9 

64.8 
63.0 

65.2 

69.6 

68.9 
71.5 

70.9 

71.4 

73.8 

68.5 

66.3 

69.7 

72.9 

65.7 
62.0 

58.5 

64.7 

73.1 

73.0 

65.3 

59.4 

69.8 

77.2 

762.8 
75.6 

78.5 
76.0 

70.6 

69.6 

67.3 

64.1 

63.5 

66.6 

69.4 

68.8 

70.8 

70.6 

71.8 

72.6 

66.1 

67.2 

69.9 

72.2 

63.7 
61.0 

60.3 

68.5 
74.0 

70.7 

63.6 

58.8 
73.2 

76.6 

767.6 

77.0 

79.4 

75.5 
70.3 

70.2 

66.6 
63.8 

64.3 

67.7 

68.8 

69.7 
71.1 

71.1 

73.1 

71.7 

65.4 

68.4 

71.6 

71.1 

63.9 

61.3 

60.8 
70.8 

74.7 

69.6 

63.4 

59.1 

76.2 
76.2 

+  0.08 

+  2.24 

+  0.85 

■  i 

5.04 

5.30 

5.25 

0.904 

0.834 

0.898 

1 

45.6 

som 

o 

5.7  I 

jem.l 

6.7 

5.8 

1 

7.31 

6.05 

6.76 

6.81  | 

768.92  | 

1 

768.81 

769.35 
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WAARNEMINGEN  te  HELLEVOETSLUIS,  door  den  heer  T.  E.  von  WEILER.  Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 

Januarij  1864. 


Barometer  bij  0°. 

(Baromètre  d  0.) 

Helderheid. 

( Serénité .) 

Windkracht 

Luxemburg. 

Datum. 

( Thermomètre 

C.) 

(geschat.) 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 
(Thermomètre  C.) 

Regen. 

mm. 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

11 

19'/, 

0 

77, 

197, 

0 

TL 

(Pluie.) 

1 

760.5 

763.5 

767.9 

—  4.6 

-  0.7 

—  4.0 

9 

10 

10 

5 

4 

5 

727.5 

730.7 

734.4 

-  3.0 

—  3.0 

—  5.0 

1.2 

2 

73.9 

75.5 

76.4 

—  5.9 

—  1.7 

—  3.5 

9 

9 

0 

3 

3 

1 

34.6 

42.2 

44.6 

—  9.0 

—  4.0 

—  6.0 
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Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomelre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 
(Minim.  et  ses 
différences  avec  les 
maxim.) 

Barometer  bij  0°  in  millitn. 
700  mm  + 
(Baromèlre  a  0°.) 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

( Tension  de  la  vajieur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relative.) 

Regen  in  mm. 

(JPluie  en  mm.) 

Uitgedampt  in  mm. 

{Evaporation  en  mm.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

Jan.  31 

—  4.7 

+  1.4 

—  3.7 

—  5.2  + 

6.6 

73.55 

72.00 

70.15 

2.98 

3.76 

3.16 

0.93 

0.74 

0.91 

CC 

CC 

cc 

«  * 

0.2* 

0.2* 

Febr.  1 

—  3.2 

2.0 

—  2.2 

—  4.8 

6.9 

69.75 

68.70 

68.98 

2.96 

4.09 

3.41 

82 

83 

88 

a 

cc 

cc 

0.2* 

0.3* 

0.3* 

2 

—  0.5 

0.5 

+  2.6 

—  3.2 

5.8 

68.81 

68.63 

66.96 

4.09 

4.57 

4.78 

92 

96 

85 

CC 

0.1 

0.1 

0.1* 

«* 

c.  * 

3 

+  3.9 

5.2 

3.1 

+  2.6 

2.6 

62.90 

61.51 

60.20 

5.26 

6.41 

5.63 

93 

97 

98 

CC 

1.4 

4.2 

CC 

CC 

cc 

4 

0.6 

2.0 

1.6 

0.4 

4.2 

60.92 

60.90 

64.60 

4.60 

4.94 

4.19 

96 

93 

81 

0.1  sn 

0.7  sn 

0.2 

cc 

0.1 

cc  * 

5 

0.5 

3.4 

—  1.0 

—  1.1 

5.2 

61.68 

62.18 

63.69 

4.57 

4.47 

4.10 

96 

76 

96 

4.0  sn 

0.6  sn 

cc 

cc  t 

0.1 

0.1* 

6 

—  1.0 

1.0 

—  2.4 

—  2.0 

3.8 

63.77 

62.24 

61.10 

3.76 

4.00 

3.27 

89 

80 

85 

0.2  sn 

0.1  sn 

0.1  sn 

0.2+ 

0.2* 

0.2* 

7 

—  2.0 

—  1.1 

—  3.8 

—  4.0 

3.9 

59.67 

58.07 

56.47 

3.63 

3.48 

3.28 

92 

82 

95 

0.1  sn 

0.1  sn 

0.2  sn 

cc  + 

0.2+ 

0.2+ 

8 

—  2.4 

+  0.4 

—  5.5 

—  4.2 

5.0 

54.54 

53.00 

52.17 

3.52 

3.70 

2.78 

92 

79 

93 

0.1  sn 

0.2  sn 

CC 

cc  + 

0.2+ 

0.1* 

9 

—  5.1 

—  0.1 

—  0.5 

—  8.9 

9.2 

50.28 

48.47 

46.62 

3.04 

4.15 

4.27 

98 

90 

96 

CC 

0.1  sn 

1.8sn 

cc  * 

0.1* 

ff  t 

10 

—  0.4 

+  0.7 

—  2.0 

—  0.8 

1.8 

45.77 

45.98 

48.73 

4.22 

4.06 

3.56 

96 

84 

90 

2.1  sn 

0.2  sn 

« 

«t 

0.1+ 

CC  + 

1  1 

—  2.0 

0.4 

—  2.5 

—  2.9 

3.7 

53.40 

55.79 

59.03 

3.79 

4.22 

3.65 

96 

89 

96 

CC 

CC 

CC 

CC  + 

0.1* 

0.1* 

12 

—  0.8 

0.7 

+  2.6 

—  3.4 

6.0 

57.91 

51.56 

52.31 

4.31 

4.54 

5.44 

90 

94 

98 

0.1  sn 

0.2  sn 

1.0 

0.2* 

0.1* 

CC 

13 

+  4.6 

9.0 

5.4 

+  2.6 

6.5 

57.00 

55.85 

62.67 

6.24 

8.02 

5.46 

98 

93 

81 

0.1 

CC 

cc 

cc 

0.2 

0.7 

14 

3.3 

8.7 

3.0 

2.2 

6.5 

70.32 

69.47 

66.93 

5.41 

6.46 

5.40 

93 

77 

94 

CC 

cc 

cc 

cc 

0.7 

0.1 

15 

3.4 

6.0 

7.5 

1.9 

5.9 

62.61 

59.92 

57.98 

5.65 

6.26 

7.19 

97 

89 

92 

cc 

cc 

0.2 

0.1 

0.3 

0.2 

16 

7.7 

7.4 

3.5 

7.0 

1.2 

55.09 

53.00 

51.95 

7.40 

7.36 

5.11 

94 

95 

86 

cc 

2.4 

2.2 

0.2 

cc 

CC 

17 

1.6 

6.0 

1.1 

1.3 

5.3 

53.67 

56.35 

61.61 

4.58 

5.11 

3.21 

89 

73 

65 

0.4 

0.1 

1.5sn 

CC 

0.5 

0.4 

18 

—  0.5 

—  0.1 

—  3.1 

—  1.6 

2.8 

65.87 

67.06 

69.78 

3.17 

3.55 

2.51 

71 

78 

70 

O.lha 

CC 

CC 

0.2* 

0.5 

0.6* 

19 

—  3.4 

—  1.7 

—  3.0 

—  4.2 

2.5 

70.51 

69.28 

68.27 

2.37 

2.90 

2.47 

67 

72 

69 

CC 

cc 

cc 

0.3* 

0.6* 

0.2* 

20 

—  3.0 

—  0.8 

—  2.6 

—  3.8 

3.6 

64.51 

61.67 

60.03 

3.18 

2.76 

2.81 

87 

64 

75 

cc 

cc 

cc 

0.2* 

0.8* 

0.3* 

21 

—  4.4 

—  0.7 

—  3.0 

—  2.6 

2.2 

54.47 

51.05 

51.44 

2.51 

2.62 

2.86 

77 

61 

78 

cc 

cc 

cc 

0.4* 

0.5* 

0.6* 

22 

—  1.4 

+  2.5 

—  1.4 

—  3.4 

6.0 

54.95 

57.72 

60.79 

3.56 

4.05 

3.48 

86 

73 

84 

0. 

cc 

cc 

cc  * 

0.1* 

0.1* 

23 

—  3.8 

3.0 

+  0.2 

—  4.6 

7.8 

61.52 

60.14 

59.64 

3.05 

3.08 

3.72 

89 

54 

79 

cc 

cc 

cc 

cc  * 

0.4* 

0.3* 

24 

—  0.5 

2.3 

0.9 

—  1.4 

4.2 

60.64 

60.94 

61.59 

4.09 

4.37 

4.07 

92 

80 

83 

cc 

cc 

cc 

0.2* 

0.2 

0.2 

25 

+  0.6 

2.7 

1.2 

+  0.3 

2.4 

61.71 

61.24 

61.01 

4.42 

4.23 

4.42 

92 

75 

88 

0.7sn 

cc 

cc 

CC 

0.4 

0.1 

26 

0.7 

2.9 

0.9 

0.3 

2.7 

60.73 

60.05 

59.01 

4.54 

4.96 

4.69 

94 

87 

96 

CC 

cc 

cc 

0.2 

0.2 

CC 

27 

1.3 

8.9 

5.0 

0.5 

8.5 

56.89 

56.00 

56.13 

4.86 

7.23 

6.30 

96 

84 

97 

2.2 

cc 

cc 

CC 

0.4 

0.3 

28 

3.7 

11.0 

3.8 

3.2 

8.0 

56.56 

55.85 

55.93 

5.57 

7.17 

5.41 

93 

72 

90 

CC 

cc 

cc 

0.2 

0.6 

0.7 

29 

1.2 

3.5  1 

1.5 

1.1 

2.6 

55.09 

54.04 

55.16 

4.92 

5.11 

4.94 

98 

86 

96 

cc 

cc 

cc 

CC 

0.3 

0.1 

Maart  1 

1.5 

5.0 

3.0 

0.0 

6.5 

58.74 

59.93 

59.73 

4.94 

6.10 

5.59 

96 

94- 

98 

cc 

cc 

cc 

cr 

0.2 

cc 

gem. 

—  0.15 

+  2.97 

+  0.33 

min.  (1.  9.  —  8.9 
niax.  d.  28.  +  11.2 

60.12 

gem. 

59.31 

59.70 

4.23 

4.77 

4.23 

0.908 

i 

0.814 

0.875 

10.2 

som 

6.2 

11.5 

2.7 

8.6 

6.1 
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Helderheid. 

(Sérenité.) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  Icilogr.  sur 

1  metre  carré.') 

Wolken- 
rigting. 
(THrection 
des  nuages.) 

Lucht-  electriciteit . 

( Electricitê  de  Vair.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

9 

8 

9 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

? 

1 

23° 

50° 

38° 

8 

8 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

? 

p 

46 

45 

56 

0 

0 

0 

0.5 

1.0 

2.5 

6.0 

? 

35 

26 

29 

0 

0 

8 

7.5 

13.0 

8.0 

0.5 

/ 

9 

13 

23 

5 

3 

5 

0.5 

0.5 

4.0 

0.5 

1 

S 

19 

51 

63 

1 

3 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

1 - > 

\ 

39 

61 

36 

7 

2 

7 

0.0 

1.0 

1.0 

0.0 

ƒ 

34 

38 

47 

0 

6 

8 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

? 

1 

29 

56 

54 

1 

4 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

? 

? 

42 

31 

46 

0 

0 

0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

? 

? 

49 

62 

66 

0 

1 

1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.5 

? 

? 

9 

14 

43 

0 

1 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

? 

? 

31 

43 

24 

2 

1 

0 

0.0 

6.0 

18.0 

7.0 

ï 

? 

29 

9 

21 

0 

3 

10 

0.5 

7.5 

13.0 

13.0 

? 

*>* 

23 

26 

11 

8 

7 

M 

4 

7.0 

1.0 

7.0 

1.5 

1 - > 

32 

43 

42 

0 

2 

0 

1.0 

3.0 

4.0 

4.0 

s 

44 

53 

16 

2 

0 

10 

8.5 

4.0 

4.5 

4.0 

1 — > 

1 

31 

43 

23 

0 

4 

3 

2.0 

2.0 

8.0 

6.0 

\ 

1 

—51 

14 

12 

8 

3 

2 

1.5 

0.5 

11.0 

11.0 

25 

22 

22 

3 

3 

4 

7.5 

2.0 

4.0 

5.0 

15 

23 

21 

3 

3 

3 

5.0 

5.0 

7.0 

3.0 

< — 1 

24 

33 

18 

6 

3 

7 

7.0 

5.0 

13.0 

1.5 

36 

28 

19 

0 

1 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

? 

20 

21 

44 

9 

8 

3 

0.0 

0.0 

2.0 

0.5 

? 

s 

49 

33 

31 

1 

1 

2 

0.5 

2.0 

1.5 

1.0 

? 

35 

16 

23 

2 

2 

0 

0.0 

2.0 

4.0 

1.0 

18 

13 

17 

0 

1 

0 

0.0 

1.0 

1.0 

0.5 

? 

24 

33 

12 

1 

3 

0 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

\ 

I 

31 

41 

36 

2 

8 

10 

0.0 

0.0 

1.0 

0.5 

I 

? 

30 

32 

33 

0 

0 

5 

0.5 

1.0 

1.0 

0.5 

? 

? 

24 

24 

22 

2 

0 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

? 

? 

42 

46 

47 

2.6 

jein. 

2.9 

5.0 

1.68 

1.95 

3.81 

2.26 

Magnetische 


Declinatie. 

Inclinatie. 

Horizontale  intensiteit. 

In  minuten  boogs. 

Schaaldeelen. 

Schaaldeelen . 

( Déclinaison .) 

{Ine  tinais  on.) 

( Intensité  horizontale.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

100  -f 

5.8 

26.3 

4.8 

21.5 

24.9 

18.5 

—16.8 

83.3 

—18.5 

2.4 

23.7 

4.4 

15.8 

21.2 

7.1 

—20.0 

79.6 

—  3.9 

4.0 

26.3 

4.0 

16.2 

21.5 

15.6 

—  1.3 

103.6 

—10.0 

6.4 

28.1 

5.f 

13.6 

19.3 

15.8 

1.3 

106.4 

—  3.7 

8.3 

30.1 

7.7 

20.3 

20.7 

16.4 

7.5 

106.6 

3.6 

5.7 

27.5 

6.8 

9.3 

14.5 

3.6 

6.6 

101.9 

12.7 

5.6 

27.6 

6.7 

12.9 

20.5 

15.0 

1.0 

96.6 

—  2.7 

5.4 

26.1 

3.4 

14.7 

16.6 

10.3 

—  0.9 

102.2 

—  5.2 

8.6 

30.0 

8.3 

28.7 

31.6 

28.0 

—14.5 

92.6 

—16.1 

11.2 

34.7 

30.6* 

31.9 

39.2 

66.7* 

6.5 

118.6 

36.2* 

11.9 

33.7 

14.1 

36.2 

48.4 

37.8 

3.6 

97.2 

4.7 

6.1 

28.8 

7.7 

18.7 

27.7 

9.6 

1.0 

104.1 

20.9 

7.8 

29.4 

16.8* 

18.4 

24.0 

35.9* 

9.3 

114.9 

20.0* 

5.0 

28.1 

3.7 

17.0 

27.5 

11.3 

—  8.2 

94.6 

—  8.7 

1.4 

27.9 

8.1 

8.2 

32.2 

36.1 

—28.1 

70.5 

—36.6 

6.2 

30.0 

6.6 

13.3 

24.8 

15.8 

9.9 

101.3 

4.7 

5.3 

28.8 

4.5 

11.5 

20.4 

13.4 

2.1 

92.8 

—  3.5 

8.7 

32.6 

8.7 

22.2 

31.4 

23.1 

—  2.8 

89.1 

—  5.5 

3.7 

26.5 

3.5 

14.5 

22.9 

15.3 

—13.0 

79.1 

—20.4 

7.9 

28.3 

5.5 

19.6 

23.9 

17.6 

1.2 

98.4 

—12.5 

6.4 

28.6 

7.6 

18.7 

22.3 

13.9 

—  2.4 

111.2 

3.2 

4.7 

25.0 

3.9 

17.9 

20.8 

16.8 

—11.5 

102.9 

—  12.4 

3.3 

27.9 

7.9 

8.0 

22.0 

20.2 

1.5 

116.1 

11.0 

5.2 

26.4 

5.4 

21.7 

24.8 

19.3 

—24.6 

86.0 

—17.5 

3.3 

24.8 

3.6 

12.4 

14.9 

10.5 

—15.0 

102.6 

—  6.4 

5.5 

27.8 

5.5 

11.2 

17.4 

11.9 

6.7 

112.3 

1.8 

5.4 

26.4 

4.1 

7.7 

15.0 

in.8 

14.4 

112.1 

1.2 

3.1 

27.7 

7.4 

8.2 

19.0 

16.7 

—  2.4 

102.6 

3.5 

10.9 

29.8 

10.1 

33.2 

34.6 

31.3 

—14.2 

80.4 

—  9.3 

9.6 

31.4 

11.2 

28.8 

32.9 

19.3 

4.6 

100.6 

20.6 

3.8 

29.4 

6.6 

13.1 

31.8 

23.3 

—  3.4 

92.6 

—  7.4 

6.08 

28.38 

7.56 

17.59 

24.80 

19.53 

1 

—3.29 

198.48 

—1.81 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 


Indien  in  de  kolom  uilgedampt 
een  *  staat,  geeft  dit  te  kennen 
dat  het  water  in  den  uitdampings- 
meter  bevroren  was  en  een  f  dat 
de  verdampende  oppervlakte  uit 
sneeuw  bestond. 


*  De  magueetnaaldeu  onrustig. 
Storing. 


Idem. 


Te  9 '/4  u-  en  baler  een  zwakke 
kring  om  de  maan.  Tevens  een 
horizontale  cirkel  rondom  de  ho¬ 
rizon  op  de  hoogte  der  maan  cn 
2  bijmanen  en  een  bijboog. 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  deer  C.  VAN  DER  STERR. 

Febrüarij  1864. 


Thermometer  C. 

Laagste  temperatuur 

Dampdrukking 

Betrekkelijke 

Regen 

in  ram. 

bij  de  streken. 

Uitgedampt. 

mm. 

Datum. 

( Thermomètre 

C.) 

en  verschil 
met  de  hoogste. 

in  millimeters. 

( Tennon  de  la  vapeur.) 

Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

( Pluie 

en  mm . 

suivant  la  direction  du  vent.) 

(Evaporalion 
en  mm.) 

(Minim.  et 
différence  ai 

ree  le 

8 

20 

N 

NO 

0 

ZO 

z 

zw 

w 

NW 

’smorg. 

20 

2 

8 

maxim.) 

20 

2 

2 

8 

(2V) 

(m 

(E) 

(SE) 

(5) 

(SO) 

(0) 

(NO) 

s  av. 

Jan.  31 

—  4.0 

4-  1.5 

—  2.8 

—  5.9  + 

7.4 

3.74 

4.26 

3.88 

0.96 

0.77 

0.93 

cc 

cc 

CC 

CC 

cc 

cc 

oc 

cc 

cc 

0.1 

Febr.  1 

—  2.4 

2.4 

+  1.2 

—  6.8 

9.4 

3.90 

5.32 

4.90 

91 

91 

90  I 

<c 

oc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

cc 

cc 

cc 

0.6 

2 

+  2.1 

2.6 

2.8 

+  2.1 

1.5 

5.50 

5.78 

5.66 

96 

97 

94  I 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.6 

(C 

<r 

cc 

cc 

cc 

3 

4.6 

5.2 

4.0 

2.8 

2.4 

6.57 

6.62 

6.02 

97 

95 

93  ! 

oc 

tc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

cc 

cc 

0.2 

4 

3.2 

3.0 

2.5 

2.4 

1.2 

5.51 

5.83 

5.08 

89 

96 

86  i 

oc 

oc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.9 

cc 

0.6 

5 

1.6 

3.4 

i.o ! 

0.5 

2.9 

5.03 

4.82 

5.21 

90 

77 

97 

Cl 

1.0 

0.7 

cc 

cc 

0.2 

0.1 

1.0 

0.2 

0.7 

6 

0.8 

1.2 

—  0.1 

0.0 

1.2 

4.76 

4.53 

4.57 

90 

83 

92 

cc 

0.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

7 

—  1.7 

0.1 

0.0 

—  1.9 

2.3 

4.18 

4.91 

4.87 

93 

96 

96 

cc 

oc 

1.8 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

8 

—  2.2 

—  0.4 

—  3.0 

—  3.0 

4.0 

4.22 

4.57 

4.17 

97 

93 

1.00 

cc 

oc 

cc 

cc 

cc 

<c 

cc 

cc 

CC 

cc 

9 

—  6.0 

+  1.0 

+  2.0 

—  6.0 

8.0 

3.43 

4.47 

5.36 

1.00 

*  88 

94 

oc 

1.4 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

oc 

10 

—  0.4 

—  0.6 

—  1.0 

—  0.4 

1.2 

4.75 

4.69 

4.56 

97 

97 

97 

oc 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1 1 

—  1.0 

+  0.4 

—  2.1 

—  1.0 

1.6 

4.38 

4.54 

4.33 

93 

89 

98 

<c 

oc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

12 

—  0.6 

0.2 

+  3.4 

—  1.7 

6.6 

4.69 

4.94 

6.28 

97 

96 

1.00 

oc 

cc 

cc 

cc 

2.0 

3.6 

cc 

cc 

cc 

0.1 

13 

+  3.9 

6.9 

7.1 

+  3.9 

3.9 

6.28 

7.50 

6.63 

97 

96 

84 

cc 

cc 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

14 

4.6 

6.3 

4.6 

4.6 

1.8 

6.16 

6.79 

6.67 

92 

91 

99 

cc 

oc 

cc 

cc 

oc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

15 

4.2 

4.9 

5.6 

4.2 

2.1 

6.40 

6.59 

7.21 

97 

96 

1.00 

Cf 

cc 

cc 

cc 

oc 

0.1 

cc 

cc 

cc 

0.1 

16 

6.0 

5.7 

3.1 

2.8 

3.4 

6.97 

6.53 

5.87 

95 

91 

96 

(C 

cc 

cc 

cc 

oc 

1.2 

0.5 

0.3 

cc 

0.6 

17 

3.6 

4.0 

2.4 

1.6 

3.1 

5.76 

6.12 

4.75 

91 

94 

81 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

0.3 

18 

0.4 

—  0.1 

—  1.8 

—  2.2 

3.5 

3.71 

4.10 

4.24 

73 

82 

95 

cc 

0.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

IC 

0.2 

0.5 

19 

—  2.3 

—  2.1 

—  2.1 

—  3.0 

1.0 

3.75 

3.62 

4.07 

88 

82 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

a 

cc 

0.7 

0.6 

20 

21 

—  2.3 

—  4.0 

—  1.2 
—  1.5 

—  1.8 
—  1.6 

—  2.3 

—  4.0 

1.3 

2.6 

3.57 

3.57 

4.06 

3.88 

4.15 

4.30 

82 

92 

88 

86 

93 

95 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

Cl 

0.9 

0.7 

22 

0.0 

+  0.7 

+  1.4 

—  1.8 

3.3 

4.22 

4.55 

4.41 

84 

86 

80 

cc 

tl 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ü.b 

23 

—  2.6 

1.4 

0.9 

—  3.0 

4.6 

3.93 

4.41 

4.80 

93 

80 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(C 

cc 

cc 

0.3 

24 

0.4 

1.8 

0.4 

—  0.2 

2.3 

4.09 

4.54 

4.54 

81 

80 

89 

<f 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

oc 

cc 

0.1 

0.6 

25 

0.6 

2.0 

1.6 

+  0.2 

2.0 

5.34 

4.98 

5.03 

86 

81 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 

cc 

0.4 

26 

1.0 

1.5 

1.1 

0.9 

0.8 

5.02 

5.09 

5.05 

93 

92 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

27 

1.0 

2.4 

2.9 

1.0 

2.0 

5.39 

5.80 

5.99 

1.00 

99 

99 

IC 

cc 

0.1 

(C 

Cf 

cc 

oc 

cc 

cc 

CC 

28 

2.6 

6.5 

2.8 

2.6 

4.3 

5.87 

6.88 

6.05 

99 

91 

1.00 

oc 

oc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

cc 

cc 

or 

0.2 

29 

1.5 

3.2 

3.0 

1.5 

1.8 

5.57 

5.61 

5.63 

1.00 

91 

92 

cc 

1  a 

cc 

0.9 

cc 

cc 

cc 

tc 

oc 

0.2 

Maart  1 

1.9 

4.0 

2.6 

1.9 

— 

5.62 

— 

— 

98 

— 

— 

cc 

cc 

cc 

cc 

<1 

cc 

cc 

cc 

0.3 

gem. 

+  0.47 

+  2.14 

+  1.29 

min.  d.  1. 
'max.  d.  13. 

—  6.8 
+  7.8 

4.90 

gena. 

H 

5.21 

5.14 

0.925 

0.894 

0.933 

0.0 

som 

1 

2.6 

0.9 

4.8 

6.1 

0.6 

4.4 

2.3 

10.1 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

Februarij  1864. 


frp.midflp.ldfi  windkracht  in 

Lucht-electriciteit. 

Magnetische 

kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 

( Force  du  vent  en  Icilogr.  sur  un  mètre  carré.) 

( TElectricitè  de  Vair.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( 'Intensilé  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

S— 12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

2.4 

2.2 

2.6 

2.6 

1.6 

1.6 

78° 

75° 

80° 

6.3 

75.7 

6.0 

10.4 

100  + 
18.0 

8.4 

1.8 

93.0 

0.6 

Te  8  u.  sterke  positieve  lucht-electriciteit. 

1.6 

1.6 

9.0 

9.2 

11.5 

10.5 

75 

75 

3.9 

73.1 

2.1 

6.4 

14.9 

—  8.5 

2.2 

92.4 

9.8 

11.0 

11.0 

15.0 

15.0 

17.5 

22.5 

34 

41 

34 

2.5 

73.9 

2.9 

9.1 

18.0 

6.5 

—  4.0 

92.6 

—  2.3 

24.0 

20.0 

2.0 

9.4 

9.0 

8.2 

—31 

39 

4.3 

74.5 

3.6 

4.5 

17.6 

6.9 

3.6 

96.2 

—  0.6 

Te  8  u.  sterke  negatieve. 

8.6 

8.0 

16.0 

31.5 

12.0 

14.0 

36 

8 

7.3 

76.2 

4.0 

7.2 

16.8 

1.2 

6.3 

100.0 

5.4 

Te  8  u.  sterke  positieve. 

16.0 

16.5 

9.0 

9.0 

3.0 

1.7 

12 

32 

40 

3.4 

73.4 

1.4 

1.4 

14.8 

—  9.2 

4.8 

97.6 

11.1 

2.0 

5.6 

2.6 

3.5 

8.6 

6.2 

5 

25 

32 

5.7 

74.6 

5.2 

5.2 

17.4 

1.4 

5.3 

95.2 

7.0 

3.2 

3.8 

1.5 

1.5 

1.7 

1.5 

45 

74 

5.2 

74.0 

4.0 

4.6 

14.5 

3.3 

5.0 

96.2 

3.7 

Te  2  u.  sterke  negatieve. 

1.5 

1.5 

1.5 

0.4 

0.3 

0.3 

57 

50 

8.4 

78.0 

8.6 

12.7 

22.4 

10.4 

4.8 

96.2 

5.1 

Te  2  u.  sterke  positieve. 

0.3 

0.3 

0.3 

4.6 

6.6 

2.1 

61 

60 

21 

4.3 

76.4 

8.5 

12.3 

24.0 

10.1 

—  1.5 

92.1 

6.7 

1.4 

1.0 

4.8 

8.4 

9.2 

8.4 

24 

74 

51 

9.5 

80.0 

6.4 

16.0 

31.0 

12.0 

3.6 

91.4 

—  0.2 

6.4 

1.0 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

54 

43 

65 

4.9 

74.5 

4.3 

6.9 

19.4 

4.8 

3.2 

92.4 

2.8 

2.0 

6.2 

14.0 

23.0 

19.0 

9.0 

51 

27 

5.3 

76.4 

8.8 

6.2 

18.2 

5.4 

3.6 

95.8 

9.8 

Te  2  u.  idem. 

7.0 

9.6 

18.0 

24.0 

30.0 

24.0 

35 

36 

39 

5.6 

76.0 

5.1 

7.0 

21.0 

5.0 

4.3 

95.6 

0.7 

20.0 

15.0 

14.0 

13.0 

13.0 

12.0 

47 

47 

73 

3.3 

77.0 

6.8 

9.2 

25.2 

10.6 

—  1.0 

95.6 

0.8 

12.0 

13.0 

13.0 

10.0 

12.0 

12.5 

54 

44 

5.2 

75.6 

3.0 

5.6 

19.8 

5.8 

3.2 

97.0 

—  0.8 

Te  20  u.  idem. 

10.0 

8.4 

8.0 

6.0 

9.0 

16.0 

50 

37 

3.5 

74.0 

5.5 

4.5 

17.5 

8.5 

3.2 

97.8 

1.2 

Te  8  u.  idem. 

12.0 

14.5 

9.2 

11.0 

10.0 

8.4 

39 

28 

20 

4.8 

75.2 

5.1 

8.0 

20.2 

7.8 

2.3 

96.9 

0.1 

8.0 

7.2 

8.0 

16.0 

18.0 

18.0 

27 

31 

39 

4.0 

73.2 

3.0 

6.6 

17.0 

6.6 

0.9 

94.9 

0.0 

13.5 

14.0 

16.5 

14.5 

13.0 

12.0 

30 

26 

30 

7.5 

74.9 

4.7 

8.8 

17.2 

7.2 

3.4 

93.6 

0.7 

10.0 

8.4 

6.0 

8.6 

11.0 

6.0 

14 

26 

32 

6.4 

75.2 

4.5 

9.0 

16.0 

2.1 

2.6 

95.8 

4.6 

7.2 

10.0 

14.0 

15.0 

19.0 

8.2 

27 

30 

27 

5.2 

73.2 

4.0 

8.3 

16.9 

7.9 

2.6 

92.6 

—  0.8 

5.8 

4.0 

0.8 

5.4 

3.8 

1.6 

15 

0 

6 

6.8 

74.2 

6.0 

9.8 

16.4 

8.8 

3.1 

94.9 

1.3 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

76 

84 

73 

8.4 

76.2 

7.0 

11.9 

17.6 

6.4 

4.1 

98.0 

3.3 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

4 

31 

59 

3.0 

71.6 

3.7 

5.0 

14.0 

5.0 

1.1 

94.5 

—  0.1 

1.0 

1.0 

0.4 

4.0 

6.0 

6.6 

0 

4 

46 

3.6 

72.8 

3.6 

3.3 

13.4 

2.8 

4.4 

97.8 

3.1 

7.4 

7.0 

5.5 

5.0 

5.6 

5.4 

27 

32 

71 

3.9 

71.8 

1.5 

2.0 

12.5 

3.3 

5.3 

96.4 

—  0.2 

Te  20  u.  sterke  negatieve. 

5.2 

5.0 

3.2 

1.3 

1.3 

1.3 

30 

59 

4.8 

73.6 

5.0 

4.7 

15.4 

4.1 

4.4 

96.6 

4.4 

1.3 

1.2 

0.8 

2.0 

5.0 

5.4 

50 

60 

8.8 

75.4 

8.8 

12.3 

20.6 

11.2 

5.0 

96.5 

3.0 

Te  8  u.  sterke  positieve. 

5.4 

6.0 

7.2 

6.0 

3.6 

1.8 

61 

32 

45 

7.8 

76.2 

7.3 

11.7 

20.7 

3.7 

2.5 

96.9 

8.0 

1.6 

1.6 

1.0 

— 

— 

— 

37 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

6.77 

gem. 

6.66 

6.66 

8.75 

8.76 

7.59 

5.45 

74.89 

5.01 

7.69 

118.28 

5.32 

3.00 

95.42 

2.94 

% 

1 

4 
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WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS.  Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 

*» 

Februarij  1864. 


Thermometer 

( Ihermomèlre 

C. 

C.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
{Humidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

(Pluie.) 

Windkracht 

in  kilogr.  op 

Assen. 

Datum. 

een  vierKanten  meter. 

( Force  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C .) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent.) 

Regen 
in  mm. 

Aanmerkingen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

(Pluie.) 

Jan.  31 

—  3.5 

+  1.2 

—  1.8 

4.43 

___ 

■ 

0.81 

_  I 

CC 

1.5 

1.5 

1 

1 

__ 

0.0 

—  4.5 

- 

1 

« 

Feb.  1 

—  4.0 

0.8 

—  1.5 

— 

4.94 

— 

— 

93 

-  I 

cc 

2 

2 

4 

3 

— 

— 

—  3.3 

— 

— 

CC 

2 

—  0.4 

1.4 

+  1.3 

— 

5.52 

5.40 

— 

1.00 

0.98 

cc 

2 

4 

11 

14 

—  0.2 

+  1.0 

+  1.0 

1 

2 

cc 

3 

+  4.0 

4.1 

2.9 

6.52 

6.56 

6.09 

1.00 

1.00 

1.00 

3.9 

26 

30 

6 

2 

—  3.8 

4.3 

2.0 

3 

2 

cc 

4 

1.0 

2.8 

1.5 

— 

5.66 

4.72 

— 

94 

85 

1.2 

2 

0.5 

4 

1.5 

+  0.3 

2.4 

— 

1 

2 

cc 

5 

0.9 

1.7 

0.0 

5.11 

4.88 

_ 

0.97 

87 

— 

1.4  s 

0.5 

1.5 

6 

0 

0.0 

2.0 

—  2.6 

1 

2 

cc 

6 

0.0 

0.2 

—  1.0 

4.42 

4.85 

— 

88 

95 

— 

0.6  s 

0 

0.5 

1.5 

0 

0.2 

— 

—  3.3 

2 

— 

cc 

7 

—  1.8 

0.3 

—  1.4 

— 

4.79 

— 

— 

93 

— 

1.4  s 

0 

0 

0 

0 

—  1.4 

2.0 

—  4.2 

1 

1 

cc 

8 

—  3.1 

—  1.0 

—  1.4 

— 

4.30 

4.45 

— 

91 

96 

0.7  s 

0 

0 

0 

0 

—  0.7 

1.6 

—  2.8 

1 

1 

cc 

9 

—  2.6 

—  1.3 

—  0.3 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.7s 

0 

0.5 

1 

0 

—  1.8 

—  0.5 

—  1.0 

2 

2 

cc 

10 

—  1.7 

—  1.8 

—  3.0 

_ 

.  - 

_ 

_ 

— 

_ 

0.7  s 

0 

0.5 

0 

0 

—  1.0 

+  0.5 

—  3.3 

2 

2 

cc 

11 

—  1.7 

—  0.1 

—  0.9 

— 

— 

— 

ii 

— 

— 

CC 

0 

0 

0 

o 

—  1.6 

2.1 

—  2.0 

1 

1 

cc 

12 

—  1.8 

+  0.1 

+  1.6 

— 

— 

5.61 

— 

— 

1.00 

0.3  s 

0 

0.5 

2 

8 

—  1.1 

0.1 

+  1.1 

2 

2 

cc 

13 

+  2.5 

6.5 

6.2 

5.93 

7.64 

7.17 

1.00 

1.00 

96 

2.0  s 

3 

3 

32 

40 

+  3.1 

— 

4.6 

2 

- - 

cc 

14 

3.2 

6.6 

3.7 

5.80 

6.71 

6.20 

94 

88 

97 

0.1  s 

18 

10 

20 

5 

3.7 

— 

3.6 

2 

cc 

15 

3.5 

4.1 

5.2 

6.22 

6.36 

7.03 

98 

97 

1.00 

CC 

4 

7 

10 

5 

—  3.8 

6.0 

6.4 

3 

3 

22.0 

16 

6.2 

5.8 

3.3 

7.50 

6.68 

5.95 

1.00 

91 

95 

0.6 

5 

3 

4 

2 

+  6.2 

6.4 

2.3 

2 

2 

cc 

17 

1.9 

4.2 

0.5 

5.53 

5.61 

4.63 

97 

85 

79 

4.4 

3 

1.5 

2 

2 

1.8 

4.8 

—  0.3 

2 

2 

cc 

18 

—  0.4 

—  1.6 

—  2.7 

4.66 

— 

— 

95 

— 

— 

CC 

0 

0.5 

2.5 

2.5 

—  0.8 

-  1.7 

— 

2 

2 

cc 

19 

—  4.0 

—  1.9 

—  2.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

cc 

1.5 

1.5 

5 

4 

—  4.2 

—  1.7 

—  3.3 

3 

3 

cc 

20 

—  2.6 

—  1.2 

—  1.4 

— 

_ 

— 

— 

— 

cc 

3 

2 

1.5 

0.5 

—  2.0 

—  0.6 

—  2.5 

2 

2 

cc 

21 

—  5.1 

—  1.1 

—  2.4 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

cc 

0.5 

0.5 

12 

4 

—  4.9 

—  1.0 

—  3.0 

3 

3 

cc 

22 

—  0.6 

-F  1.0 

+  0.2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.3 

0 

0 

0 

0 

—  0.3 

+  1.0 

—  0.3 

1 

1 

cc 

23 

—  2.9 

2.4 

0.6 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

0.1 

0 

0 

1 

0.5 

—  3.0 

3.2 

—  0.0 

2 

2 

cc 

24 

+  0.2 

2.1 

0.5 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

cc 

0 

0 

0.5 

0 

+  1.8 

3.5 

—  2.0 

i 

1 

cc 

25 

0.2 

2.7 

1.2 

... 

— 

— 

— 

— 

— 

cc 

0 

0 

0.5 

0.5 

1.8 

— 

+  0.8 

i 

— 

cc 

26 

0.5 

1.5 

1.2 

— 

5.57 

5.46 

— 

1.00 

1.00 

0.6 

1 

1 

1.5 

1.5 

1.0 

— 

1.0 

2 

— 

cc 

27 

1.3 

3.0 

3.2 

5.50 

6.03 

6.20 

1.00 

98 

1.00 

1.5 

0 

0 

0.5 

0 

1.4 

— 

2.9 

2 

2 

(C 

28 

2.1 

4.2 

2.6 

5.78 

6.61 

5.97 

1.00 

1.00 

1.00  j 

7.8 

0 

0.5 

1.5 

4 

3.0 

6.5 

1.7 

2 

1 

14.7 

29 

2.1 

2.6 

2.1 

5.69 

5.97 

5.69 

98 

1.00 

98  | 

cc 

6 

5 

6 

4 

2.0 

3.1 

1.4 

2 

2 

cc 

Mrt.  1 

2.0 

3.3 

2.3 

5.75 

6.24 

5.76 

1.00 

1.00 

98  | 

cc 

1.5 

3 

3 

1.5 

3.0 

5.0 

2.0 

1 

i 

« 

gem. 

—  0.15 

+  1.70 

+  0.64 

5.72 

5.76 

5.76 

0.975 

0.944 

0.961 1 

28.3 

som 

2.60 

gem. 

2.58 

4.52 

3.44 

—0.04 

+  2.08 

—  0.26 

1.79 

1.80 

36.7 

som 

27 


WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  dook  den  heer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 


Februarij  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Aanmerking  e7i . 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukldng  in  mm. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

( Humidité  relative.) 

fl 

0) 

bD 

o 

Ph 

mm. 

{Pluk) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

Jan.  31 

—  2.8 

—  0.3 

—  2.8 

3. 

1.5 

2. 

769.04 

768.42 

768.24 

—  5.2 

—  0.2 

3.6 

2.86 

4.03 

3.34 

0.93 

0.89 

0.96 

Febr.  1 

—  1.7 

0.0 

—  1.7 

3.5 

2.5 

2. 

69.04 

68.41 

68.19 

—  4.2 

+  1.0 

— 

2.6 

3.18 

3.91 

3.62 

95 

79 

96 

2 

+  0.3 

+  1.1 

+  1.4 

3.5 

4. 

5. 

67.25 

67.03 

65.54 

—  0.2 

1.2 

+ 

2.4 

3.52 

4.82 

4.90 

78 

96 

89 

3 

3.3 

4.4 

2.8 

4. 

2.5 

3.5 

61.21 

60.23 

59.64 

+  3.8 

4.6 

2.0 

5.81 

6.14 

5.14 

97 

97 

96 

4 

1.1 

3.3 

1.1 

2. 

1.5 

2.5 

59.16 

58.54 

62.61 

1.6 

3.6 

0.8 

4.78 

4.95 

4.12 

93 

83 

85 

5 

1.1 

2.5 

0.6 

3. 

3. 

1.5 

59.56 

61.33 

63.10 

1.0 

2.0 

— 

0.6 

4.62 

4.13 

4.41 

96 

78 

1.00 

6 

—  1.1 

1.4 

—  1.4 

2. 

3. 

2. 

64.62 

63.59 

62.76 

—  1.6 

1.2 

— 

2.0 

3.58 

3.70 

3.79 

88 

74 

96 

7 

—  2.8 

0.6 

—  1.4 

1. 

3. 

0.5 

61.28 

58.46 

58.16 

—  1.4 

—  1.6 

— 

1.4 

3.97 

3.91 

4.15 

96 

96 

1.00 

8 

—  4.4 

—  0.6 

—  2.8 

0.5 

0.5 

1. 

55.02 

54.12 

53.78 

—  2.4 

0.0 

— 

4.2 

3.68 

4.29 

4.31 

96 

89 

96 

9 

—  2.5 

—  0.3 

0.0 

1.5 

2.5 

1. 

50.16 

47.54 

46.64 

—  4.0 

—  0.6 

— 

0.4 

3.23 

4.06 

4.30 

95 

92 

96 

10 

—  0.8 

—  1.4 

—  2.5 

2. 

3.5 

4. 

46.86 

47.81 

50.17 

0.0 

—  0.4 

— 

2.1 

3.74 

4.14 

3.84 

81 

93 

98 

11 

—  1.1 

+  0.6 

—  0.8 

1. 

0.5 

0.5 

54.22 

56.26 

59.04 

—  1.2 

0.0 

— 

2.2 

4.04 

4.09 

3.73 

96 

89 

96 

12 

—  1.9 

—  0.6 

+  1.7 

3. 

6. 

6.5 

58.26 

51.80 

48.49 

—  0.8 

+  1.0 

+ 

2.4 

4.16 

4.63 

5.46 

96 

94 

1.00 

13 

+  2.2 

+  5.8 

5.8 

3.5 

4. 

5.5 

55.26 

53.72 

56.74 

+  3.6 

7.4 

5.8 

5.73 

7.47 

5.62 

97 

97 

81 

14 

2.8 

5.8 

3.6 

2. 

5. 

4. 

68.21 

68.00 

66.27 

3.6 

7.6 

3.4 

5.33 

7.08 

5.45 

90 

97 

93 

15 

3.1 

5.0 

5.6 

3. 

3.5 

4.5 

61.34 

58.98 

56.56 

3.2 

5.0 

7.4 

5.57 

5.90 

7.25 

97 

90 

94 

oó 

16 

5.8 

6.4 

3.3 

2.5 

3. 

2. 

53.83 

51.78 

51.85 

7.2 

6.4 

3.6 

7.16 

6.35 

4.95 

94 

88 

83 

17 

2.2 

5.6 

1.7 

2.5 

3. 

2. 

52.08 

55.91 

61.16 

2.4 

5.6 

1.6 

5.06 

4.52 

3.65 

93 

66 

71 

18 

—  0.6 

—  0.6 

-  2.2 

2. 

4. 

5. 

67.04 

68.85 

70.78 

—  2.0 

0.4 

— 

2.8 

3.96 

4.06 

3.56 

1.00 

86 

96 

19 

—  3.6 

—  1.7 

—  2.8 

4. 

4. 

3. 

72.34 

71.32 

70.78 

—  2.6 

—  2.0 

— 

2.2 

3.62 

3.47 

3.58 

96 

88 

92 

20 

—  3.1 

—  0.6 

—  1.4 

2.5 

4.5 

2. 

66.42 

63.78 

61.76 

—  2.4 

—  1.6 

_ 

1.2 

3.68 

3.75 

3.54 

96 

92 

84 

21 

—  5.0 

—  0.6 

—  1.7 

4.5 

5.5 

4.5 

57.34 

53.91 

53.03 

— 

-  0.6 

— 

1.8 

— 

3.93 

3.69 

— 

86 

92 

22 

—  0.6 

+  2.2 

+  1.1 

1. 

1. 

1. 

53.68 

57.32 

59.38 

—  3.6 

—  1.6 

— 

2.0 

3.78 

2.93 

3.63 

96 

72 

92 

23 

—  2.8 

2.8 

0.6 

1. 

1. 

1. 

62.15 

61.41 

61.15 

—  0.4 

+  0.4 

— 

0.2 

4.39 

4.54 

4.37 

98 

96 

96 

24 

+  0.6 

3.3 

0.8 

2. 

2. 

0.5 

60.90 

61.10 

62.12 

—  1.8 

0.2 

+ 

0.2 

3.36 

4.48 

4.48 

84 

96 

96 

25 

—  0.6 

3.6 

1.1 

ï. 

2.5 

2.5 

63.54 

63.01 

63.12 

0.0 

3.0 

1.1 

4.60 

4.15 

3.95 

1.00 

72 

79 

26 

+  0.6 

2.2 

1.4 

3. 

2.5 

2. 

62.45 

61.81 

61.27 

+  1.0 

2.6 

1.0 

4.01 

3.99 

4.36 

81 

72 

88 

27 

1.1 

3.1 

3.1 

1. 

2. 

1. 

58.59 

57.86 

57.32 

1.0 

1.8 

1.6 

4.36 

4.07 

4.36 

88 

72 

85 

28 

2.2 

5.6 

2.2 

1.5 

2. 

3. 

57.48 

57.63 

57.59 

3.6 

8.0 

2.6 

5.73 

6.24 

4.59 

97 

77 

82 

29 

1.7 

2.8 

2.2 

3.5 

3. 

2.5 

57.02 

56.16 

56.25 

1.2 

2,7 

1.8 

4.82 

5.08 

4.86 

96 

91 

93 

Mrt.  1 

1.9 

5.3 

3.6 

3. 

2. 

1. 

60.11 

60.60 

60.57 

2.4 

6.6 

3.2 

5.06 

6.02 

5.34 

93 

82 

93 

gem. 

—0.17 

+  2.15 

+  0.72 

2.37 

2.85 

2.55 

760.18 

759.57 

759.81 

+  0.06 

+  2.05 

+  0.37 

4.38 

4.67 

4.40 

0.932 

0.861 

0.914 

33 

' 

gem. 

28 


WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

Februarij  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 

( Minim .  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( 'Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Ilmiiditó  relative.) 

Regen 
in  mm. 
(Fluie.) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  rriètre  carré.) 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 

( Baromèlre  a  0.) 

20 

2 

S 

dïffórence  avec  le 
maxim.) 

20 

2 

S 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

Jan.  31 

—  0.8 

+  2.2 

+  0.2 

4.26 

3.96 

4.94 

0.82 

0.64 

0.90 

CC 

9 

9 

8 

4.0 

40 

5.0 

5.0 

774.2 

772.6 

771.3 

Fel).  1 

—  1.2 

2.0 

0.4 

— 

4.54 

4.10 

4.98 

89 

67 

90 

cc 

8 

9 

10 

5.0 

10.0 

6.0 

7.5 

70.8 

70.0 

70.2 

2 

+  1.6 

1.9 

3.2 

— 

4.74 

5.56 

5.88 

81 

92 

90 

cc 

3 

3 

2 

8.0 

12.0 

14.0 

15.0 

70.2 

69.5 

68.8 

3 

4.6 

6.6 

6.0 

— 

6.66 

7.54 

7.50 

93 

94 

97 

cc 

2 

3 

2 

13.0 

13.0 

10.0 

15.0 

65.4 

63.6 

63.0 

4 

3.0 

4.0 

2.8 

— 

5.50 

5.80 

5.34 

85 

84 

83 

4.0 

4 

4 

8 

9.0 

3.0 

8.0 

2.0 

63.6 

65.0 

67.1 

5 

1.9 

1.4 

0.7 

— 

5.26 

5.66 

5.31 

87 

79 

95 

2.0 

4 

4 

6 

2.0 

10.0 

5.0 

3.0 

64.9 

64.3 

65.7 

G 

0.4 

2.6 

—  0.3 

— 

5.12 

5.28 

4.68 

93 

83 

88 

1.8 

6 

9 

10 

3.0 

3.0 

5.0 

4.5 

65.1 

63.8 

62.8 

7 

—  0.8 

0.9 

—  0.6 

— 

4.66 

4.88 

4.72 

89 

86 

89 

« 

7 

8 

8 

4.0 

3.0 

3.0 

3.0 

60.9 

59.6 

58.6 

8 

—  0.6 

0.9 

—  1.2 

— 

4.82 

4.88 

4.86 

93 

86 

96 

0.2 

3 

5 

10 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

54.6 

53.7 

53.7 

9 

—  0.6 

—  0.8 

+  1.0 

— 

5.02 

5.06 

5.10 

96 

90 

90 

0.5 

6 

4 

2 

2.0 

1.5 

2.0 

6.0 

51.4 

50.3 

50.2 

10 

+  1.4 

+  0.7 

—  0.2 

— 

5.26 

5.51 

5.24 

90 

99 

99 

1.1 

1 

1 

0 

8.0 

9.0 

5.0 

4.5 

48.0 

47.6 

49.5 

11 

—  0.6 

2.0 

+  0.8 

— 

4.82 

4.30 

5.24 

93 

70 

93 

1.3 

5 

5 

4 

4.5 

2.0 

4.0 

3.0 

54.6 

57.1 

59.8 

12 

+  0.8 

2.4 

3.0 

— 

5.24 

5.86 

6.30 

93 

93 

97 

CC 

3 

3 

1 

5.0 

16.0 

46.0 

5.0 

57.6 

50.8 

52.5 

13 

6.4 

10.0 

7.0 

- - 

7.70 

8.50 

7.50 

97 

88 

91 

41.0 

1  3 

4 

•6 

6.0 

6.0 

25.0 

10.0 

58.7 

58.0 

63.1 

14 

3.8 

7.8 

4.4 

— 

6.42 

7.20 

6.66 

93 

84 

93 

0.2 

7 

8 

8 

6.0 

6.0 

9.0 

8.0 

72.3 

71.1 

69.4 

15 

3.9 

7.8 

8.0 

— 

6.66 

7.40 

8.00 

97 

86 

92 

CC 

0 

7 

5 

6.0 

12.0 

10.0 

11.0 

64.4 

61.1 

60.0 

16 

6.6 

6.2 

4.8 

— 

7.90 

7.60 

6.12 

99 

97 

85 

2.4 

1 

2 

6 

11.0 

10.0 

13.0 

9.0 

57.6 

55.3 

54.9 

17 

2.8 

5.3 

3.0 

— 

5.54 

6.22 

5.60 

86 

83 

86 

6.0 

6 

6 

6 

9.0 

5.0 

11.0 

11.0 

57.0 

59.4 

61.5 

18 

0.0 

2.6 

—  0.5 

— 

4.50 

4.68 

3.95 

83 

74 

76 

0.3 

9 

5 

5 

5.5 

3.0 

12.0 

14.0 

66.7 

67.9 

69.7 

19 

—  2.4 

—  0.1 

—  2.2 

— 

4.18 

4.12 

4.24 

89 

77 

89 

CC 

9 

7 

10 

12.0 

7.0 

11.0 

9.0 

71.4 

69.9 

69.5 

20 

—  2.2 

—  0.4 

—  1.2 

— 

4.24 

4.38 

4.34 

89 

80 

86 

cc 

9 

5 

4 

9.0 

10.0 

12.0 

11.0 

64.7 

61.4 

59.6 

21 

—  2.2 

+  0.6 

—  0.6 

— 

4.24 

4.62 

4.62 

89 

83 

88 

cc 

6 

4 

6 

9.0 

8.0 

9.0 

3.0 

55.1 

51.9 

52.7 

22 

—  0.2 

1.6 

+  0.2 

4.84 

4.54 

4.94 

90 

77 

90 

cc 

5 

5 

10 

3.0 

2.5 

3.0 

2.0 

56.5 

59.4 

61.2 

23 

—  1.7 

3.0 

0.8 

— 

4.59 

3.50 

5.02 

94 

54 

90 

cc 

8 

8 

6 

2.5 

2.0 

10.0 

7.5 

61.8 

60.6 

60.9 

24 

+  0.6 

3.0 

1.6 

— 

5.18 

5.70 

5.34 

93 

88 

90 

cc 

5 

4 

1 

6.5 

6.5 

8.0 

7.5 

61.6 

61.7 

61.7 

25 

1.6 

3.2 

2.0 

— 

5.54 

5.88 

5.50 

93 

90 

90 

cc 

4 

4 

3 

9.0 

10.0 

10.0 

7.5 

61.7 

61.3 

61.7 

26 

1.2 

2.8 

2.0 

— 

5.68 

6.22 

6.10 

99 

97 

1.00 

cc 

2 

3 

0 

6.0 

6.0 

5.0 

5.0 

61.3 

60.4 

60.8 

27 

2.1 

4.7 

3.8 

— 

6.04 

7.08 

6.62 

99 

99 

97 

3.0 

2 

4 

2 

5.0 

2.0 

3.0 

3.0 

57.8 

57.0 

56.7 

28 

3.4 

8.8 

7.0 

— 

6.56 

8.10 

7.20 

99 

90 

88 

cc 

5 

7 

10 

3.0 

3.0 

4.0 

3.5 

56.3 

55.8 

55.4 

29 

1.6 

4.0 

3.8 

— 

5.88 

6.50 

6.42 

99 

93 

93 

cc 

1 

3 

2 

4.5 

7.0 

8.0 

6.0 

54.6 

54.2 

55.0 

Mrt.  1 

4.0 

8.9 

6.0 

— 

6.70 

1  7.65 

7.00 

97 

83 

91 

cc 

4 

6 

0 

7.0 

2.0 

2.0 

2.0 

59.4 

60.3 

60.6 

gein. 

+  1.24 

+  3.44 

+  2.12 

I  5.43 

5.75 

5.65 

0.919 

0.842 

0.907 

63.8 

4.7 

5.2 

5.2 

6.11 

6.34 

9.03 

6.63 

761.30 

760.47 

760.89 

/ 

som 

1 

gem. 

| 

1 

WAARNEMINGEN  te  HELLE VOETSLUIS,  door  den  heer  T.  E.  von  WEILER.  Te  LUXEMBURG,  door  Profe.  Dr.  REUTER. 

Februarij  1864. 


Datum. 

Barometer  bij  0°. 

{Baromèlre  a  0.) 

Thermometer 

( Thermomètre 

C. 

C.) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht 

(geschat.) 

{Force  du  vent.) 

Lux 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
{Baromèlre  u.  0.) 

ernburg. 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 
{Thermomèlre  C.) 

Regen. 

mm. 

{Pluie.) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

11 

197, 

0 

77, 

197  a 

0 

77, 

J.  31 

773.9 

772.5 

771.0 

—  2.5 

+  3.1 

—  0.5 

7 

10 

10 

3 

2 

2 

745.3 

745.1 

743.3 

—  6.0 

+  0.5 

—  2.0 

CC 

F.  1 

70.2 

69.4 

69.5 

—  1.9 

2.7 

-  0.1  | 

7 

8 

10 

4 

3 

4 

43.8 

43.3 

43.6 

—  5.0 

0.0 

—  1.5 

a 

2 

69.3 

69.2 

68.2 

+  0.4 

0.9 

+  2.2  I 

0 

0 

0 

5 

6 

5 

44.5 

44.4 

43.8 

—  3.0 

2.0 

0.0 

cc 

3 

64.2 

62.8 

62.0 

3.5 

4.7 

4.1 

0 

0 

6 

6 

5 

4 

42.0 

42.0 

37.7 

+  1.0 

2.7' 

+  1.8 

5.9 

4 

62.4 

63.4 

65.9 

2.0 

3.0 

1.6 

1 

0 

3 

3 

5 

3 

35.6 

36.5 

38.5 

0.5 

2.5 

0.0 

CC 

5 

64.1 

63.7 

64.7 

2.0 

3.3 

0.0 

4 

0 

2 

5 

2 

3 

36.9 

36.5 

34.8 

—  2.0 

0.3 

—  1.5 

« 

6 

64.8 

63.6 

62.5 

—  1.4 

1.2 

—  1.5 

4 

7 

10 

1 

3 

2 

35.1 

32.7 

30.5 

—  3.0 

1.0 

+  1.0 

0.5 

7 

60.7 

59.5 

58.1 

—  2.7 

—  0.4 

—  2.0 

2 

3  i 

10 

2 

2 

2 

29.8 

29.6 

28.8 

—  3.0 

—  1.0 

—  2.8 

CC 

8 

55.5 

53.9 

53.7 

—  2.1 

—  0.6 

—  2.3 

4 

0 

10 

3 

i 

i 

27.8 

27.1 

25.2 

—  3.5 

—  2.0 

—  4.5 

1.7 

9 

50.9 

49.7 

» 

49.5 

—  1.7 

+  1.7 

—  0.5 

0 

2 

0 

3 

i 

3 

24.8 

23.6 

24.1 

—  3.0 

—  1.0 

—  2.0 

cc 

10 

46.9 

46.9 

49.0 

—  0.2 

0.5 

—  0.9 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

22.5 

22.4 

22.4 

—  2.0 

—  1.5 

—  2.0 

cc 

11 

53.9 

56.3 

59.0 

—  2.9 

2.4 

—  0.9 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

24.1 

27.8 

34.5 

—  5.0 

—  1.0 

—  4.0 

1.1 

12 

57.7 

50.5 

51.4 

+  0.3 

1.3 

+  2.9 

1 

0 

0 

4 

8 

7 

34.7 

32.5 

31.3 

—  4.0 

—  2.5 

+  0.5 

4.0 

13 

57.4 

57.2 

60.6 

5.1 

9.2 

6.8 

0 

1 

10 

6 

7 

7 

34.5 

36.9 

38.8 

+  2.5 

+  5.0 

7.0 

(C 

14 

71.2 

70.6 

68.5 

3.2 

7.5 

4.1 

8 

7 

4 

3 

4 

5 

45.5 

44.1 

44.0 

3.0 

4.0 

4.0 

cc 

15 

63.7 

60.4 

59.2 

3.5 

6.1 

6.6 

0 

4 

1 

4 

4 

4 

39.6 

37.9 

35.8 

0.0 

2.5 

6.0 

6.1 

16 

56.7 

54.5 

53.9 

6.0 

6.2 

4.0 

1 

0 

8 

3 

5 

4 

33.2 

31.7 

28.4 

6.0 

8.0 

6.0 

11.1 

17 

55.3 

58.2 

60.7 

3.0 

6.7 

3.1 

0 

8 

2 

4 

5 

4 

28.4 

30.0 

32.8 

1.5 

4.0 

0.0 

2.1 

18 

66.6 

67.9 

69.6 

—  1.3 

0.7 

—  2.3 

9 

6 

0 

2 

4 

4 

33.4 

35.3 

36.8 

—  3.0 

0.0 

—  5.0 

cc 

19 

71.2 

70.2 

69.5 

—  3.2 

—  2.4 

—  4.0 

7 

2 

9 

3 

3 

2 

37.7 

36.5 

35.5 

—  6.0 

—  3.0 

—  2.0 

cc 

20 

65.0 

61.9 

60.0 

—  3.4 

—  0.7 

_  2.2 

3 

i 

1 

3 

3 

3 

33.0 

30.7 

26.5 

—  6.5 

—  1.7 

—  5.0 

« 

21 

55.5 

52.1 

52.2 

—  4.0 

—  0.7 

—  1.9 

8 

7 

4 

3 

4 

2 

218 

20.5 

24.1 

-  5.0 

—  1.5 

—  2.0 

0.9 

22 

55.7 

58.4 

60.6 

—  1.5 

+  1.6 

—  0.2 

0 

0 

8 

1 

3 

2 

28.6 

31.2 

33.3 

—  2.5 

—  1.0 

—  3.0 

cc 

23 

61.8 

60.7 

60.6 

—  3.6 

3.5 

+  0.5 

8 

7 

1 

1 

3 

1 

31.6 

30.9 

30.4 

—  3.5 

+  2.0 

+  2.0 

cc 

24 

61.5 

61.8 

61.8 

—  1.1 

3.1 

1.1 

1 

0 

0 

2 

2 

3 

31.5 

32.3 

32.6 

0.0 

5.2 

4.0 

cc 

25 

62.0 

61.7 

61.6 

+  0.6 

2.6 

1.4 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

32.5 

32.1 

32.3 

+  3.0 

6.0 

4.5 

1.2 

26 

60.9 

60.5 

60.2 

0.5 

2.3 

1.2 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

32.2 

32.1 

31.3 

3.5 

8.5 

6.0 

0.7 

27 

57.7 

57.0 

57.0 

1.0 

7.2 

3.8 

0 

0 

0 

1 

0 

i 

29.9 

30.1 

30.1 

3.0 

8.5 

6.0 

0.1 

28 

56.8 

56.3 

55.9 

3.1 

9.3 

6.0 

0 

3 

10 

2 

2 

2 

30.3 

29.1 

28.4 

4.0 

8.5 

4.0 

cc 

29 

55.3 

54.7 

55.2 

1.6 

2.6 

2.3 

1  0 

0 

3 

4 

3 

2 

26.9 

26.7 

29.0 

2.0 

5.5 

2.5 

cc 

M.  1 

59.2 

60.3 

60.1 

3.3 

9.9 

6  0 

1  3 

3 

4 

1 

1 

2 

32.5 

33.8 

34.1 

2.7 

8.0 

4.0 

cc 

gem. 

760.90 

760.19 

760.38 

+  0.18 

+  3.18 

+  1.24 

2.5 

2.5 

4.1 

2.87 

3.10 

3.00 

733.23 

733.08 

732.99 

—1.07 

+  2.21 

+  0.71 

35.4 

gem. 

som 

30 


WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heek  De.  H.  W.  SCHROEDER  VAN  DER  KOLK. 

Februarij  1864. 


* 

Thermometer  C. 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 

Dampdrukking  in  millimeters. 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

Regen 

in  millimeters. 

Helderheid 

Windkracht 

(geschat). 

Datum. 

( TAennomèire  f/.) 

met  de  hoogste. 

t  Pension  de  la  vapeur.) 

( Humidité  relative.) 

{Pluie  en  mm.) 

( Serenité .] 

( Force  da  vent). 

( Minim .  et  set 
différences  avec  les 
mazim.) 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

Jan.  31 

—  4.4 

+  2.4 

—  1.0 

—  6.0  +  8.5 

2.59 

4.84 

5.23 

0.70 

0.83 

0.69  ! 

CC 

CC 

cc 

8 

10 

10 

2 

2 

Feb.  1 

—  3.8 

3.0 

+  0.4 

—  5.5  8.7 

3.02 

4.96 

4.44 

77 

81 

86 

cc 

(C 

cc 

8 

7 

9 

2 

2 

-  l.G 

2.6 

1.0 

—  2.5  5.6 

3.84 

4.91 

4.93 

85 

83 

91 

(C 

cc 

cc 

9 

7 

0 

i 

2 

3 

+  3.G 

5.6 

5.0 

+  0.2  5.8 

5.28 

5.97 

5.83 

83 

83 

84 

cc 

cc 

1.0 

0 

0 

0 

3 

4 

4 

1.6 

4.4 

1.6 

1.0  4.3 

4.94 

5.01 

4.85 

88 

75 

87 

1.4 

cc 

0.1 

1 

9 

0 

9 

2 

3 

5 

—  0.2 

2.0 

—  0.8 

—  1.6  4.1 

4.07 

4.80 

4.16 

82 

84 

87 

cc 

cc 

cc 

10 

0 

0 

2 

3 

6 

—  0.6 

0.4 

—  0.4 

—  3.0  3.8 

4.13 

4.36 

4.19 

85 

80 

85 

cc 

cc 

cc  1 

0 

5 

10 

2 

7 

—  2.G 

—  1.0 

—  2.6 

—  4.0  3.0 

3.57 

4.19 

3.40 

84 

88 

80 

0.4 

0.1 

« 

o 

0 

4 

2 

8 

—  4.6 

0.0 

—  1.4 

—  5.2  5.2 

2.66 

3.85 

4.14 

73 

76 

89 

0.2 

cc 

« 

8 

0 

0 

2 

2 

9 

—  2.8 

0.0 

0.0 

~  3.5  4.1 

3.61 

3.85 

4.22 

85 

76 

84 

<t 

0.4 

0.1 

3 

0 

2 

2 

10 

—  1.4 

0.0 

—  1.4 

—  2.0  3.0 

3.90 

3.85 

3.72 

84 

76 

81 

3.2 

0.2 

cc 

0 

0 

0 

3 

2 

11 

—  1.4 

+  2.0 

—  0.2 

—  2.5  4.7 

3.64 

1.11 

3.91 

79 

30 

79 

CC 

cc 

(< 

0 

5 

0 

2 

12 

+  0.2 

1.2 

+  2.2 

—  4.2  7.0 

3.55 

4.24 

5.15 

70 

73 

89 

cc 

0.6 

0.7 

0 

0 

0 

2 

4 

13 

5.6 

9.2 

7.3 

+  2.0  8.0 

5.47 

7.10 

6.41 

76 

79 

80 

cc 

cc 

cc 

0 

0 

9 

3 

4 

14 

3.0 

8.4 

4.3 

1.8  7.2 

4.96 

7.15 

— 

81 

84 

— 

cc 

cc 

cc 

9 

6 

1 

8 

3 

15 

3.4 

7.6 

7.0 

1.0  7.2 

5.40 

6.98 

6.59 

86 

86 

84 

cc 

cc 

cc 

2 

5 

3 

2 

o 

16 

10.0 

10.4 

9.0 

6.4  4.6 

7.97 

8.07 

7.50 

84 

84 

85 

5.0 

1.2 

1.4 

0 

0 

0 

3 

3 

17 

2.7 

8.2 

3.0 

1.5  7.5 

5.04 

6.62 

4.96 

84 

78 

81 

2.5 

0.1 

* 

i  0 

5 

ï 

2 

18 

—  1.4 

1.0 

—  2.2 

—  4.0  6.0 

4.05 

4.93 

3.99 

88 

91 

91 

0.3 

« 

cc 

4 

i 

i 

3 

19 

—  4.6 

—  1.8 

—  3.0 

—  6.0  5.0 

2.69 

3.96 

3.45 

73 

88 

85 

cc 

0.1 

0.8 

0 

7 

8 

3 

20 

-  3.4 

—  0.2 

—  2.8 

—  5.2  5.4 

3.37 

4.57 

3.69 

83 

92 

87 

cc 

cc 

cc 

0 

0 

7 

2 

4 

21 

—  5.6 

—  2.4 

—  2.0 

—  7.0  5.4 

2.70 

3.63 

3.72 

77 

84 

84 

cc 

cc 

cc 

3 

0 

0 

3 

22 

—  2.2 

+  1.1 

0.0 

3.5  4.8 

3.44 

4  87 

4.31 

79 

90 

86 

cc 

cc 

cc 

7 

0 

2 

2 

23 

—  2.0 

2.0 

—  2.0 

—  3.4  5.6 

3.65 

4.70 

3.73 

82 

82 

84 

cc 

CL 

cc 

2 

1 

2 

24 

-  0.2 

3.4 

+  2.0 

—  2.0  5.6 

4.41 

5.40 

5.08 

89 

87 

89 

cc 

cc 

cc 

0 

2 

0 

o 

25 

+  1.6 

4.7 

3.0 

+  0.5  4.9 

4.57 

5.71 

5.15 

82 

84 

85 

cc 

0.4 

cc 

0 

0 

0 

2 

2 

26 

1.2 

5.0 

3.2 

0.0  5.3 

4.81 

5.73 

5.03 

88 

83 

82 

cc 

cc 

2.5 

0 

0 

0 

27 

3.0 

7.6 

7.2 

1.0  8.5 

5.96 

6.76 

6.57 

82 

84 

83 

1.7 

cc 

cc 

0 

2 

0 

2 

28 

5.8 

12.8 

7.6 

3.5  9.7 

6.16 

7.22 

7.02 

85 

65 

86 

cc 

cc 

cc 

0 

9 

10 

1 

29 

1.4 

9.2 

6.0 

0.8  8.9 

4.78 

6.03 

6.04 

87 

67 

82 

cc 

IC 

cc 
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0.8 

28 

2.8 

9.7 

1.6 

—  0.7 

10.6 

44.34 

41.80 

36.58 

4.38 

4.93 

4.88 

77 

54 

94 

cc 

cc 

5.3 

0.4 

1.0 

CC 

29 

2.5 

5.7 

4.0 

+  1.1 

5.4 

35.44 

38.88 

44.78 

5.00 

5.40 

5.59 

91 

78 

91 

4.4 

0.1 

1.0 

CC 

0.6 

0.3 

30 

5.0 

8.0 

1.3 

3.4 

4.9 

47.11 

49.91 

54.23 

5.00 

4.51 

4.27 

76 

55 

85 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.6 

0.4 

31 

3.0 

10.3 

1 

6.8 

0.8 

9.9 

57.02 

57.07 

56.12 

| 

4.91 

6.06 

5.69 

86 

64 

77 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.0 

1.0 

gem. 

+  4.46 

+  9.18 

+  4.41 

min.  d.  17. 
max.  d.  26. 

~  2.3| 
+  15.2 

53.24 

gem. 

52.80 

53.45  j 

5.32 

5.59 

5.30 

0.833  | 

1 

0.640 

0.829 

27.3 

som 

8.7 

10.5 

5.8 

29.1 

22.5 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C  KRECKE. 

Maart  1864. 


Helderheid. 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

Wolken- 

rigting. 

Lucht-electriciteit. 

Magnetische 

1 

/* 

Declinatie. 

Inclinatie. 

Horizontale  intensiteit. 

j 

(, Sérenité .) 

( Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

( IDirection 
des  nuages.) 

(j Electricilé  de  Vair.) 

In  minuten  hoogs. 

Schaaldeelen. 

Schaaldeelen . 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

(Déclinaison.) 

( Inclinaison .) 

{Inlensité  horizontale.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

(1) 

12° 

100  + 

3 

5 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

47° 

25° 

5.4 

27.6 

4.8 

21.0 

27.6 

19.3 

—18.2 

74.6 

—17.7 

Indien  in  de  kolom  uitgedampt 

2 

2 

9 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

? 

I 

43 

16 

34 

7.4 

27.7 

1.9 

12.3 

19.5 

8.7 

1.5 

85.4 

—17.9 

een  *  staat,  geeft  dit  te  kennen 

0 

2 

0 

0.0 

0.0 

7.0 

0.5 

? 

1 — > 

6 

20 

46 

7.5 

27.8 

3.5 

15.1 

17.8 

5.2 

15.8 

96.4 

10.7 

dat  het  water  in  den  uitdampings- 

0 

0 

0 

0.0 

0.5 

0.5 

6.0 

? 

? 

25 

44 

23 

16.8 

36.8* 

25.0 

27.2 

30.0* 

39.6 

!  38.1 

115.3* 

52.4 

meter  bevroren  was. 

0 

1 

1 

6.0 

2.0 

12.0 

5.0 

? 

/ 

? 

? 

6 

6.5 

29.4 

8.9 

8.8 

25.0 

11.7 

20.9 

97.2 

31.4 

Den  5.  de  naalden  een  weinig  onr. 
Den  6.  te  0  ure  onweer. 

2 

3 

8 

18.0 

13.0 

23.0 

12.0 

11 

54 

13 

8.8 

35.3 

16.4 

10.2 

39.5 

39.0 

22.7 

89.3 

18.0 

^  bovenste  wolkenlaag  h- > 
onderste  »  \ 

2 

2 

1 

4.0 

1.0 

8.0 

12.0 

\ 

13 

8 

12 

8.0 

30.6 

7.1 

16.9 

34.4 

25.9 

14.8 

77.3 

—  4.5 

0 

2 

0 

0.5 

1.5 

10.0 

4.0 

< - 1 

31 

9 

10 

10.9 

32.3 

9.4 

23.6 

31.6 

20.5 

22.5 

89.3 

11.8 

1 

7 

7 

3.0 

3.0 

14.0 

7.5 

\ 

13 

31 

28 

16.1 

35.9 

21.7* 

40.2 

4  9.4 

36.4* 

4.8 

68.1 

47.5* 

*  Zeer  onrustig.  Storing. 

1 

1 

4 

13.0 

15.0 

20.0 

25.0 

/* 

/ 

30 

13 

21 

4.0 

28.8* 

2.3* 

—1.6 

34.8* 

29.8* 

27.7 

93.3* 

—41.3* 

*  Idem. 

7 

9 

5 

8 

2 

2 

20.0 

8.0 

10.0 

2.0 

17.0 

13.0 

7.5 

12.0 

N* 

? 

(2) 

1 - > 

32 

30 

1 

28 

15 

21 

11 

11.2 

6.9 

29.7 

25.4 

13.0 

9.1 

18.1 

22.4 

33.5 

36.4 

31.2 

26.1 

21.1 
—  3.8 

91.0 

70.4 

1 

7.9 
—  5.4 

bovenste  wolkenlaag  ^ 
onderste  »  S 

0 

3 

2 

16.0 

13.0 

30.0 

15.0 

1 — > 

29 

24 

10 

11.6 

27.2 

7.4 

28.7 

35.7 

24  3 

—  1.9 

71.9 

—  0.4 

1 

1 

3 

23.0 

27.0 

26.0 

1.0 

• — > 

1 — ► 

13 

17 

13 

12.7 

29.7 

8.8 

26.7 

34.6 

26.4 

20.3 

86.5 

1.3 

3 

8 

9 

0.5 

1.0 

1.0 

0.5 

\ 

I 

35 

22 

20 

8.9 

27.3 

5.9 

30.2 

34.5 

23.9 

—17.1 

64.9 

—18.3  j 

Een  krans  om  de  maan. 

9 

9 

9 

0.0 

0.5 

4.5 

1.5 

■> 

? 

15 

27 

19 

5.5 

23.8 

3.6 

20.7 

29.2 

21.3 

—13.6 

60.5 

-23.9  j 

Van  7  tot  8%.  u.  een  kring  om 

10 

10 

10 

2.5 

4.0 

9.0 

2.0 

26 

23 

27 

2.3 

18.9 

—  0.1 

25.1 

30.1 

20.7 

—22.0 

51.6 

J—26.1 

de  maan, 

10 

10 

10 

2.0 

2.5 

2.0 

0.5 

32 

44 

18 

11.8 

27.6 

9.7 

42.3 

52.3 

41.8 

—  8.6 

60.0 

—13.5  ! 

10 

10 

8 

0.0 

0.5 

0.5 

1.5 

19 

32 

12 

12.3 

25.3 

9.5 

32.8 

42.1 

27.5 

1.8 

59.5 

—12.1  | 

bovenste  wolkenlaag  ^ 

^  onderste  *  ■*— ' 

7 

9 

10 

2.0 

7.0 

7.0 

2.0 

(3) 

< — » 

28 

24 

22 

7.1 

21.7 

3.1 

20.1 

37.6 

27.2 

—  4.5 

49.9 

—25.6 

3 

G 

10 

2.0 

6.0 

7.5 

6.0 

< - « 

< — < 

25 

33 

27 

12.3 

25.8 

9.6 

34.2 

39.5 

37.8 

4.4 

66.4 

—11.6 

0 

7 

10 

2.5 

7.0 

3.0 

1.0 

•> 

ƒ 

43 

34 

36 

9.7 

23.6 

8.5 

37.8 

33.7 

42.9 

—15.7 

60.4 

—  26.2 

*  De  naalden  een  weinig  onrustig 

2 

10 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

1 

49 

23 

30 

8.0* 

20.9 

4.7 

26.9* 

27.2 

26.1 

—16.3* 

53.7 

—  20.1* 

10 

3 

9 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

I 

23 

27 

20 

11.8 

27.8 

12.3 

35.3 

45.9 

40.5 

3.4 

68.0 

—  2.7 

8 

4 

1 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

*-* 

/ 

29 

16 

11 

10.3 

26.0 

8.4 

31.2 

36.5 

28.5 

—10.1 

57.0 

—15.4 

2 

2 

9 

0.5 

6.0 

9.0 

0.0 

I 

14 

8 

21 

8.5 

23.5 

4.3 

19.0 

22.4 

15.9 

9.0 

76.4 

—  6.4 

1 

3 

0 

0.5 

6.0 

13.0 

1.0 

*-* 

1 — > 

14 

24 

64 

10.8 

25.0 

6.4 

24.0 

27.6 

18.7 

16.1 

92.4 

—  0.2 

0 

2 

0 

0.0 

0.5 

6.0 

10.0 

1 

I 

0 

19 

12 

13.7 

28.6 

13.9 

37.4 

42.5 

28.3 

10  5 

84.9 

21.6 

2 

2 

10 

2.0 

1.0 

1.0 

0.0 

\ 

\ 

25 

22 

48 

10.9 

25.5 

6.5 

26.9 

34.4 

14.7 

9.3 

85.7 

0.6 

7  | 

i 

5 

0 

0.0 

1.0 

7.0 

1.5 

1 

22 

19 

35 

2.0 

22.8 

19.8* 

—1.3 

35.3 

46.9* 

1.1 

66.7 

14.5*| 

*  De  naalden  onrustig.  Storing. 

3.7  j 

4.7 

5.4 

4.22 

4.42 

8.45  I 

4.55 

9.32 

27.28 

8.85 

23.74 

34.02 

26.89 

4.47 

175.47 

—2.39 

gem. 

I 

1 

t 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

Maart  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomitre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  sa 
diffêrence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relalive.) 

( Pluie 

Regen 

en  mm. 

in  mm. 

suivant 

bij  de  streken. 

la  direction  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

(. Evajjoration 
en  mm.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

N 

(iV) 

NO 

(NE) 

0 

(E) 

zo 

(SE) 

z 

(S) 

zw 

(50) 

w 
( 0 ) 

NW  ' 
(NO) 

’s  merg. 

’s  av. 

2 

+  1.9 

4-  4.9 

+ 

3.0 

+  1.1  + 

3.8 

5.71 

6.39 

6.12 

1.00 

0.93 

1.00 

cc 

0.2 

cc 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

« 

0.1 

3 

0.6 

2.3 

3.3 

0.6 

3.0 

5.26 

6.86 

6.03 

1.00 

1.00 

1.00 

« 

cc 

1.3 

cc 

cc 

cc 

'< 

«  ' 

cc 

0.1 

4 

3.6 

4.8 

3.0 

3.1 

1.8 

5.99 

5.86 

6.24 

0.90 

1.00 

0.99  j 

cc 

cc 

2.0 

CC 

0.2 

fC 

cc 

«  ! 

fC 

0.1 

5 

2.9 

3.9 

2.1 

2.5 

1.5 

5.67 

6.08 

5.59 

99 

94 

97 

cc 

0.3 

0.4 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

6 

2.0 

5.0 

4.6 

1.5 

I 

3.9 

5.56 

6.25 

6.37 

97 

99 

95 

lt 

0.7 

4.8 

0.9 

0.5 

1.3 

“ 

cc 

0.6 

CC 

7 

5.9 

5.9 

5.2 

4.7 

1.9 

7.14 

6.82 

6.01 

98 

93 

86 

cc 

cc 

CC 

cc 

0.4 

2.0 

« 

cc 

cc 

0.3 

8 

3.2 

3.6 

1.9 

3.2 

1.0 

5.81 

5.96 

5.33 

94 

94 

94 

0.1 

6.3 

0.4 

0.1 

CC 

1.2 

cc 

0.2 

cc 

0.2 

9 

1.5 

0.9 

1.8 

1.0 

0.8 

5.28 

5.27 

5.68 

95 

98 

1.00 

1.5 

14.9 

CC 

cc 

cc 

cc 

a 

1.5 

0.1 

cc 

10 

1.2 

3.6 

4.1 

0.0 

4.2 

5.37 

4.99 

5.37 

98 

79 

82 

cc 

CC 

CC 

cc 

cc 

0.1 

0.3 

1.5 

0.2 

0.4 

11 

4.5 

6.3 

5.4 

3.8 

2.9 

6.22 

6.79 

6.60 

93 

91 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cf 

cc 

cc 

0.7 

0.9 

12 

3.9 

4.5 

4.6 

3.4 

1.7 

4.71 

5.13 

5.96 

73 

77 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

0.6 

cc 

0.6 

0.5 

13 

3.9 

7.0 

6.6 

3.6 

3.5 

5.68 

6.80 

6.82 

88 

87 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

1.1 

0.8 

14 

6.9 

7.9 

7.0 

6.6 

1.6 

6.96 

7.23 

7.33 

89 

87 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

1.0 

15 

7.0 

5.0 

4.5 

6.9 

0.6 

7.01 

5.73 

5.73 

90 

83 

86 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.8 

0.2 

0.2 

0.3 

1.6 

16 

4.0 

4.0 

3.0 

3.0 

1.5 

4.75 

4.37 

4.29 

73 

67 

71 

Cf 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.9 

17 

0.4 

4.3 

4.4 

0.1 

5.2 

4.45 

4.28 

5.09 

86 

65 

77 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

18 

2.3 

5.6 

5.1 

1.9 

5.6 

3.78 

4.29 

5.37 

65 

60 

77 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

1.6 

19 

3.2 

6.4 

6.0 

2.6 

5.2 

4.74 

5.60 

5.94 

77 

74 

81 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.8 

20 

3.2 

5.7 

6.0 

2.9 

4.0 

5.71 

6.53 

6.55 

81 

90 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

tc 

0.4 

1.4 

21 

3.5 

6.0 

5.0 

3.0 

3.2 

5.53 

5.94 

6.23 

89 

81 

90 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(t 

cc 

0.8 

1.2 

22 

3.0 

5.6 

3.8 

3.0 

2.7 

5.73 

6.59 

6.04 

90 

92 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.7 

1.7 

23 

3.0 

4.8 

3.7 

2.9 

2.1 

5.15 

5.34 

5.70 

94 

78 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

1.1 

24 

4.1 

6.3 

4.0 

3.6 

3.9 

5.76 

6.07 

6.22 

90 

81 

96 

cc 

tC 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

25 

3.0 

7.6 

5.9 

2.0 

6.0 

5.54 

7.30 

6.82 

96 

90 

93 

cc 

cc 

Cf 

cc 

cc 

Cf 

cc 

cc 

0.2 

0.8 

26 

4.7 

7.3 

4.4 

2.9 

4.5 

6.41 

6.83 

6.28 

93 

86 

94 

<f 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.0 

27 

4.2 

4.3 

3.4 

4.0 

0.8 

5.41 

4.67 

4.34 

94 

71 

70 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

« 

cc 

cc 

0.1 

0.5 

28 

4.1 

4.9 

2.1 

3.2 

3.4 

5.76 

5.89 

5.50 

70 

86 

96 

0.2 

0.3 

cc 

cc 

cc 

(C 

0.3 

cc 

0.5 

1.2 

29 

3.0 

3.3 

4.1 

2.0 

2.3 

5.54 

5.94 

6.16 

96 

96 

94 

1.0 

cc 

cc 

(C 

ff 

cc 

cc 

(C 

0.2 

0.8 

30 

4.0 

4.9 

4.3 

3.5 

3.4 

5.43 

5.09 

5.74 

94 

74 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

0.6 

31 

3.2 

8.1 

7.0 

1.5 

7.9 

5.61 

7.22 

6.59 

87 

86 

84 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.5 

cc 

cc 

0.4 

1.2 

gem. 

+  3.40 

t 

1 

+  5.16 

+  4.31 

min.  d.  10. 
max.  d.31. 

0.0 
+  9.4 

5.59 

gem. 

5.94 

5.93 

0.893 

0.851 

0.895 

2.8 

som 

22.7 

8.9 

1.0 

1.6 

7.9 

1 

1.4 

3.4 

8.4 

23.4 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

Maart  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 
(Farce  du  vent  en  Icilogr.  sur  un  mètre  carré .) 

Lucht-electriciteit. 

( TAeclricité  de  Vair.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Magnetische 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( Intensilé  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

1 

! 

100  + 

0.9 

0.6 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2  ' 

73° 

3.3 

71.7  i 

1.5 

3.0 

13.6 

2.6 

4.2 

97.6 

—  1.3 

Te  2  en  8  u.  sterke  positieve  lucht-electriciteit 

0.2 

0.2 

0.2 

0.6 

0.7 

0.7 

5.5  ! 

72.8  j 

2.3  | 

4.0 

14.4 

4.7 

6.3 

98.6 

-  0.6 

Te  20,  2  en  8  u.  idem. 

0.7 

0,7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.3 

55° 

60°  j 

6.3  | 

72.9  | 

2.7 

4.0 

14.0 

0.6 

8.2 

100.2 

3.7 

Te  20  u.  sterke  negatieve. 

0.3 

0.4 

0.6 

2.2 

7.4 

11.0  ; 

79 

48 

40 

16.2  ( 

82.6  j 

12.7 

17.8 

24.0 

8.0 

11.6 

107.0 

12.8 

14.0 

15.0 

9.0 

12.0 

17.0 

16.0 

—59 

22 

47  ! 

9.7  | 

75.3  j 

9.9 

4.1 

18.6 

—  1.4 

13.9 

98.8 

14.9 

18.0 

22.0 

14.0 

15.0 

18.5 

9.2 

18 

35 

42  | 

9.7 

| 

80.6  j 

14.0 

4.8 

23.8 

7.2 

13.9 

105.7 

14.7 

7.2 

4.0 

0.8 

8.0 

10.0 

4.8 

20 

24 

12.0 

78.4 

9.2 

8.6 

25.2 

12.3 

12.2 

99.5 

5.5 

Te  2  u.  sterke  positieve. 

3.4 

7.2 

14.0 

14.0 

15.0 

10.0 

9.1 

76.1 

9.5 

8.0 

20.0 

4.1 

9.2 

97.6 

11.2 

Te  20  u.  sterke  negatieve  en  te  2  en  8  u.  sterke 

14.5 

18.5 

13.0 

10.5 

15.0 

16.0 

—  45 

36 

32 

18.3 

85.9 

20.7 

14.2 

27.2 

13.7 

29.0 

117.2 

28.6 

positieve  lucht-electriciteit. 

21.5 

23.0 

26.0 

29.0 

23.0 

28.5 

0 

40 

32 

5.5 

74.8 

7.5 

—  1.8 

20.6 

3.0 

8.7 

92.2 

4.8 

32.0 

25.0 

26.0 

14.0 

20.0 

12.0 

39 

44 

55 

9.9 

77.3 

10.6 

5.2 

21.7 

7.8 

12.8 

100.2 

8.7 

11.0 

9.2 

8.0 

13.5 

19.0 

20.0 

57 

52 

55 

10.8 

76.2 

8.6 

10.0 

25.0 

10.0 

10.6 

96.8 

4.9 

20.0 

21.0 

22.5 

14.0 

10.0 

13.5 

39 

42 

40 

11.4 

76.6 

8.2 

6.9 

21.2 

7.0 

12.4 

100.0 

5.7 

19.0 

23.5 

19.5 

6.2 

6.2 

5.6 

24 

16 

12 

7.4 

73.2 

4.0 

5.0 

17.4 

4.5 

6.2 

96.4 

2.4 

7.0 

11.0 

9.6 

8.0 

3.6 

1.7 

6 

2 

27 

8.6 

75.2 

7.6 

22.7 

33.2 

12.8 

0.2 

90.0 

2.3 

1.5 

0.8 

2.0 

3.4 

2.2 

4.7 

25 

42 

51 

17.2 

82.6 

6.6 

15.1 

31.0 

12.0 

11.2 

99.0 

4.2 

2.0 

4.0 

6.4 

6.5 

4.0 

2.8 

39 

49 

71 

4.3 

75.2 

2.6 

15.6 

32.0 

11.0 

3.2 

92.8 

—  2.4 

2.5 

3.6 

5.6 

3.7 

2.0 

2.2 

66 

84 

76 

16.6 

86.4 

21.8 

16.0 

36.0 

20.0 

15.9 

102.6 

16.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

2.2 

11.0 

73 

70 

73 

10.5 

80.7 

6.9 

10.1 

31.2 

8.7 

13.7 

99.6 

3.0 

12.5 

14.0 

11.0 

8.2 

6.8 

6.6 

55 

42 

60 

6.8 

79.6 

5.6 

2.6 

27.6 

7.8 

12.5 

100.0 

3.2 

4.5 

9.6 

7.2 

8.0 

15.0 

13.0 

33 

34 

41 

13.5 

82.7 

9.2 

12.6 

30.0 

10.8 

11.5 

99.5 

—  1.5 

11.0 

8.8 

7.4 

3.5 

2.6 

2.3 

35 

30 

27 

10.2 

80.0 

6.2 

11.2 

27.2 

8.2 

11.0 

101.4 

2.4 

2.3 

1.6 

1.1 

0.9 

0.9 

0.9 

12 

75 

50 

10.9 

79.8 

7.2 

10.0 

27.0 

6.1 

12.4 

101..0 

4.2 

0.9 

0.8 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

55 

82 

51 

15.6 

86.9 

13.4 

18.4 

36.0 

14.5 

14.4 

106.2 

7.4 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

2.4 

4.6 

75 

45 

42 

11.2 

82.6 

11.2 

13.6 

31.6 

6.8 

9.8 

102.8 

11.8 

4.8 

10.0 

11.5 

12.0 

5.6 

1.6 

10 

0 

8 

7.8 

78.8 

3.8 

7.4 

26.0 

5.2 

—  2.4 

90.0 

—  9.4 

9.6 

14.0 

14.5 

16.5 

4.6 

1.2 

7 

71 

76 

9.8 

81.2 

5.4 

6.1 

24.1 

3.4 

14.4 

105.6 

5.6 

4.6 

13.0 

26.0 

17.5 

9.6 

7.0 

4 

6 

16 

17.8 

87.6 

12.9 

18.2 

35.6 

10.0 

14.8 

104.0 

12.0 

6.0 

2.0 

0.5 

0.3 

0.2 

0.2 

0 

0 

13 

10.0 

!  81.2 

9.8 

8.4 

28.4 

3.4 

12.6 

101.6 

10.6 

0.2 

1.5 

8.4 

9.2 

10.5 

15.0 

1, 

41 

82 

53 

5.7 

81.6 

7.3 

—  5.0 

30.0 

15.0 

19.5 

101.6 

—  2.4 

I 

7.81 

8.91 

8.94 

8.01 

7.85 

f7.44 

I  10.39 

79.22 

8.63 

9.23 

125.79 

7.99 

11.13 

100.18 

6.12 

gem. 

1 

1 

i 

1 

1 

II 

1 

1 
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WAARNEMINGEN  van 


wrge  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS. 


Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 


Maart  1864. 


Datum. 

Thermometer 

(7  hermometre 

C. 

C.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 
{Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

{Pluie.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 

( Force  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré.) 

A  s  s  e 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

n. 

Windkracht 
(geschat). 
{Force  duvent.) 

Regen 
in  mm. 

{Pluie.) 

Aanmerkingen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

2 

+  1.3 

+  3.8 

+ 

3.1 

5.50 

6.44 

6.16 

1.00 

1.00 

1.00 

0.1 

0 

0 

0 

— 

0 

+  3.3 

+  7.0 

+ 

3.1 

1 

| 

1  1 

1.1 

3 

0.0 

5.0 

2.9 

— 

6.84 

6.10 

— 

0.99 

1.00 

0.2 

0 

0 

0 

0 

0.8 

7.7 

4.4 

— 

i  1 

4 

2.9 

4.8 

4.1 

6.10 

6.87 

6.57 

1.00 

1.00 

1.00 

5.2 

0 

0 

0 

0 

4.0 

6.5 

4.0 

1 

J  1 

5.3 

5 

2.1 

3.0 

2.2 

5.79 

5.94 

5.54 

1.00 

97 

0.95 

1.0 

0 

0 

0.5 

3 

3.6 

7.0 

1.6 

1 

!  1 

CC 

6 

2.3 

5.7 

7.0 

5.87 

7.28 

7.46 

1.00 

1.00 

95 

5.1 

5 

5 

5 

27 

3.1 

6.0 

6.5 

2 

!  3 

8.0 

7- 

8.2 

8.2 

7.1 

8.23 

7.61 

7.29 

0.97 

90 

92 

8.6 

27 

12 

33 

24 

10.0 

8.0 

6.7 

2 

3 

28.2 

8 

4.5 

4.8 

2.5 

6.65 

6.67 

5.86 

98 

97 

98 

9.3 

9 

0 

2 

2 

6.0 

5.5 

2.5 

1 

3 

9 

1.3 

2.6 

3.2 

5.52 

5.89 

— 

1.00 

98 

— 

12.3 

0 

1 

8 

7 

1.7 

2.9 

4.4 

2 

2 

11.6 

10 

1.0 

4.4 

3.0 

5.40 

5.01 

4.67 

1.00 

75 

76 

9.1 

0 

1.5 

19 

4 

1.0 

5.3 

__ 

3 

3 

CC 

11 

4.6 

6.8 

6.7 

6.17 

7.03 

7.09 

91 

90 

92 

0.4 

20 

27 

39 

17 

4.7 

7.5 

6.0 

3 

3 

« 

12 

4.1 

4.5 

3.2 

5.28 

5.23 

6.10 

80 

78 

98 

5.0 

14 

16 

32 

9 

5.0 

5.2 

3.1 

3 

3 

13 

3.0 

7.3 

6.4 

5.93 

6.30 

6.73 

97 

79 

89 

0.2 

8 

4 

25 

28 

5.2 

8.5 

6.0 

2 

3 

18.9 

14 

7.6 

8.7 

7.7 

7.46 

7.73 

7.67 

84 

88 

93 

CC 

37 

38 

29 

18 

7.6 

9.8 

7.5 

*2 

3. 

15 

7.7 

6.0 

3.3 

7.46 

5.85 

5.45 

91 

79 

87 

0.2 

23 

35 

18 

2 

8.3 

6.0 

2.7 

3 

3 

CC 

IC 

2.6 

4.5 

1.5 

4.91 

4.26 

4.80 

82 

63 

86 

0.8 

2 

5 

15 

0.5 

5.0 

— 

2.5 

2 

1.1 

17 

0.6 

5.7 

3.2 

4.57 

4.70 

4.93 

87 

65 

80 

cc 

0 

2 

4 

3 

1.5 

4.6 

0.0 

2 

2 

18 

0.2 

7.0 

3.7 

4.30 

5.04 

4.65 

85 

64 

75 

cc 

4 

2.5 

10 

2.5 

1.7 

6.0 

+ 

0.8 

1 

2 

« 

19 

0.2 

7.6 

3.4 

4.30 

4.99 

4.62 

85 

61 

74 

cc 

3 

1.5 

4 

2 

2.5 

7.4 

1.5 

2 

2 

20 

0.7 

7.7 

3.9 

4.42 

6.39 

5.78 

88 

78 

89 

CC 

2 

2 

3 

3 

2.8 

7.1 

1.0 

2 

2 

21 

2.7 

6.2 

5.1 

5.42 

6.13 

6.17 

90 

82 

88 

cc 

6 

8 

9 

3 

3.4 

7.6 

3.8 

1 

3 

cc 

22 

1.6 

7.8 

3.9 

5.22 

6.76 

5.80 

93 

82 

80 

cc 

1.5 

1.5 

11 

3 

3.2 

9.5 

1.2 

2 

2 

<T 

23 

1.7 

5.1 

2.9 

5.16 

5.07 

5.69 

92 

73 

94 

CC 

0.5 

2 

3 

0 

2.4 

9.5 

— 

0.2 

2 

3 

CC 

24 

2.5 

8.5 

5.7 

5.45 

5.91 

6.94 

92 

68 

96 

« 

0 

0 

0.5 

0 

4.5 

10.5 

+ 

4.8 

2 

2 

(t 

2.1 

4.4 

11.0 

8.0 

6.28 

6.60 

7.07 

94 

65 

84 

cc 

0 

0.5 

0 

0 

7.3 

12.0 

4.0 

i 

_ 

CC 

26 

3.5 

11.3 

4.7  1 

6.03 

7.43 

6.62 

95 

72 

97 

cc 

0 

0 

0.5 

0.5 

7.6 

11.8 

4.0 

i 

i 

cc 

27 

4.1 

4.9 

1.8 

5.97 

4.91 

4.37 

91 

71 

1 

77  j 

cc 

1.5 

8 

14 

2 

4.2 

6.7 

_ 

1.4 

2 

3 

cc 

28 

1.5 

6.3 

3.0  | 

4.83 

6.09 

5.75 

86 

81 

94  j 

0.7 

0 

10 

12 

0.5 

2.0 

7.1 

+ 

2.5 

2 

2 

29 

3.9 

7.2 

4.5 

6.20 

6.59 

6.24 

95 

83 

92 

5.6 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

5.0 

9.0 

4.0 

i 

2 

5.9 

30 

3.2 

5.2 

4.0 

6.01 

6.42 

6.13 

97 

91 

94 

7.6 

0 

0 

0.5 

0 

7.0 

6.5 

3.0 

i 

1 

3.0 

31 

6.3 

5.0 

1 

5.72 

- . 

6.28 

6.02 

95 

83 

87  ! 

( 

CC 

0 

0.5 

1 

1 

5.9 

8.0 

4.3 

i 

1 

3.3 

gem. 

+  2.89 

+  6.26 

+  4.22  j 

1 

5.73  ! 

1 

6.14 

j 

6.01 

0.926 

0.817 

0.897 

71.4 

som 

5.47 

gem. 

6.13 

9.95 

5.42 

+  4.32 

+  7.37 

+  3.08 

i 

1.75 

2.17 

86.4 

som 

✓ 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ui. 
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WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  beer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 

Maart  1864. 


Leeuwarden 


Amsterdam 


Thermometer  C. 

( Thermometre  C.) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent .) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

(. Baromètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tennon  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 
(Humidiié  relative.) 

Ö 

0) 

bO 

a> 

Ph 

mm. 

(Pluie) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

+  1.7 

+  6.1 

+  3.3 

1. 

1.5 

1. 

758.90 

757.65 

757.62 

+  4.2 

+  7.2 

+  3.3 

5.67 

6.10 

5.51 

0.91 

0.79 

0.94 

0.6 

5.6 

4.4 

0.5 

1.5 

2. 

57.35 

55.75 

54.82 

0.6 

4.2 

5.0 

4.78 

5.37 

6.10 

1.00 

87 

93 

3.9 

5.6 

3.9 

1. 

1.5 

1. 

'52.04 

51.17 

52.28 

6.0 

9.0 

5.2 

6.48 

7.42 

6.41 

92 

86 

97 

3.3 

3.3 

2.2 

1. 

1.5 

3. 

52.22 

50.71 

49.85 

4.0 

5.4 

3.6 

5.89 

6.06 

5.73 

97 

90 

97 

1.9 

6.1 

6.9 

7. 

5. 

5.5 

43.48 

39.75 

41.18 

3.8 

7.8 

7.2 

5.81 

7.34 

7.16 

97 

92 

94 

7.2 

8.3 

7.2 

5. 

4. 

6. 

39.71 

38.32 

39.19 

8.8 

8.8 

7.4 

7.29 

7.54 

6.82 

86 

89 

88 

4.7 

4.2 

1.9 

1. 

2.5 

3. 

42.40 

39.73 

42.16 

7.2 

9.0 

3.6 

7.37 

7.90 

5.33 

97 

92 

90 

1.4 

1.7 

1.9 

3. 

3. 

0.5 

43.60 

38.62 

39.55 

4.0 

5.0 

6.4 

5.89 

6.30 

6.57 

97 

97 

91 

0.8 

4.4 

3.3 

5. 

4. 

4. 

47.23 

54.75 

55.53 

1.2 

4.8 

4.8 

4.82 

5.01 

5.01 

96 

77 

77 

4.4 

6.1 

6.4 

5.5 

6. 

6.5 

53.45 

52.37 

48.89 

5.2 

7.6 

6.4 

5.38 

6.26 

5.70 

81 

80 

79 

4.2 

5.8 

4.2 

6. 

6. 

4.5 

52.97 

60.68 

62.94 

4.2 

5.8 

6.0 

3.98 

4.20 

5.10 

65 

61 

73 

3.6 

6.9 

6.4 

2. 

5.5 

6.5 

65.06 

64.65 

61.82 

4.6 

7.8 

6.8 

5.74 

5.74 

6.34 

90 

71 

85 

6.7 

9.2 

6.7 

7.5 

7.5 

6.5 

58.79 

59.29 

59.15 

7.2 

9.9 

7.4 

6.28 

6.86 

7.04 

83 

75 

91 

7.8 

6.4 

4.2 

8.5 

3. 

3. 

52.92 

54.88 

55.93 

7.8 

5.4 

3.8 

6.80 

5.66 

5.41 

85 

84 

90 

3.6 

5.0 

1.7 

4. 

3. 

1.5 

58.23 

65.87 

69.31 

3.0 

6.0 

1.8 

4.35 

3.50 

3.71 

75 

49 

71 

0.6 

5.6 

2.8 

2. 

2.5 

2. 

71.42 

69.41 

67.66 

0.2 

6.2 

1.6 

3.81 

3.58 

3.65 

81 

49 

71 

0.0 

7.2 

3.9 

2, 

3. 

2.5 

64.19 

61.17 

59.88 

—  0.2 

7.4 

2.2 

3.68 

3.45 

3.65 

81 

43 

67 

0.6 

8.3 

4.2 

2. 

25 

2.5 

58.84 

57.19 

56.83 

+  0.6 

7.6 

4.4 

3.60 

3.73 

5.05 

75 

46 

80 

0.8 

8.1 

5.3 

1.5 

2.5 

4. 

56.17 

55.66 

56.07 

2.8 

8.4 

5.8 

4.27 

5.55 

5.82 

75 

67 

84 

2.8 

6.9 

5.6 

3.5 

5.5 

4.5 

56.92 

55.97 

56.01 

3.0 

6.0 

4.2 

4.71 

5.10 

5.17 

83 

73 

83 

2.5 

6.9 

3.1 

3. 

3. 

4. 

55.44 

54.69 

55.94 

3.4 

5.8 

3.5 

5.26 

5.42 

5.39 

89 

78 

91 

1.9 

6.4 

2.8 

2.5 

2.5 

4. 

59.35 

60.26 

60.80 

2.0 

5.0 

2.8 

4.94 

4.69 

4.27 

93 

71 

75 

3.1 

8.9 

5.0 

1. 

1. 

1. 

61.51 

61.47 

61.30 

4.4 

7.4 

3.6 

4.47 

5.54 

5.33 

70 

71 

90 

4.2 

10.8 

6.4 

0.5 

0.5 

o. 

58.50 

55.21 

52.47 

3.4 

11.8 

6.0 

5.07 

6.32 

6.59 

86 

61 

94 

5.3 

1013 

5.0 

0.5 

1. 

2. 

48.54 

47.57 

47.72 

5.4 

10.4 

4.6 

5.46 

5.00 

5.74 

81 

52 

90 

4.7 

5.8 

1.7 

2.5 

3. 

1. 

47.75 

48.06 

48.65 

4.6 

5.0 

2.2 

4.73 

4.48 

3.46 

74 

69 

64 

3.1 

6.4 

3.1 

3.5 

4.5 

0.5 

43.04 

39.64 

38.37 

4.2 

7.8 

2.6 

5.57 

4.85 

4.94 

90 

61 

89 

1.9 

6.7 

3.9 

0.5 

2. 

1.5 

36.44 

40.37 

43.52 

2.6 

5.0 

3.8 

4.94 

5.29 

5.41 

89 

80 

90 

4.2 

5.8 

4.4 

0.5 

2.5 

2. 

48.04 

50.29 

53.36 

4.0 

6.2 

1.8 

4.91 

4.07 

4.66 

80 

57 

89 

2.8 

6.9 

5.3 

1. 

2.5 

3. 

1 

57.52 

57.35 

56.35 

5.0 

9.2 

6.8 

5.50 

6.16 

6.12 

84 

71 

82 

1 

+  3.14 

+  6.52 

+  4.24 

2.82 

3.13 

2.971 

753.40 

753.28 

753.51 

+  3.91 

+  7.10 

+  4.49 

5.25 

5.48 

5.44 

0.854 

0.719 

0.850 

62 

gem. 

1; 

' 

i 

II 

Aanmerkingen. 


5* 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

Maart  1864. 


Thermometer 

C. 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

Regen 
in  mm. 

Helderheid. 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  mèt.re  r.a.rré.\ 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

Datum. 

( Thermomèlre 

c.) 

de  hoogste. 

( Pension  de  la  vapeur.) 

(Humidité  relative.) 

(Pluie.) 

(Serónilé.) 

(Baromètre  d 

0.) 

( Minim .  et  sa 

20 

2 

8 

différence  avec  le 
maxim.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

2 

+  3.1 

+  8.3 

+ 

4.4 

6.34 

8.00 

6.66 

0.97 

0.91 

0.93 

2.5 

6 

8 

8 

8.0 

1.0 

2.0 

1.0 

758.1 

756.9 

757.4 

3 

2.6 

6.0 

5.6 

■ — 

6.14 

7.50 

7.40 

97 

97 

97 

0.8 

3 

3 

0 

1.0 

1.0 

3.0 

3.0 

56.6 

54.7 

53.2 

4 

7.0 

8.0 

6.2 

— 

8.00 

8.20 

7.60 

97 

94 

97 

16.0 

5 

7 

0 

3.0 

3.0 

7.5 

7.5 

52.1 

52.9 

53.0 

5 

5.1 

9.4 

6.8 

— 

7.24 

9.05 

7.90 

99 

96 

97 

1.1 

4 

6 

0 

5.0 

5.0 

8.0 

12.0 

50.7 

48.0 

46.3 

6 

6.0 

8.8 

8.0 

— 

7.60 

7.20 

8.00 

99 

80 

92 

12.0 

0 

6 

0 

7.5 

6.0 

28.0 

20.0 

40.8 

42.8 

43.9 

7 

8.8 

9.9 

8.0 

— 

7.90 

7.26 

7.30 

87 

75 

84 

5.5 

3 

6 

4 

19.0 

23.0 

31.0 

14.0 

41.0 

40.2 

44.1 

8 

7.8 

7.7 

5.6 

— 

7.90 

7.95 

6.84 

92 

93 

91 

7.0 

4 

3 

i 

10.0 

11.0 

21.0 

3.0 

40.8 

40.7 

45.4 

9 

5.8 

7.2 

7.0 

— 

7.42 

6.88 

7.50 

97 

88 

91 

17.3 

2 

4 

i 

3.0 

7.0 

11.0 

9.0 

40.0 

39.1 

40.0 

10 

2.4 

5.6 

5.6 

— 

5.52 

5.54 

6.04 

88 

74 

79 

21.7 

7 

9 

0 

9.0 

11.0 

8.0 

17.0 

53.5 

57.8 

57.7 

11 

5.2 

8.2 

7.4 

— 

6.18 

7.40 

6.50 

84 

84 

78 

2.1 

4 

4 

8 

13.0 

25.0 

19.0 

22.0 

56.6 

54.4 

53.0 

12 

5.1 

7.0 

5.6 

— 

5.69 

6.10 

6.64 

78 

75 

88 

3.3 

7 

9 

10 

14.0 

12.0 

6.0 

9.0 

62.2 

66.3 

67.6 

13 

5.4 

7.4 

7.1 

— 

7.06 

6.65 

6.05 

94 

79 

74 

cc 

8 

8 

10 

8.0 

3.0 

10.0 

11.0 

69.5 

68.6 

67.1 

14 

7.4 

8.8 

8.4 

— 

7.40 

7.50 

7.50 

88 

82 

84 

cc 

4 

6 

5 

16.0 

14.0 

16.0 

15.0 

64.9 

64.7 

63.6 

15 

7.8 

8.4 

4.4 

— 

7.40 

7.50 

6.66 

86 

84 

93 

cc 

3 

4 

2 

19.0 

20.0 

22.0 

5.0 

59.7 

59.0 

60.5 

16 

3.2 

7.0 

3.8 

— 

5.28 

5.50 

5.52 

80 

67 

81 

6.8 

9 

9 

10 

5.0 

1.0 

8.0 

5.0 

64.9 

66.8 

69.1 

17 

2.0 

7.2 

5.4 

— 

5.30 

5.60 

5.06 

87 

67 

68 

CC 

9 

7 

5 

10.0 

13.0 

10.0 

12.0 

69.8 

67.3 

64.9 

18 

1.8 

8.2 

6.2 

— 

4.82 

5.38 

4.98 

81 

61 

63 

< c 

9 

10 

10 

8.0 

8.0 

9.0 

10.0 

61.2 

58.6 

57.3 

19 

2.5 

10.4 

7.4 

— 

5.50 

6.60 

6.10 

82 

66 

73 

cc 

9 

10 

10 

7.0 

1.0 

2.0 

3.0 

56.2 

55.0 

54.7 

20 

4.0 

12.0 

8.4 

— 

6.20 

8.70 

7.50 

90 

80 

84 

cc 

9 

10 

10 

2.0 

1.5 

3.0 

3.0 

54.3 

53.5 

53.7 

21 

3.8 

10.6 

6.0 

— 

6.12 

7.66 

6.60 

90 

76 

86 

<c 

8 

8 

8 

3.0 

7.0 

11.0 

7.0 

53.8 

52.9 

53.5 

22 

4.4 

9.4 

5.6 

_ 

6.30 

7.26 

6.84 

90 

77 

91 

cc 

4 

8 

7 

4.0 

8.0 

9.0 

10.0 

52.8 

52.8 

53.3 

23 

4.4 

8.5 

4.2 

— 

6.36 

6.95 

5.88 

90 

78 

84 

cc 

5 

** 

4 

10 

9.0 

9.0 

6.0 

7.5 

57.9 

59.9 

62.0 

24 

3.6 

7.6 

5.1 

— 

6.04 

6.60 

6.34 

90 

78 

87 

cc 

6 

9 

10 

8.0 

2.0 

2.0 

1.5 

63.3 

62.8 

61.6 

25 

4.4 

11.2 

6.6 

— 

6.16 

7.40 

6.44 

87 

71 

80 

cc 

9 

6 

10 

1.5 

2.0 

1.0 

1.0 

57.7 

54.7 

52.7 

26 

5.1 

9.0 

5.0 

— 

6.79 

7.10 

6.60 

93 

77 

91 

cc 

8 

6 

7 

1.0 

1.5 

4.0 

3.0 

49.6 

48.9 

49.2 

27 

5.4 

6.1 

3.0 

— 

6.46 

6.44 

4.80 

87 

82 

74 

cc 

4 

6 

10 

4.0 

10.0 

12.0 

8.0 

49.2 

49.5 

50.7 

28 

4.6 

7.8 

6.2 

— 

5.94 

6.50 

6.48 

83 

76 

82 

cc 

4 

7 

1 

7.5 

9.0 

18.0 

6.0 

46.0 

44.3 

39.2 

29 

3.0 

3.8 

4.2 

— 

5.80 

6.02 

5.61 

90 

89 

81 

10.2 

5 

4 

5 

10.0 

15.0 

32.0 

15.0 

37.3 

41.4 

45.6 

30 

4.4 

6.6 

5.8 

— 

5.32 

5.74 

6.52 

76 

72 

86 

3.0 

4 

9 

3 

8.5 

5.0 

1.0 

2.5 

49.5 

51.4 

54.4 

31 

5.0 

8.7 

8.4 

6.60 

5.85 

6.60 

91 

65 

74 

cc 

8 

9 

3 

2.5 

3.0 

6.0 

13.0 

58.1 

58.8 

57.8 

gem. 

+  4.70 

+  8.16 

+  6.05 

6.43 

6.93 

6.55 

0.890 

0.791 

i*  0.841 

109.3 

5.7 

6.9 

5.6 

7.55 

7.92 

10.88 

8.53 

754.27 

754.16 

754.42 

j 

som 

gem. 
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WAARNEMINGEN  te  HELLE VOETSLUIS,  door  den  heer  T.  E.  von  WEILER.  Tb  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


Maart  1864. 


Barometer  bij  0°. 

Thermometer  C. 

Helderheid. 

Windkracht 

Luxemburg, 

Datum. 

( Baromèlre  « 

0.) 

® 

( Thermomètre 

c.) 

(Serénilé.) 

(geschat.) 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromèlre  d  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermomètre  C.) 

Regen. 

mm. 

Aanmerkingen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

11 

197, 

0 

77, 

197, 

0 

77, 

(Ptuie.) 

(Remarques.) 

2 

758.1 

757.0 

757.2 

+  3.1 

+  13.5 

+  4.8 

8 

7 

9 

1 

0 

1 

731.2 

730.3 

730.6 

0.0 

+  8.0 

+  4.5 

cc 

3 

56.9 

55.2 

53.9 

—  0.6 

6.4 

5.6 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

29.4 

29.1 

28.0 

+  5.0 

7.0 

8.0 

3.2 

4 

51.7 

*  52.6 

52.8 

+  6.9 

8.9 

6.1 

0 

3 

8 

4 

3 

1 

27.7 

27.6 

26.5 

6.3 

10.0 

9.5 

9.6 

5 

51.5 

49.0 

46.9 

4.5 

8.2 

5.9 

0 

0 

0 

3 

4 

4 

24.4 

22.6 

19.2 

8.0 

13.0 

12.0 

13.7 

6 

40.8 

41.4 

43.4 

6.2 

8.7 

7.5 

0 

3 

0 

3 

7 

5 

17.1 

18.9 

23.0 

9.5 

10.0 

9.5 

CC 

7 

40.6 

39.0 

42.6 

8.9 

9.4 

7.7 

1 

2 

2 

6 

7 

6 

21.0 

20.4 

21.9 

8.0 

12.0 

9.5 

16.5 

8 

41.1 

38.3 

44.0 

7.0 

9.0 

5.3 

1 

0 

10 

3 

6 

6 

19.1 

19.0 

21.7 

9.5 

11.0 

8.0 

11.4 

9 

40.6 

37.6 

39.5 

5.5 

8.6 

6.6 

0 

6 

0 

3 

7 

3 

16.1 

16.5 

18.2 

8.5 

12.5 

7.0 

5.9 

10 

51.5 

56.9 

56.7 

1.7 

5.8 

5.8  j 

0 

8 

4 

7 

5 

6 

25.6 

28.1 

34.9 

2.0 

5.0 

2.0 

C( 

11 

55.9 

53.8 

51.9 

5.1 

7.6 

7.2 

0 

0 

9 

6 

6 

8 

35.3 

31.6 

30.1 

1.0 

8.0 

6.0 

7.3 

12 

59.9 

64.9 

66.3 

5.1 

7.3 

5.7 

5 

9 

6 

6 

5 

5 

34.7 

38.0 

41.7 

2.5 

7.5 

6.0 

0.1 

13 

68.4 

67.7 

65.6 

5.3 

8.7 

6.8 

3 

7 

7 

4 

5 

6 

43.3 

42.5 

41.9 

2.0 

6.0 

5.0 

CC 

14 

63.2 

63.4 

62.4 

6.9 

9.3 

7.6 

0 

4 

2 

7 

6 

6 

40.3 

40.6 

38.9 

4.0 

8.5 

6.5 

cc 

15 

57.9 

57.5 

59.6 

7.3 

8.6 

3.4 

0 

0 

2 

7 

7 

2 

35.7 

34.4 

33.4 

5.0 

7.0 

6.0 

« 

16 

64.2 

66.4 

69.0 

4.5 

7.5 

2.5 

9 

8 

9 

2 

3 

2 

34.3 

34.3 

38.1 

6.0 

8.0 

2.0 

1.9 

17 

70.0 

67.4 

65.6 

1.5 

7.3 

4.3 

9 

6 

7 

3 

3 

3 

40.0 

39.6 

35.9 

—  3.3 

7.0 

3.5 

cc 

18 

61.5 

59.1 

57.9 

1.8 

8.5 

4.2 

10 

10 

10 

3 

3 

3 

33.3 

32.2 

30.3 

—  0.2 

7.0 

2.0 

cc 

V 

19 

56.7 

55.6 

55.2 

2.2 

10.8 

5.3 

10 

10 

10 

2 

3 

2 

28.6 

27.4 

27.5 

0.0 

11.7 

8.0 

cc 

20 

54.9 

53.9 

53.9 

3.8 

14.6 

6.5 

10 

10 

9 

i 

2 

3 

27.1 

26.2 

26.2 

+  0.7 

10.5 

8.5 

cc 

21 

54.4 

53.7 

53.7 

2.2 

9.5 

4.4 

7 

9 

0 

4 

3 

4 

24.8 

24.2 

24.1 

2.5 

12.5 

4.0 

cc 

22 

53.6 

53.3 

53.5 

1.8 

6.6 

5.3 

0 

0 

10 

3 

3 

3 

23.6 

23.6 

24.6 

2.0 

11.0 

4.0 

cc 

23 

57.6 

59.9 

61.6 

2.3 

7.0 

2.7 

0 

4 

9 

3 

3 

2 

25.6 

28.4 

31.2 

2.5 

12.5 

5.0 

cc 

24 

63.0 

62.5 

61.5 

3.0 

10.3 

4.3 

1 

8 

9 

0 

2 

i 

32.8 

33.0 

32.0 

1.3 

9.5 

5.0 

cc 

25 

57.8 

55.1 

53.4 

3.4 

16.2 

6.6 

10 

0 

8 

1 

0 

i 

29.4 

28.0 

25.1 

5.0 

12.0 

6.0 

cc 

• 

26 

49.4 

48.4 

48.6 

7.0 

10.8 

5.2 

7 

2 

4 

1 

2 

2 

23.6 

21.5 

20.7 

4.5 

12.0 

7.0 

2.7 

27 

48.8 

48.8 

50.0 

5.0 

7.1 

2.9 

1 

2 

8 

3 

4 

1 

19.2 

19.1 

20.6 

5.0 

7.0 

3.0 

cc 

28 

45.6 

43.1 

39.1 

4.3 

8.6 

2.8 

0 

2 

0 

5 

5 

2 

20.4 

20.2 

14.5 

2.0 

4.0 

3.7 

cc 

29 

36.2 

40.4 

44.9 

3.6 

3.4 

3.6 

0 

0 

1 

3 

6 

4 

8.8 

15.1 

17.2 

2.2 

4.0 

2.5 

2.6 

30 

48.9 

50.9 

53.8 

5.0 

8.4 

6.0 

2 

3 

0 

2 

1 

0 

22.2 

23.1 

27.2 

3.0 

7.0 

3.0 

cc 

31 

57.4 

58.1 

57.5 

5.0 

9.6 

7.9 

8 

8 

0 

2 

4 

3 

31.8 

30.6 

28.6 

0.0 

5.0 

1.0 

cc 

gem. 

753.94 

753.70 

754.07 

+  4.31 

1  +8.87 

+  5.18 

3.4 

4.4 

5.1 

3.30 

gein. 

3.87 

3.23 

727.55 

727.54 

727.79 

+  3.48 

+  8.87 

+  5.59 

74.9 

som 

t 

40 


WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heer  Dr.  H.  W.  SCHROEDER  VAN  DER  KOLK. 

Maart  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Tkermomcire  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  ses 
diffêrences  avec  les 
maxim.) 

Dampdrukking  in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

( Rumidité  relative.) 

Regen  in  millimeters. 

( Pluie  en  mm.) 

Helderheid. 

(Serenité.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent). 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

2 

+  4.4 

+  11.2 

+  8.2 

+  3.0  +  9.0 

4.95 

7.05 

6.77 

0.78 

0.70 

0.83 

CC 

CC 

cc 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

5.6 

9.2 

7.2 

2.2 

7.8 

5.64 

7.30 

6.18 

82 

84 

81 

CC 

cc 

3.1 

0 

0 

0 

2 

3 

4 

10.1 

13.8 

11.0 

7.0 

7.5 

7.36 

9.38 

7.26 

79 

80 

74 

4.4 

cc 

cc 

0 

4 

3 

2 

2 

5 

5.6 

14.6 

12.0 

4.6 

11.4 

5.65 

10.08 

7.97 

82 

81 

76 

CC 

cc 

1.2 

0 

4 

2 

2 

2 

6 

11.0 

12.4 

10.0 

9.7 

3.3 

7.99 

8.22 

6.94 

81 

76 

75 

0.5 

1.0 

cc 

0 

0 

9 

1 

4 

7 

10.0 

13.0 

9.0 

9.5 

4.3 

6.72 

7.98 

7.98 

73 

71 

81 

<t 

cc 

15.0 

5 

4 

0 

4 

6 

8 

10.4 

12.0 

10.0 

8.0 

5.0 

7.75 

7.98 

6.94 

82 

76 

75 

7.3 

cc 

cc 

0 

0 

5 

3 

5 

9 

9.2 

12.6 

10.0 

6.0 

7.6 

7.20 

8.23 

6.94 

82 

75 

75 

6.5 

cc 

cc 

0 

7 

6 

3 

4 

10 

2.8 

6.6 

4.6 

1.2 

6.8 

4.59 

5.91 

5.13 

80 

80 

80 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

April  1864. 


Thermometer  C. 
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7.82 

6.76 

84 

58 

86 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.4 

1.0 

12 

11.8 

14.1 

5.4 

6.9 

7.6 

63.04 

62.82 

63.82 

5.23 

5.15 

5.04 

49 

41 

74 

« 

cc 

cc 

0.3 

2.0 

1.3 

13 

9.4 

10.1 

3.2 

2.0 

8.2 

65.14 

64.72 

64.82 

5.92 

3.44 

3.82 

67 

37 

66 

CC 

cc 

cc 

<r 

2.0 

1.5 

14 

5.7 

13.5 

6.2 

—  1.3 

15.2 

64.20 

61.55 

60.13 

3.77 

2.18 

3.97 

55 

19 

56 

CC 

(C 

cc 

0.5 

2.8 

2.1 

15 

8.7 

16.0 

9.2 

+  1.2 

15.0 

59.27 

57.74 

57.41 

3.37 

3.53 

2.99 

39 

25 

34 

cc 

cc 

cc 

0.8 

3.0 

2.5 

16 

8.8 

14.9 

5.8 

3.4 

11.5 

58.48 

57.60 

57.37 

3.21 

3.15 

2.88 

37 

24 

40 

cc 

cc 

cc 

1.2 

3.1 

1.1 

17 

7.0 

10.9 

6.1 

1.5 

12.0 

58.45 

59.14 

60.45 

3.89 

6.50 

5.99 

52 

66 

85 

cc 

cc 

cc 

0.7 

1.8 

0.8 

18 

9.4 

13.9 

6.3 

2.4 

11.6 

62.69 

64.04 

65.42 

6.72 

6.42 

6.09 

76 

53 

85 

cc 

0.1 

cc 

« 

1.7 

1.4 

19 

12.4 

19.0 

11.3 

3.8 

15.3 

65.66 

64.30 

63.87 

6.17 

4.89 

4.87 

56 

29 

48 

cc 

cc 

cc 

0.2 

3.0 

2.2 

20 

13.6 

20.7 

12.2 

6.0 

15.0 

64.81 

63.98 

/ 

64.45 

4.61 

5.65 

4.88 

39 

30 

45 

cc 

cc 

cc 

0.8 

3.6 

3.0 

21 

12.3 

15.9 

9.3 

6.0 

9.9 

65.36 

64.83 

65.25 

4.27 

3.20 

5.00 

40 

24 

57 

cc 

cc 

cc 

1.1 

3.4 

2.9 

22 

12.7 

16.7 

8.6 

4.7 

12.1 

66.15 

65.55 

66.47 

5.15 

4.23 

6.41 

47 

29 

77 

cc 

cc 

cc 

0.6 

3.0 

1.9 

23 

7.5 

17.4 

6.9 

2.2 

16.0 

67.18 

66.86 

67.03 

6.98 

5.62 

6.46 

89 

35 

86 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.4 

1.4 

24 

11.1 

12.6 

6.2 

4.8 

8.6 

67.75 

66.98 

67.13 

5.66 

6.05 

5.72 

57 

54 

80 

cc 

cc 

cc 

0.2 

2.2 

1.6 

25 

10.0 

14.6 

8.4 

2.8 

12.2 

66.02 

64.66 

64.32 

5.78 

7.20 

6.87 

63 

57 

83 

Cl 

cc 

cc 

0.3 

1.5 

1.4 

26 

10.8 

14.2 

6.0 

6.4 

9.6 

64.92 

64.96 

65.25 

7.15 

6.24 

5.94 

72 

50 

85 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.9 

0.7 

27 

9.1 

14.7 

8.5 

5.7 

9.3 

64.76 

64.85 

65.09 

7.00 

6.43 

7.72 

81 

52 

93 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.7 

1.3 

28 

6.8 

12.3 

7.3 

5.2 

7.9 

64.07 

62.42 

61.88 

6.41 

6.94 

6.33 

86 

65 

83 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.1 

1.0 

29 

7.3 

10.5 

5.7 

6.2 

4.6 

62.97 

63.12 

62.07 

4.70 

5.15 

5.08 

61 

53 

74 

cc 

cc 

cc 

0.7 

1.1 

0.9 

30 

8.1 

11.6 

1 

4.3 

5.2 

6.5 

62.22 

63.31 

65.07 

4.78 

4.69 

5.71 

59 

46 

91 

0.3 

cc 

cc 

0.4 

2.0 

1.4 

gem. 

+  8.27 

+  12.35 

+  5.97 

min.  d. 

8.  —  4.0 

63.77 

63.50 

63.86 

5.32 

5.06 

5.25 

0.469 

0.748 

7.5 

1.8 

0.6 

11.6 

56.2 

39.0 

> 

max.  d.  20.  +  21.0. 

gem. 

1 

0.645  | 

'  1 

som 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  dook  Du.  F.  W.  C  KRECKE. 


April  1864. 


Helderheid. 

(Sérenilé.) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 
(Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

1  mètre  carré.) 

Wolken- 

rigting. 

( Birection 
des  nuages .) 

Lucht-  electricitei  t . 

( Eleclricitó  de  Vair.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

1 

5 

0 

9.0 

4.0 

16.0 

0.5 

t 

1 — ► 

11° 

31° 

—68° 

6 

3 

7 

1.5 

9.0 

13.0 

1.0 

\ 

\ 

28 

27 

20 

7 

3 

0 

0.5 

1.0 

7.0 

1.5 

\ 

s* 

40 

32 

17 

0 

1 

5 

4.0 

4.0 

2.0 

0.5 

1 - » 

\ 

6 

16 

38 

7 

8 

9 

0.5 

7.0 

3.0 

0.5 

I 

28 

18 

35 

8 

9 

8 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

\ 

7 

33 

22 

26 

4 

7 

10 

0.0 

0.0 

0.5 

2.0 

s 

49 

22 

16 

9 

9 

9 

0.5 

1.5 

0.5 

0.0 

7 

7 

24 

20 

35 

2 

2 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

? 

\ 

22 

25 

38 

0 

i 

0 

0.0 

0.0 

3.0 

0.5 

? 

\ 

46 

4 

47 

3 

2 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

\ 

\ 

45 

11 

42 

7 

7 

8 

0.0 

0.0 

2.0 

1.0 

\ 

• - > 

26 

23 

40 

8 

9 

10 

0.0 

0.5 

1.5 

1.0 

I 

? 

26 

27 

31 

10 

10 

10 

0.0 

2.0 

6.0 

3.0 

? 

19 

23 

29 

10 

9 

9 

1.0 

6.0 

7.0 

8.0 

? 

30 

26 

22 

8 

7 

8 

6.5 

8.0 

10.0 

4.5 

? 

? 

20 

12 

15 

7 

3 

8 

4.0 

0.5 

3.0 

0.5 

? 

1 - * 

15 

14 

18 

4 

6 

8 

0.0 

1.0 

6.0 

0.0 

\ 

s 

27 

30 

20 

9 

9 

9 

0.0 

0.5 

4.0 

1.5 

? 

? 

16 

13 

10 

9 

8 

9 

0.5 

1.5 

5.5 

1.5 

7 

1 

16 

11 

8 

10 

10 

10 

2.0 

3.0 

13.0 

4.5 

23 

15 

31 

10 

9 

10 

0.0 

0.5 

4.0 

0.5 

24 

11 

19 

2 

9 

7 

0.0 

0.0 

2.5 

0.5 

? 

? 

49 

8 

9 

3 

9 

10 

0.0 

0.5 

1.0 

0.5 

ƒ 

? 

13 

12 

11 

3 

7 

5 

0.0 

0.5 

1.0 

0.5 

8 

18 

12 

6 

4 

7 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

(1) 

1 — > 

9 

0 

14 

2 

8 

8 

0.0 

1.5 

3.0 

0.5 

? 

1 

10 

14 

19 

0 

5 

0 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

? 

N» 

35 

16 

12 

1 

2 

0 

2.0 

4.5 

2.0 

0.5 

I 

\ 

17 

20 

7 

2 

3 

10 

0.5 

7.5 

10.0 

0.0 

\ 

\ 

21 

0 

22 

5.3 

gem. 

6.1 

6.7 

1.10 

2.18 

4.28 

1.23 

] 

Magnetische 


20 

verschil. 


10.7 

5.8 

11.7 

7.9 

13.9 

15.9 

7.5 

11.5 

15.1 
11.3 

13.1 

10.2 

7.6 

6.1 

7.8 

6.4 

8.8 

9.2 

5.9 

5.1 

7.9 

12.0 

11.5 
16.2 

8.2 


11.8 

—7.6* 

8.6 

—1.0* 


8.89 


Declinatie. 

Inclinatie. 

Horizontale  intensiteit. 

minuten  hoogs. 

Schaaldeelen. 

Schaaldeelen . 

Féclinaison.) 

( Inclinaison .) 

( Intensité  horizontale .) 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

versehil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

100  + 

24.7* 

1  8.8* 

29.5 

48.7* 

38.5* 

—  5.7 

54.0* 

—12.5* 

22.7 

I  10.1 

2.2 

35.8 

26.7 

20.4 

71.5 

6.8 

24.2 

12.0 

13.9 

34.4 

34.6 

32.5 

90.3 

9.2 

23.9 

4.7 

10.6 

30.5 

18.0 

24.8 

81.4 

—  1.6 

28.7 

20.0 

23.8 

36.6 

35.8 

20.1 

83.5 

28.3 

24.5 

10.6 

29.8 

44.4 

29.4 

11.3 

57.7 

—  5.8 

20.0 

11.1 

18.9 

45.4 

47.2 

—  7.6 

40.5 

—27.3 

25.1 

13.1 

24.2 

65.5 

53.4 

4.0 

52.3 

—15.3 

21.2 

12.4 

27.1 

35.2 

25.8 

33.3 

85.9 

18.7 

18.2 

4.4 

22.9 

27.2 

17.3 

13.3 

76.6 

—  0.8 

22.9 

7.3 

28.3 

36.4 

27.9 

6.7 

68.3 

—12.4 

20.9 

5.1 

30.3 

33.5 

25.9 

—  3.1 

55.0 

—11.9 

18.4 

8.2 

27.3 

27.6 

31.0 

—17.2 

41.1 

—19.7 

16.9 

5.1 

23.7 

30.7 

25.9 

—  19.3 

40.5 

—21.3 

14.8 

2.6 

28.0 

32.6 

27.4 

—17.2 

32.4 

—28.9 

13.6 

4.8 

28.1 

35.1 

33.7 

—22.1 

28.5 

—  29.9 

15.4 

2.3 

19.2 

23.8 

15.5 

7.6 

57.9 

—13.7 

18.0 

—0.1 

17.7 

24.1 

21.2 

0.8 

57.6 

—  9.3 

16.7 

2.9 

20.2 

24.6 

20.4 

-18.3 

42.3 

—20.3 

14.0 

2.4 

27.7 

30.6 

23.4 

—27.1 

29.6 

—17.3 

14.5 

3.3 

36.6 

39.4 

31.1 

—  5.0 

27.6 

—21.6 

18.2 

7.5 

32.5 

33.5 

27.3 

—  4.1 

38.8 

—11.9 

18.4 

7.4 

34.2 

36.4 

34.0 

—10.7 

29.2 

—17.3 

22.8 

10.0 

42.7 

42.4 

30.5 

—10.6 

46.9 

3.1 

23.9 

16.5 

19.2 

51.4  J 

47.0 

8.6 

44.3 

2.2 

16.4 

4.6 

15.7 

32.1 

23.5 

7.2 

35.7 

—17.1 

20.3* 

24.6* 

39.0 

50.6* 

69.2* 

1.1 

34.8* 

25.2* 

8.4* 

—1.8 

—35.1* 

13.2* 

20.1 

2.8* 

19.0* 

—44.1 

19.9 

—2.5* 

4.5 

31.3 

1.1* 

37.7 

60.6 

—16.0* 

12.2 

0.6 

5.1* 

29.6 

28.3 

—15.2* 

31.1 

—30.6 

19.33 

7.27 

21.59 

35.42 

29.70 

1 

1.63 

150.50 

— 10.44^ 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 


Indien  in  de  kolom  uilgedampt 
een  *  staat,  geeft  dit  te  kennen 
dat  het  water  in  den  uitdampings- 
meter  bevroren  was. 

*  De  magneetnaalden  onrustig 


Een  zwakke  kring  om  de  maan. 


Idem. 


’s  av.  zwakke  heirook. 


(1) 


bovenste  wolkenlaag  i_ » 
onderste  *  f 

*  De  magneetnaalden  onrustig. 

*  Idem. 

*  Idem. 

*  Idem. 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  iieer  C.  VAN  DER  STERR. 

April  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thcrmomètre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  sa 
différence  avec  le 
maxim.) 

DampdrukMng 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijko 

Vochtigheid. 

( Ilumiditê  relative.) 

(Pluie 

Regen 

en  mm. 

in  mm. 

suivant 

bij  de  streken. 

la  direction  du  vent.) 

Uitged 
mn 
(Evapo 
en  n 

ampt. 

n. 

ralion 

m.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

N 

(N) 

NO 

(m 

o 

(*) 

zo 

{SE) 

Z 

(S) 

zw 

C SO ) 

w 

(0) 

NW 

{NO) 

’s  morg. 

’s  av. 

1 

+  6.4 

-f  7.9 

+  6.0 

+  6.4  + 

2.8 

6.94 

6.69 

6.35 

o.9o  ; 

0.81 

1 

0:86  j 

0.2 

0.1 

CC 

Cl 

CC 

0.6 

cc 

0.1 

0.7 

0.6 

1.2 

0.3 

1.5 

2 

4.8 

5.6 

5.6 

3.1 

3.3 

5.45 

5.77 

6.18 

80 

81 

86 

Cl 

cc 

cc 

CC 

CC 

0.8 

7.1 

0.5 

1  1 

3 

5.5 

8.2 

6.7 

5.4 

2.9 

6.54 

7.27 

7.30 

92 

86 

95  j 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1  0 

4 

7.0 

6.3 

5.1 

6.7 

1.0 

7.33 

5.76 

6.07 

93 

77 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

cc 

1.6 

5 

3.6 

4.0 

3.0 

3.6 

1.0 

4. GO 

4.08 

4.20 

73 

63 

6a  | 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

6 

0.8 

3.5 

2.6 

0.1 

5.0 

4.03 

4.56 

4.44 

78 

73 

75 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cf 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

0.3 

1.6 

1  9 

7 

3.3 

5.9 

3.6 

2.5 

4.6 

4.97 

4.59 

4.41 

80 

63 

70 

<c 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0  7 

y 

1.0 

6.1 

3.6 

—  0.9 

7.0 

3.70 

3.89 

4.79 

70 

64 

70 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

0.5 

0  4 

9 

4.9 

6.9 

6.2 

+  0.4 

6.6 

5.49 

6.44 

7.06 

80 

83 

95 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.1 

10 

7.5 

8.5 

7.3 

6.7 

2.4 

7.90 

8.08 

7.69 

98 

94 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

11 

8.8 

9.1 

7.6 

6.3 

3.7 

8.57 

8.17 

7.73 

98 

92 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

« 

0.7 

1  2 

12 

G.9 

6.9 

6.2 

6.1 

2.5 

7.18 

6.75 

6.64 

92 

87 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(C 

0.1 

0.1 

0.2 

2.1 

13 

5.8 

7.6 

6.4 

5.4 

3.6 

5.75 

5.40 

5.50 

79 

67 

73 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1  8 

14 

5.7 

9.1 

8.6 

4.5 

6.7 

5.51 

6.19 

6.92 

76 

69 

80 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.1 

15 

8.0 

12.6 

11.0 

6.6 

7.9 

6.21 

6.20 

7.26 

75 

56 

72 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

•6 

7.4 

10.9 

9.1 

6.9 

4.9 

5.72 

5.12 

5.02 

71 

51 

57 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

f< 

1.2 

i.o 

2.8 
1  5 

7 

6.G 

9.8 

8.6 

5.4 

5.9 

6.30 

6.86 

7.13 

83 

74 

83 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

0.2 

1  0 

'18 

7.2 

10.0 

8.0 

6.2 

5.7 

6.89 

8.09 

7.60 

87 

86 

91 

« 

(C 

(C 

cc 

cc 

a 

* 

0  4 

2  0 

19 

20 

8.2 

11.0 

16.6 

17.7 

13.0 

16.0 

4.4 

7.4 

14.2 

12.7 

5.77 

G.15 

7.23 

6.70 

9.37 

8.33 

68 

61 

51 

45 

83 

62 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

cc 

cc 

« 

: 

0.4 

2.2 

21 

9.G 

12.2 

9.8 

9.6 

2.8 

5.36 

8.05 

7.08 

58 

75 

76 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

C(t 

cc 

0.4 

0.7 

0  1 

2.4 

1.2 

22 

8.9 

11.4 

7.2 

8.6 

2.9 

6.95 

7.71 

7.54 

79 

75 

95 

cc 

cc 

cc 

(C 

cc 

cc 

1.1 

23 

8.5 

6.2 

6.5 

5.9 

3.4 

8.08 

6.54 

6.88 

94 

88 

91 

cc 

<c 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.3 

0.8 

24 

7.2 

8.3 

6.5 

6.0 

3.0 

6.15 

6.13 

6.57 

78 

72 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.3 

25 

3.0 

10.3 

7.3 

5.9 

5.0 

6.63 

7.45 

6.94 

80 

78 

87 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

• 

26 

7.3 

9.6 

7.4 

6.0 

4.2 

6.94 

7.20 

6.88 

87 

78 

86 

a 

cc 

cc 

cc 

fc 

« 

cc 

cc 

0.2 

0  7 

1.5 

0.4 

27 

8.8 

8.8 

6.2 

8.2 

3.7 

7.90 

8.12 

7.79 

90 

93 

1.00 

cc 

Cl 

cc 

cc 

cc 

<1 

0.3 

0.3 

0.6 

28 

5.8 

7.3 

6.9 

5.7 

1.7 

6.99 

7.37 

7.50 

96 

92 

96 

Cl 

Cl 

cc 

(C 

ff 

cc 

1.0 

29 

6.3 

7.2 

7.2 

5.8 

2.1 

6.07 

6.36 

7.10 

81 

80 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

cc 

0.6 

1.4 

30 

7.4 

7.8 

7.0 

7.0 

1.5 

6.35 

6.43 

6.59 

79 

78 

84 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

i 

L'em, 

+  6. Cl 

1 

+  8.74 

+  7.21 

min.  d.  8. 
max.  d.  20. 

—  0.9 
+  20.1 

6.28 

gem. 

6.51 

|  G.70 

0.815 

i 

j  0.751 

| 

j  0.835 

0.2 

som 

1  0.1 

1 

0.0 

[ 

0.0 

1 

0.8 

7.7 

0.5 

0.8 

1 

10.8 

j  39.3 

f 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

April  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 
(Force  du  vent  en  Jcilogr.  sur  un  métre  carré.) 

Lucht-electriciteit. 

{Electricité  de  Vair.) 

Magnetische 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

( Féclinaison .) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( [Intensité  horizontale.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

100  + 

• 

20.5 

9.4 

12.0 

11.5 

12.0 

12.0 

33° 

71° 

42° 

12.4 

84.2 

13.7 

18.6 

38.6 

20.0 

11.6 

101.0 

5.7  I 

17.0 

18.0 

18.5 

15.0 

8.2 

8.6 

30 

44 

54 

5.8 

80.7 

9.5 

0.0 

30.0 

25.0 

11.4 

99.2 

25.7 

8.4 

4.0 

1.8 

3.7 

3.8 

4.2 

67 

76 

7 

8.4 

80.2 

8.8 

0.0 

27.0 

10.0 

20.4 

105.4 

7.6 

9.0 

9.2 

4.6 

4.2 

6.0 

6.4 

61 

21 

24 

10.2 

80.0 

5.0 

5.3 

28.5 

9.0 

15.1 

101.5 

i.9  I 

8.0 

13.0 

10.0 

6.8 

5.0 

5.2 

16 

27 

32 

14.9 

84.8 

18.8 

9.2 

28.0 

8.0 

20.9 

110.0 

24.1  j 

1.2 

1.0 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

35 

39 

34 

13.8 

82.2 

12.3 

10.0 

30.0 

6.8 

18.6 

103.2 

11.5 

0.4 

0.6 

0.5 

1.0 

6.4 

5.8 

27 

42 

49 

10.0 

80.9 

16.0 

7.1 

30.5 

16.1 

14.7 

101.7 

9.7 

4.2 

3.6 

2.0 

2.0 

0.9 

0.4 

39 

35 

69 

14.0 

87.0 

18.8 

17.2 

48.6 

21.6 

24.8 

106.0 

16.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

31 

0 

67 

16.6 

83.0 

11.4 

10.9 

30.9 

6.5 

18.2 

103.6 

14.2 

0.4 

0.7 

1.9 

1.4 

1.2 

0.9 

35 

56 

58 

9.2 

76.9 

4.2 

5.8 

28.8 

7.1 

14.7 

101.4 

0.9 

0.8 

0.8 

0.6 

0.8 

0.8 

0.6 

33 

0 

75 

7.7 

79.2 

5.6 

8.4 

31.6 

10.0 

10.8 

101.4 

—  1.6 

0.6 

0.5 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

61 

70 

75 

8.4 

78.2 

5.4 

10.8 

28.8 

7.2 

6.5 

101.5 

—  1.1 

0.3 

0.2 

0.2 

0.8 

1.4 

0.8 

10 

37 

39 

7.3 

77.3 

4.7 

8.6 

27.0 

7.5 

9.6 

104.0 

—  1.4 

0.8 

1.6 

2.4 

1.2 

5.0 

10.0 

39 

67 

75 

6.6 

76.6 

3.6 

9.7 

28.2 

6.6 

6.4 

101.0 

—  3.6 

2.4 

6.0 

9.6 

5.7 

6.0 

8.6 

61 

61 

71 

10.1 

77.9 

5.5 

8.8 

28.8 

8.1 

13.3 

105.0 

—  1.2 

11.0 

14.0 

15.0 

10.5 

7.0 

8.6 

45 

46 

57 

8.9 

77.8 

5.9 

8.0 

27.2 

8.8 

10.3 

106.9 

5.3 

9.0 

6.8 

4.6 

1.3 

1.1 

0.7 

41 

41 

44 

7.9 

76.9 

4.1 

6.8 

25.0 

3.3 

7.2 

108.2 

2.6 

1.2 

4.0 

1.7 

1.4 

1.0 

0.7 

65 

47 

7.9 

77.8 

6.1 

6.3 

26.0 

5.8 

11.6 

108.6 

2.6 

0.7 

4.0 

7.8 

1.6 

0.5 

0.2 

45 

—35 

39 

7.5 

76.3 

4.4 

18.0 

35.8 

18.4 

9.4 

108.8 

1.6 

1.0 

1.4 

5.1 

3.8 

1.6 

9.0 

36 

39 

57 

7.0 

74.0 

6.5 

19.6 

36.6 

9.1 

18.1 

121.6 

13.2 

5.0 

6.0 

4.0 

6.8 

11.5 

7.6 

51 

37 

40 

9.3 

74.2 

4.0 

7.0 

31.6 

5.6 

13.3 

112.2 

6.8 

2.8 

1.8 

1.5 

0.4 

0.5 

0.4 

32 

16 

47 

10.5 

76.7 

8.1 

16.5 

38.4 

10.2 

22.0 

125.0 

16.0 

0.2 

0.1 

0.6 

0.8 

3.6 

2.0 

39 

34 

30 

11.7 

76.8 

6.6 

12.2 

36.2 

11.9 

11.3 

108.9 

0.3 

0.9 

1.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.5 

26 

22 

0 

17.1 

82.0 

28.8 

16.7 

39.8 

25.4 

15.0 

111.0 

22.1 

0.5 

0.4 

0.3 

0.7 

1.6 

1.3 

0 

2 

0 

6.4 

79.2 

16.7 

—  1.4 

38.1 

15.2 

18.6 

109.6 

18.0 

0.6 

0.1 

0.7 

1.4 

4.3 

5.5 

0 

14 

19 

7.3 

75.2 

4.0 

8.6 

37.4 

10.0 

8.1 

102.6 

—  5.0 

6.4 

6.8 

7.2 

4.0 

3.0 

1.4 

6 

19 

54 

25.6 

89.2 

29.7 

23.2 

44.2 

24.8 

24.5 

121.4 

25.8 

1.6 

5.0 

1.6 

1.7 

8.0 

7.6 

0 

0 

45 

—  5.0 

70.9 

9.3 

—17.4 

27.6 

6.4 

11.6 

104.0 

12.4 

9.0 

10.0 

7.6 

6.8 

7.4 

5.2 

4 

0 

0 

9.8 

,  79.4 

10.7 

-  0.8 

33.2 

3.4 

18.4 

112.6 

14.7 

8.0 

15.0 

14.5 

10.0 

3.8 

1.2 

8 

12 

4 

2.8 

73.4 

5.5 

—  5.0 

31.0 

5.1 

14.7 

106.0 

3.0 

4.41 

4.88 

4.60 

3.56 

3.77 

3.88 

j  9.67 

78.96 

I  9.79 

8.29 

132.45 

11.10 

14.37 

107.11 

8.26 

gem. 

1 

1 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 


Sterke  positieve  lucht-electriciteit. 


6* 
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WAARNEMINGEN  van  avege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS. 


Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 


April  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Lhermomèlre  C.) 

!| 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relalive.) 

Regen. 

mm. 

[. Pluie .) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 

( Force  du  vetn  en  Icilogr. 
sur  1  m.  carré .) 

Assen. 

Aanmerkingen. 

I 

Thermometer  C. 

( Therrnomètre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

\Forceduvent.) 

Regen 
in  mm. 

(Pluie.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

1 

+  5.7 

4-  6.8 

+ 

5.8 

6.95 

6.40 

6.17 

0.96 

0.85 

0.84 

6.7 

9 

13 

17 

4 

-f-  8.4 

+ 

— 

— 

3 

2.3 

2 

3.8 

6.5 

3.6 

5.85 

5.86 

5.86 

91 

77 

92  i 

1.6 

2 

10 

17 

2 

+  5.2  | 

7.8 

1.3 

3 

3 

5.1 

3 

5.0 

8.0 

6.0 

6.13 

5.16 

7.18 

88 

62 

97 

cc 

2 

3 

13 

0.5 

6.6 

10.2 

5.5 

2 

cc 

4 

7.0 

6.6 

4.0 

7.88 

6.41 

5.62 

1.00 

83 

86 

5.1 

0.5 

1 

4 

4 

8.0 

8.0 

2.0  j 

7.1 

5 

3.1 

3.8 

0.8 

5.27 

3.71 

4.11  J 

76 

58 

79 

0.1 

12 

7 

8 

0.5 

3.9 

2.3 

2 

« 

6 

0.6 

3.2 

1.1 

3.87 

4.07 

4.39  | 

76 

66 

81 

CC 

0 

o 

3 

0 

1.7 

4.7 

— 

2.0 

1 

1 

cc 

7 

1.9 

5.1 

1.0 

4.84 

4.47 

4.08  i 

85 

64 

76  | 

« 

0 

o 

2 

1 

3.7 

7.2 

1.5 

1 

2 

cc 

8 

0.1 

5.4 

2.2 

4.26 

3.81 

4.67  1 

85 

54 

80  j 

<X 

0.5 

0 

0 

0 

2.0 

4.8 

+ 

2.2 

1 

2 

cc 

9 

2.7 

5.4 

5.6 

5.63 

6.71 

7.21 

84 

94 

1.00 

cc 

0 

0 

2 

1 

2.3 

6.4 

5.4 

1 

1 

cc 

10 

7.1 

9.1 

7.2 

7.92 

8.28 

7.75 

1.00 

92 

97 

0.1 

0.5 

5 

2.5 

0.5 

8.8 

12.1 

7.0 

2 

1 

cc 

11 

8.0 

14.0 

8.3 

8.26 

8.34 

8.31 

99 

70 

97 

cc 

0 

0 

5 

0 

12.5 

— 

7.8 

i 

— 

cc 

12 

5.9 

10.1 

5.5 

7.14 

5.92 

6.44  | 

97 

62 

90 

0.5 

0 

0 

6 

2 

9.0 

3.0 

i 

<c 

13 

5.3 

7.3 

5.0 

6.24 

5.06 

4.93 

80 

63 

71 

cc 

0 

0.5 

4 

0 

8.0 

8.7 

0.1 

2 

cc 

14 

4.1 

10.1 

5.6 

5.76 

6.09 

6.48 

88 

64 

90 

cc 

0 

0 

2.5 

1.5 

6.0 

— 

i 

<r 

15 

5.8 

12.9 

8.4 

5.65 

6.02 

5.75 

77 

53 

67 

'  cc 

3 

2.5 

11 

9 

10.0 

12.5 

5.3 

2 

3 

<c 

16 

5.8 

11.2 

7.5 

5.45 

5.15 

5.56 

75 

51 

69 

cc 

7 

19 

24 

2 

9.0 

10.6 

3.2 

3 

3 

cc 

17 

5.1 

11.7 

6.7 

5.77 

6.17 

6.98 

83 

59 

90 

« 

3 

0.5 

1 

0 

9.5 

12.8 

6.8 

2 

2 

cc 

18 

7.1 

10.5 

8.7 

6.74 

5.35 

6.75 

85 

55 

77 

« 

0.5 

2 

11 

0 

10.5 

6.1 

3 

cc 

19 

9.5 

16.8 

13.8 

6.82 

6.62 

8.40 

74 

46 

70 

cc 

0.5 

2 

3.5 

0.5 

13.6 

17.5 

9.0 

2 

1 

cc 

20 

11.5 

18.9 

14.4 

6.85 

7.23 

8.05 

59 

45 

65 

cc 

2 

0.5 

5 

1 

11.0 

19.0 

10.2 

2 

cc 

21 

9.7 

14.7 

9.6 

5.72 

5.34 

6.42 

62 

50 

70 

cc 

1.5 

1.5 

9 

3 

12.0 

— 

6.8 

3 

— 

cc 

22 

9.0 

13.7 

8.5 

6.78 

6.11 

7.96 

76 

52 

82 

cc 

0 

0 

10 

0 

12.6 

15.0 

5.1 

2 

2 

cc 

23 

8.2 

15.2 

6.7 

7.26 

8.06 

7.08 

86 

62 

92 

« 

0 

0 

5 

1 

14.0 

16.2 

1 

1 

cc 

24 

7.1 

11.2 

7.2 

6.10 

6.57 

6.67 

77 

65 

84 

cc 

0 

0 

1 

0.5 

13.8 

3.7 

1 

cc 

25 

7.5 

13.2 

7.1 

7.13 

8.16 

6.95 

88 

71 

88 

cc 

0 

0 

1 

1 

11.3 

15.5 

1 

i 

cc 

26 

7.7 

11.0 

7.2 

6.27 

6.59 

6.79 

76 

65 

85 

cc 

1 

3 

5 

1 

10.4 

14.6 

5.6 

1 

i 

cc 

27 

8.8 

11.6 

8.0 

8.12 

8.17 

8.15 

92 

78 

97 

cc 

0.5 

0.5 

6 

1 

12.2 

14.0 

6.2 

1 

1 

cc 

28 

6.3 

10.1 

6.6 

7.22 

7.68 

7.14 

96 

81 

93 

cc 

1 

1.5 

7 

6 

10.5 

13.8 

6.0 

2 

2 

« 

29 

6.7 

8.2 

6.6 

5.83 

5.98 

6.51 

75 

71 

85 

cc 

4 

8 

12 

10 

10.0 

12.0 

5.0 

2 

cc 

30 

6.6 

8.5 

5.5 

6.51 

5.91 

5.53 

85 

68 

77 

0.1 

17 

20 

22 

3 

• 

9.1 

11.0 

2.8 

3 

3 

cc 

-  — 

gein. 

+  6.09 

+  10.03 

i 

+  6.47 

6.34 

6.18 

6.46 

0.837 

0.655 

0.840 

14.2 

som 

2.25 

gem. 

3.35 

7.32 

1.87 

f-  8.69 

+  11.52 

+  4.00 

1.79 

i 

j  1.83 

14.5 

som 
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WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  heer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 

April  1864. 


Leeuwarden. 


Amsterdam. 


Datum. 

Thermometer  C. 
(TAermomètre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

(Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

a 

o 

bO 

<D 

Ph 

mm. 

(Pluie) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+  6.1 

+  7.8 

4-  6.1 

3. 

1.5 

0. 

750.76 

751.85 

751.69 

+  6.2 

+  8.0 

+  4.4 

5.82 

4.73 

5.25 

0.82 

0.59 

0.83 

2 

3.3 

6.9 

4.4 

4.5 

5.5 

3. 

52.40 

55.37 

57.84 

5.0 

6.1 

4.0 

4.69 

4.62 

5.29 

71 

64 

87 

8 

5.6 

9.4 

6.4 

3. 

3. 

2, 

59.23 

59.33 

58.96 

6.8 

8.8 

6.8 

5.90 

5.97 

6.96 

79 

70 

94 

4 

6.9 

7.5 

4.4 

2. 

2.5 

3. 

53.92 

57.74 

61.19 

8.8 

8.8 

5.2 

7.54 

7.29 

5.38 

89 

86 

81 

5 

4.4 

5.0 

0.6 

5. 

3. 

1.5 

65.42 

69.22 

70.93 

4.2 

5.8 

1.8 

3.62 

3.42 

3.34 

57 

49 

64 

6 

1.1 

4.4 

1.4 

0.5 

2. 

2. 

70.82 

69.77 

69.41 

2.0 

4.2 

1.6 

3.04 

3.62 

3.65 

58 

57 

71 

7 

3.3 

6.1 

1.1 

1. 

2.5 

3. 

70.92 

71.70 

73.35 

2.7 

6.8 

1.2 

4.23 

3.81 

3.53 

75 

51 

71 

8 

0.6 

5.0 

2.2 

9_ 

1. 

1. 

75.00 

73.59 

72.70 

1.0 

5.6 

2.2  1 

3.29 

3.14 

3.65 

68 

46 

67 

9 

3.6 

6.1 

6.1 

1.5 

2. 

1. 

69.35 

67.61 

66.33 

3.6 

8.8 

6.4 

3.99 

4.25 

6.57 

66 

50 

91 

10 

7.5 

11.4 

7.5 

3. 

2.5 

2.5 

65.78 

65.41 

64.76 

7.9 

10.0 

7.2 

7.61 

7.97 

7.37 

95 

86 

97 

11 

8.3 

12.5 

8.1 

1. 

3. 

2. 

63.60 

62.66 

62.65 

9.6 

12.4 

8.0 

7.78 

7.95 

7.11 

86 

74 

89 

12 

7.8 

10.8 

5.6 

2. 

2.5 

1.5 

63.09 

63.29 

63.84 

7.8 

10.6 

5.6 

5.92 

5.10 

5.74 

75 

52 

84 

13 

6.7 

9.2 

3.9 

1.5 

2.5 

1.5 

66.00 

65.36 

66.10 

6.6 

8.6 

5.2 

5.58 

4.61 

4.56 

77 

57 

69 

14 

5.3 

10.3 

5.6 

2. 

2.5 

3. 

65.66 

63.75 

62.59 

4.8 

9.0 

7.6 

4.61 

4.57 

5.19 

71 

52 

66 

15 

6.1 

12.8 

8.6 

3. 

4.5 

3.5 

61.37 

59.21 

59.72 

7.0 

13.2 

8.2 

4.29 

4.87 

4.17 

57 

43 

51 

13 

16 

6.4 

11.1 

7.5 

5. 

5. 

2.5 

61.44 

60.26 

60.16 

__ 

12.0 

7.8 

— 

3.82 

4.61 

— 

35 

57 

17 

5.8 

12.5 

6.9 

2.5 

1. 

2. 

60.13 

59.87 

60.62 

5.8 

10.6 

5.4 

4.20 

4.66 

6.06 

61 

48 

90 

18 

8.1 

11.4 

8.6 

2.5 

3. 

0.5 

61.55 

64.04 

65.64 

8.4 

11.4 

7.8 

6.22 

6.44 

7.01 

75 

63 

89 

19 

10.8 

16.7 

13.1 

3. 

2. 

1.5 

65.53 

65.29 

64.51 

9.8 

16.2 

11.0 

|  6.69 

5.76 

6.44 

73 

41 

65 

20 

11.4 

19.2 

13.3 

3. 

3. 

2.5 

65.83 

65.30 

65.78 

11.8 

18.0 

12.4 

6.44 

5.53 

7.24 

61 

36 

67 

21 

10.0 

14.7 

8.6 

4. 

4. 

3.5 

67.58 

67.27 

67.35 

9.8 

13.4 

10.4 

5.59 

4.51 

6.56 

61 

37 

70 

22 

10.3 

14.2 

8.3 

1.5 

2.5 

2. 

67.86 

66.96 

60.80 

9.0 

13.9 

8.4 

6.95 

5.17 

7.31 

81 

42 

89 

23 

10.0 

13.1 

6.7 

2. 

2.5 

67.26 

66.98 

68.25 

9.4 

11.8 

7.2 

8.02 

7.36 

6.50 

89 

71 

85 

24 

8.3 

11.4 

6.9 

2. 

1. 

2. 

68.39 

68.11 

68.30 

8.4 

11.2 

6.8 

5.37 

5.84 

6.12 

64 

58 

82 

25 

8.3 

11.4 

6.4 

0.5 

2. 

1.5 

67.21 

66.08 

65.15 

9.2 

11.8 

7.4 

6.39 

1 

6.88 

6.60 

73 

67 

85 

26 

8.1 

11.4 

7.5 

1.5 

2.5 

2. 

64.88 

64.90 

64,63 

8.0 

10.0 

7.2 

6.24 

5.90 

6.10 

77 

64 

79 

27 

8.9 

12.2 

7.8 

3. 

2.5 

2. 

64.05 

65.49 

65.47 

8.4 

12.4 

7.4 

7.09 

7.95 

7.25 

86 

74 

94 

28 

7.2 

10.8 

6.4 

2. 

2.5 

3. 

63.69 

62.56 

61.61 

6.6 

8.4 

6.4 

1  6.45 

6.44 

6.57 

88 

77 

91 

29 

7.5 

10.0 

7.5 

4.5 

4. 

3. 

62.24 

62.41 

61.53 

6.8 

8.4 

6.8 

5.01 

4.71 

5.90 

67 

57 

79 

30 

7.5 

9.7 

6.1 

5.5 

4. 

2. 

60.74 

62.89 

64.72 

7.6 

9.0 

5.8 

j  4.43 

4.79 

5.22 

56 

55 

i 

75 

gem. 

'  +  6.84 

+  10.50 

4-  6.45 

2.58 

2.72 

2.10 

764.06 

764.16 

764.22 

+  7.00 

-f  10.17 

+  6.45 

5.62 

5.39 

5.77 

0.730 

0.574 

0.787 

13 

1 

1  gem. 

1 

Aanmerkingen. 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  dook  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

April  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( T/iermomèlre  C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 
(Minim.  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relalive.) 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  Jcilogr. 
sur  un  métre  carré.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  a  0.) 

20 

2 

8 

différence  avec  le 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

-t*  6.4 

+  8.4 

+  6.0 

7.46 

6.80 

6.40 

0.94 

0.76 

0.82 

13.3 

2 

10 

3 

15.0 

12.0 

12.0 

13.0 

754.0 

754.9 

754.5 

2 

4.8 

7.6 

5.4 

* — 

5.24 

6.20 

6.30 

73 

73 

85 

CC 

5 

9 

6 

19.0 

18.0 

6.0 

80 

57.4 

60.0 

61.7 

3 

5.8 

8.8 

7.4 

— 

6.92 

7.00 

7.90 

91 

77 

94 

0.1 

4 

6 

2 

8.0 

6.0 

9.0 

8.0 

62.4 

62.0 

60.6 

4 

7.6 

8.6 

6.2 

— 

8.30 

8.80 

7.10 

97 

97 

91 

2.5 

1 

5 

4 

13.0 

7.0 

6.5 

6.5 

57.8 

59.5 

62.8 

5 

6.1 

8.2 

5.0 

— 

6.09 

5.60 

5.50 

78 

64 

76 

cr 

5 

8 

4 

7.0 

6.5 

9.0 

8.5 

67.5 

69.0 

70.2 

6 

2.6 

8.4 

5.0 

— 

5.08 

5.70 

5.80 

74 

64 

79 

<c 

6 

9 

9 

8.0 

8.0 

6.5 

7.0 

70.4 

69.5 

69.4 

7 

2.9 

8.8 

5.0 

— 

5.07 

5.90 

5.50 

79 

65 

76 

<x 

7 

8 

10 

7.0 

6.0 

5.0 

7.0 

71.5 

71.6 

72.1 

8 

2.0 

8.0 

4.4 

— 

4.70 

4.20 

4.92 

77 

48 

70 

« 

9 

9 

10 

13.0 

7.5 

6.0 

2.0 

74.1 

73.1 

72.8 

9 

4.6 

8.0 

6.8 

— 

5.18 

6.10 

6.52 

73 

70 

80 

a 

6 

6 

5 

3.0 

1.0 

2.5 

3.0 

70.6 

69.3 

67.8 

10 

7.8 

11.8 

7.6 

— 

8.40 

8.58 

8.00 

97 

80 

94 

<r 

0 

8 

5 

1.0 

1.0 

6.5 

6.5 

66.4 

66.3 

66.2 

11 

8.0 

11.1 

9.8 

— 

8.00 

8.95 

8.40 

92 

86 

88 

0.2 

5 

8 

5 

1.5 

1.5 

3.0 

2.0 

65.1 

64.2 

63.9 

12 

9.0 

12.1 

8.4 

— 

8.10 

6.26 

6.60 

89 

57 

74 

cc 

5 

8 

8 

1.5 

1.5 

3.0 

7.5 

64.2 

64.0 

64.5 

13 

6.6 

12.8 

8.4 

— 

7.04 

6.28 

6.16 

88 

55 

69 

<r 

9 

10 

10 

7.5 

6.0 

7.5 

11.0 

66.2 

65.1 

65.1 

14 

5.3 

14.0 

10.6 

— 

5.52 

4.80 

5.20 

72 

39 

52 

CC 

1  10 

10 

10 

8.5 

9.0 

13.0 

11.0 

63.6 

61.3 

59.6 

15 

5.8 

15.7 

12.4 

— 

5.42 

5.85 

4.86 

71 

44 

48 

a 

9 

9 

9 

8.0 

11.0 

8.0 

11.0 

58.4 

57.1 

56.4 

16 

7.6 

15.6 

9.0 

— 

5.80 

6.30 

8.00 

68 

47 

87 

a 

7 

7 

6 

10.0 

12.0 

6.0 

8.0 

57.4 

56.8 

57.7 

17 

6.8 

10.0 

7.4 

— 

6.92 

7.10 

7.20 

86 

73 

86 

2.6 

5 

7 

10 

5.0 

4.5 

8.0 

7.5 

59.3 

60.5 

62.1 

18 

8.8 

11.0 

10.4 

— 

7.50 

7.40 

7.06 

82 

72 

71 

Cf 

7 

10 

10 

3.0 

3.0 

7.0 

7.0 

65.0 

66.2 

66.4 

19 

9.7 

17.0 

14.4 

— 

7.08 

7.40 

8.88 

74 

51 

70 

CC 

10 

10 

10 

5.0 

7.0 

6.0 

4.5 

66.1 

64.4 

63.8 

20 

9.8 

18.8 

15.2 

— 

7.42 

7.86 

6.82 

78 

50 

52 

Cl 

9 

10 

10 

4.0 

4.0 

4.0 

3.0 

64.6 

63.8 

63.7 

21 

11.2 

16.8 

13.0 

— 

6.38 

4.88 

7.10 

61 

34 

61 

cc 

10 

10 

9 

4.5 

8.0 

10.0 

6.0 

65.3 

64.5 

65.1 

22 

10.0 

15.4 

11.4 

— 

7.30 

7.94 

7.60 

80 

59 

72 

(t 

9 

10 

9 

3.0 

4.0 

7.0 

5.0 

67.2 

66.7 

67.3 

23 

9.2 

14.2 

8.6 

— 

8.10 

8.94 

7.60 

87 

72 

85 

rc 

i  9 

10 

4 

5.0 

3.0 

4.0 

5.0 

68.9 

69.0 

68.8 

24 

9.4 

13.2 

8.6 

— 

7.76 

7.80 

7.10 

82 

66 

80 

cc 

5 

10 

9 

4.0 

4.0 

7.0 

5.0 

69.4 

68.0 

68.0 

25 

9.2 

14.0 

9.0 

— 

7.68 

8.60 

7.80 

82 

70 

85 

cc 

7 

9 

6 

4.5 

3.0 

5.0 

6.0 

67.0 

65.8 

65.7 

26 

9.8 

11.9 

8.0 

— 

7.92 

7.25 

7.10 

83 

67 

81 

cc 

I 

4 

4 

6 

3.0 

1.5 

3.0 

2.5 

66.3 

66.6 

66.9 

27 

8.6 

9.4 

7.4 

— 

8.00 

8.20 

7.90 

90 

87 

94 

cc 

5 

4 

3 

2.5 

3.0 

3.0 

1.5 

66.8 

67.0 

66.9 

28 

7.6 

8.8 

7.4 

— 

7.80 

7.60 

7.20 

92 

83 

86 

cc 

2 

4 

4  ! 

1.0 

3.0 

2.0 

2.5 

65.3 

64.3 

63.7 

29 

7.8 

10.0 

8.0 

— 

6.50 

6.40 

6.60 

76 

86 

76 

cc 

4 

5 

7 

3.0 

7.0 

4.0 

5.0 

64.8 

65.4 

64.5 

30 

8.4 

10.0 

7.0 

! 

6.60 

6.00 

6.10 

74 

62 

75 

cc 

6 

6 

o  i 

I 

8.0 

10.0 

7.0 

3.5 

64.6 

66.1 

- 

67.3 

gem. 

+  7.31 

,  1 

+  11.61 

+  8.44  j 

1 

6.86 

6.89 

6.84 

0.813 

0.658 

0.773 

18.7 

som 

6.1 

gem. 

8.1 

7.1  1 

i 

6.22 

5.97 

6.22 

' 

6.13  I 

j 

764.92 

764.73 

764.85 

i 
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WAARNEMINGEN  tb  HELLE  VOETSLUIS,  door  den  heer  A.  C.  van  HAEFTEN.  Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


April  1864. 


Barometer  bij  0°. 

Thermometer  C. 

Helderheid. 

Windkracht 

Luxemburg, 

Datum. 

{Baromètre  a  0.) 

( Thermomètre 

C.) 

( Serénité .) 

(geschat.) 

( Force  du  vent.) 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 

( Baromètre  a  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermometre  C.) 

Regen. 

mm. 

( F  luie.) 

Aanmerkingen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

11 

19'/, 

0 

77, 

197  , 

0 

77, 

(Remarques.) 

1 

753.1 

753.9 

753.4 

+  6.9 

+  8.8 

6.4 

3 

8 

4 

4 

5 

5 

728.3 

727.1 

727.1 

0.0 

+  7.5 

+  4.0 

4.3 

2 

55.6 

59.0 

60.7 

4.6 

7.3 

4.7 

1 

2 

2 

5 

4 

1 

27.7 

29.3 

32.2 

+  3.5 

7.0 

2.0 

5.9 

3 

61.4 

61.4 

60.1 

7.4 

9.4 

7.0 

3 

0 

0 

2 

4 

3 

33.1 

33.2 

33.4 

4.0 

9.0 

6.0 

0.2 

4 

56.7 

58.7 

62.3 

7.8 

8.8 

5.4 

0 

0 

0 

4 

3 

3 

29.3 

29.5 

30.8 

8.5 

10.0 

9.0 

1.9 

5 

67.0 

68.6 

70.3 

6.2 

8.4 

2.5 

2 

7 

8 

3 

2 

2 

34.5 

36.1 

37.0 

4.5 

9.0 

4.0 

C( 

6 

70.7 

69.5 

69.3 

1.8 

10.2 

2.7 

6 

9 

9 

2 

1 

2 

39.1 

37.3 

40.1 

1.0 

10.5 

1.0 

« 

7 

71.3 

71.6 

72.0 

2.1 

8.0 

3.4 

4 

3 

9 

1 

2 

3 

41.1 

40.7 

43.2 

3.0 

8.0 

0.0 

« 

8 

74.1 

73.2 

72.7 

1.3 

6.7 

3.1 

9 

7 

9 

3 

1 

1 

44.0 

43.2 

43.4 

—  2.0 

5.0 

2.0 

GC 

9 

70.3 

68.9 

67.4 

3.9 

9.7 

6.8 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

40.8 

39.4 

37.9 

0.0 

8.0 

2.0 

C( 

10 

66.2 

66.2 

65.7 

7.4 

12.2 

7.4 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

36.9 

36.1 

36.7 

+  6.0 

8.0 

6.0 

CC 

11 

64.7 

64.0 

63.6 

7.7 

13.8 

8.8 

1 

4 

1 

0 

2 

1 

35.6 

36.6 

35.8 

8.0 

12.0 

10.0 

CC 

12 

64.0 

63.8 

64.5 

8.9 

14.6 

6.4 

8 

7 

7 

1 

2 

2 

35.8 

35.3 

35.2 

13.0 

12.0 

10.0 

0.2 

13 

65.1 

65.4 

65.2 

9.5 

14.4 

6.6 

8 

8 

9 

2 

3 

3 

35.7 

35.2 

35.3 

8.0 

15.0 

10.0 

CC 

14 

64.2 

61.9 

60.3 

5.2 

13.8 

8.6 

10 

10 

10 

4 

4 

3 

34.5 

32.1 

32.0 

5.0 

12.0 

6.0 

cc 

15 

59.1 

57.7 

57.0 

7.3 

14.8 

10.4 

10 

7 

7 

3 

3 

3 

31.1 

30.8 

30.1 

6.0 

15.0 

9.0 

cc 

16 

57.9 

57.5 

57.6 

7.3 

13.4 

9.7 

8 

3 

5 

4 

4 

2 

30.1 

29.7 

30.2 

7.0 

14.0 

10.0 

cc 

17 

58.5 

60.1 

61.1 

6.5 

10.2 

6.0 

0 

0 

8 

1 

2 

2 

31.5 

32.6 

34.6 

9.0 

9.0 

9.0 

0.5 

18 

64.1 

65.6 

66.2 

9.2 

11.6 

10.7 

3 

9 

7 

3 

3 

1 

37.3 

38.3 

39.0 

4.5 

12.0 

10.0 

cc 

19 

66.1 

64.8 

63.9 

11.3 

18.4 

14.2 

9 

10 

10 

3 

3 

1 

39.1 

38.3 

35.2 

5.0 

17.0 

14.0 

cc  * 

20 

64.8 

64.0 

64.1 

11.8 

19.0 

14.3 

9 

10 

8 

2 

3 

2 

36.2 

36.2 

37.0 

9.5 

17.0 

10.0 

cc 

21 

65.7 

65.2 

65.3 

11.2 

16.1 

11.0 

10 

10 

9 

3 

4 

2 

36.3 

35.4 

36.5 

9.0 

15.0 

9.0 

« 

22 

67.1 

66.6 

67.3 

10.6 

17.4 

10.8 

10 

10 

10 

2 

2 

2 

37.2 

36.8 

38.1 

6.0 

14.0 

9.0 

cc 

23 

68.5 

68.7 

68.5 

8.9 

14.1 

7.1 

0 

10 

0 

i 

3 

2 

39.9 

39.6 

38.8 

6.0 

17.0 

15.0 

cc 

24 

69.1 

68.2 

68.2 

9.2 

12.9 

7.1 

2 

10 

8 

2 

4 

3 

39.1 

37.6 

37.1 

13.5 

17.0 

14.0 

cc 

25 

67.1 

65.6 

65.4 

8.2 

15.7 

8.8 

0 

7 

6 

2 

3 

3 

37.4 

37.7 

36.1 

9.5 

22.0 

17.0 

cc 

26 

66.1 

66.5 

66.4 

10.5 

12.1 

7.9 

4 

5 

3 

1 

2 

1 

36.9 

36.5 

36.8 

18.0 

22.0 

17.0 

cc 

27 

66.4 

66.6 

66.1 

8.0 

11.0 

7.4 

0 

0 

3 

2 

3 

2 

37.3 

35.9 

35.9 

14.0 

20.0 

16.0 

cc 

28 

65.3 

64.0 

63.1 

6.9 

9.9 

6.9 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

36.0 

33.9 

33.2 

15.0 

18.0 

15.0 

7.3 

29 

64.5 

64.9 

63.7 

6.9 

10.0 

6.9 

0 

1 

9 

3 

3 

3 

34.1 

34.8 

35.6 

4.0 

12.0 

4.0 

cc 

30 

63.7 

65.3 

66.4 

8.2 

9.4 

6.1 

1  2 

3 

6 

4 

4 

1 

35.5 

35.7 

37.9 

4.0 

12.0 

8.0 

cc 

gem. 

764.61 

764.58 

764.59 

1 

i 

+  7.42 

+  12.07 

+  7.50 

1  4,1 

5.3 

5.6 

2.40 

gein. 

2.80 

2.13 

735.71 

735.36 

735.74 

+  6.75 

+  12.87 

+  8.60 

20.3 

som 

7 
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WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heer  Dr.  H.  W.  SCHROEDER  VAN  DER  KOLK. 


April  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Therinoniclre  C.) 

1 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
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Datum. 

Thermometer  C. 

( Tkermomèlre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  ses 
diffêrences  avec  les 
maxim.) 

Barometer  bij  0°  in  millim. 
700  mm  + 
(Baromètre  d  0°.) 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relative.) 

Regen  in  mm. 

( Pluie  en  mm.) 

Uitgedampt  in  mm. 

(Evaporation  en  mm.) 

20 

2 

10 

20 

2 

[  .0 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+  9.7 

+  12.4 

+  7.0 

+  3.9 

+  9.1 

66.22 

66.07 

64.33 

5.85 

4.98 

4.98 

0.65 

0.45 

0.66 

0.5 

CC 

cc 

0.2 

1.9 

1.3 

2 

10.2 

12.1 

8.1 

6.9 

5.5 

53.98 

53.22 

53.38 

9.04 

9.91 

6.94 

97 

94 

86 

6.5 

0.9 

0.2 

CC 

0.1 

0.1 

3 

7.1 

6.3 

2.8 

6.5 

2.0 

53.69 

55.77 

61.22 

7.22 

5.87 

4.63 

95 

82 

83 

0.2 

0.4 

0.3 

0.1 

CC 

0.6 

4 

7.8 

11.1 

4.5 

—  0.2 

12.3 

62.10 

61.11 

61.04 

4.51 

3.63 

3.15 

56 

34 

49 

CC 

« 

cc 

0.3 

1.7 

1.3 

5 

9.8 

13.5 

6.8 

—  0.2 

13.8 

62.69 

62.62 

63.05 

4.58 

3.43 

4.00 

51 

30 

53 

CC 

cc 

cc 

0.5 

2.6 

1.9 

6 

11.3 

17.4 

11.2 

+  2.7 

15.2 

63.19 

62.38 

60.97 

5.28 

5.90 

4.41 

49 

39 

43 

cc 

cc 

cc 

0.7 

2.7 

2.0 

7 

9.8 

13.6 

7.0 

7.8 

7.6 

57.01 

56.31 

57.70 

5.26 

9.35 

6.40 

57 

81 

85 

cc 

0.3 

0.1 

1.0 

0.3 

0.6 

8 

10.0 

13.3 

6.3 

5.5 

8.6 

56.90 

56.03 

56.59 

6.55 

7.99 

5.21 

71 

70 

73 

a 

cc 

a 

0.6 

1.0 

1.8 

9 

9.8 

11.0 

7.7 

4.0 

9.0 

54.53 

53.55 

53.60 

4.80 

5.73 

7.18 

53 

58 

91 

n 

cc 

2.1 

1.1 

1.6 

CC 

10 

6.7 

9.3 

9.7 

6.4 

3.4 

56.29 

57.71 

59.19 

6.91 

8.08 

7.71 

94 

92 

85 

6.3 

2.1 

0.8 

CC 

CC 

cc 

1  1 

11.3 

16.0 

13.0 

8.4 

8.1 

59.87 

59.85 

59.28 

7.42 

9.46 

9.37 

74 

70 

83 

0.3 

0.1 

CC 

0.1 

1.2 

0.9 

12 

13.1 

21.7 

13.4 

10.9 

11.3 

57.94 

56.60 

57.78 

7.64 

7.23 

6.38 

68 

37 

55 

0.1 

cr 

cc 

0.5 

3.5 

2.8 

13 

17.6 

22.3 

12.8 

6.5 

15.8 

59.69 

59.76 

61.53 

6.91 

6.70 

8.96 

46 

33 

81 

CC 

cc 

cc 

0.7 

3.7 

2.8 

14 

17.9 

22.1 

11.2 

10.0 

12.2 

63.41 

63.39 

64.67 

9.66 

5.54 

8.44 

62 

28 

85 

cc 

cc 

cc 

0.2 

3.7 

2.4 

15 

14.3 

20.1 

11.7 

8.1 

12.0 

65.38 

64.63 

65.69 

9.05 

8.16 

7.65 

75 

46 

74 

cc 

cc 

a 

0.2 

2.9 

2.1 

16 

19.8 

18.6 

13.1 

10.0 

9.9 

66.71 

66.67 

66.81 

9.74 

10.07 

9.03 

56 

62 

80 

cc 

cc 

<c 

0.5 

3.3 

1.8 

17 

19.9 

26.3 

15.6 

9.5 

16.8 

67.59 

66.79 

67.00 

8.68 

8.81 

7.49 

49 

34 

56 

cc 

cc 

cc 

0.6 

3.9 

2.7 

18 

22.8 

25.1 

16.2 

12.9 

12.5 

66.81 

66.15 

65.97 

9.33 

8.53 

9.85 

45 

35 

72 

cc 

cc 

cc 

0.9 

4.0 

2.2 

19 

19.4 

20.2 

12.9 

12.5 

8.9 

66.78 

67.20 

67.16 

9.98 

6.60 

8.89 

59 

37 

80 

cc 

cc 

cc 

0.4 

3.9 

1.9 

20 

16.1 

20.3 

13.3 

9.9 

10.5 

66.85 

64.97 

61.33 

8.60 

8.74 

9.18 

62 

48 

80 

cc 

cc 

cc 

0.3 

3.3 

1.6 

21 

16.6 

14.4 

10.6 

11.8 

7.7 

58.07 

58.87 

61.27 

9.36 

9.79 

6.92 

66 

80 

72 

cc 

cc 

cc 

0.3 

2.1 

0.3 

22 

11.3 

15.6 

10.6 

9.7 

7.5 

60.03 

59.65 

60.38 

8.62 

9.18 

7.73 

86 

69 

81 

cc 

0.1 

cc 

0.7 

1.0 

1.0 

23 

13.1 

11.7 

5.7 

7.7 

6.0 

56.75 

58.71 

63.55 

8.64 

4.44 

4.85 

77 

41 

70 

cc 

0.1 

cc 

0.2 

0.8 

0.8 

24 

13.0 

12.0 

8.6 

5.0 

8.8 

65.22 

66.17 

65.99 

4.40 

5.81 

5.24 

38 

55 

61 

cc 

cc 

cc 

0.3 

1.3 

1.0 

25 

12.1 

13.9 

8.7 

6.1 

11.0 

60.69 

58.54 

57.50 

6.94 

7.40 

6.03 

66 

62 

71 

Cl 

cc 

cc 

0.4 

1.8 

1.0 

26 

10.0 

10.9 

7.7 

6.0 

6.3 

56.32 

58.35 

60.84 

5.90 

6.62 

5.87 

64 

68 

75 

0.3 

0.9 

0.1 

0.5 

1.2 

1.2 

27 

12.7 

14.2 

10.1 

5.6 

9.6 

61.21 

60.36 

58.68 

5.53 

6.38 

7.47 

49 

51 

80 

cc 

cc 

0.2 

0.4 

2.1 

1.3 

28 

9.2 

12.1 

6.2 

7.5 

6.5 

59.96 

61.18 

61.27 

5.62 

5.53 

5.82 

64 

52 

82 

2.3 

0.1 

CC 

0.2 

1.9 

1.0 

29 

8.4 

10.4 

4.9 

6.0 

6.9 

56.28 

56.21 

60.41 

6.87 

8.57 

5.15 

83 

90 

78 

2.9 

2.2 

0.2 

0.3 

0.1 

0.9 

30 

11.5 

13.3 

6.0 

1.3 

12.4 

61.88 

61.62 

59.62 

5.78 

5.84 

5.70 

57 

51 

81 

cc 

cc 

cc 

CC 

1.6 

1.6 

31 

13.0 

18.0 

9.8 

4.5 

14.7 

56.76 

55.80 

53.48  ) 

7.00 

8.65 

8.09 

62 

55 

89 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.8 

1.0 

gem. 

+  12.75 

+  15.46 

+  9.46 

min.  d.  4.  &  5.  — 0.2 

60.67 

60.52 

61.01  I 

7.15 

7.19 

6.73 

0.644 

0.558 

0.742 

19.4 

7.2 

4.0 

12.3 

61.0 

41.9 

max.  d.  17. 

+  26.3' 

gem. 

i 

som 

53 


WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  P.  W.  C.  KRECKE. 

Mei  1864. 


Helderheid. 

(Sérenité.) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

{ Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

1  mètre  carré.) 

'  Wolken- 
rigting. 
(Direction 
des  nuages.) 

Lucht-electriciteit. 

(Electricité  de  Vair.) 

Magnetische 

Declinatie. 

In  minuten  hoogs. 

( Eéclinaison .) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen . 
{Intensité  horizontale.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

100  + 

2 

4 

1 

0.0 

0.5 

1.0 

0.5 

\ 

\ 

9° 

6° 

0° 

7.3 

19.3 

16.6 

16.7 

35.9 

53.0 

1.1 

42.6 

1.5  j 

o 

1 

9 

0.5 

7.5 

7.0 

4.0 

1 - ► 

1 - ► 

7 

0 

25 

11.3 

22.8 

10.7 

16.3 

32.4 

28.8 

25.4 

61.0 

5.2  [ 

1 

1 

10 

0.5 

0.5 

1.0 

0.0 

S 

0 

—62 

12 

9.6 

24.3 

16.9 

4.5 

33.5 

41.6 

44.1 

73.3 

15.3 

8 

4* 

9 

0.0 

2.5 

6.0 

0.0 

? 

V 

21 

12 

10 

10.9 

19.9 

22.4 

21.4 

33.2 

52.5 

16.2 

63.9 

26.6 

10 

10 

10 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

17 

12 

0 

14.7 

18.9 

26.7 

28.0 

33.4 

25.8 

15.2 

60.5 

81.5 

8 

G 

8 

0.5 

2.5 

1.5 

3.0 

? 

\ 

13 

11 

7 

3.4 

12.9 

3.4 

9.4 

42.3 

31.7 

—12.8 

20.7 

—33.9 

1 

2 

8 

3.0 

2.5 

0.5 

2.0 

> 

1 — ► 

0 

0 

27 

13.4 

15.0 

8.3 

18.1 

33.2 

26.9 

18.9 

51.7 

1.0 

3 

3 

8 

0.0 

0.5 

0.5 

8.0 

I 

(1) 

28 

23 

18 

12.9 

17.4 

9.8 

28.4 

32.6 

30.0 

13.7 

54.4 

—  2.0 

4 

1 

0 

8.0 

13.0 

12.0 

15.0 

\ 

\ 

15 

0 

—48 

11.5 

17.3 

7.8 

26.9 

34.3 

27.9 

13.6 

56.4 

—  5.9 

0 

0 

1 

7.0 

7.0 

5.0 

0.5 

< — 1 

8 

17 

17 

14.2 

19.2 

8.2 

27.1 

28.3 

21.9 

18.5 

66.1 

—  1.0 

1 

2 

4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

•> 

\ 

25 

11 

15 

15.7 

21.9 

10.5 

39.3 

36.7 

28.6 

7.8 

64.6 

6.6 

3 

7 

9 

1.0 

3.5 

12.0 

2.0 

\ 

\ 

19 

17 

20 

7.3 

15.0 

5.4 

22.5 

27.0 

23.6 

—14.0 

29.3 

—13.8 

10 

9 

8 

1.5 

0.5 

1.5 

1.0 

/ 

28 

31 

19 

9.9 

17.0 

5.5 

27.7 

28.3 

21.5 

—  6.9 

26.4 

—16.1 

10 

10 

9 

1.0 

0.5 

2.0 

1.0 

48 

21 

19 

5.1 

14.9 

4.0 

13.8 

21.5 

13.8 

-11.6 

20.0 

—13.9  | 

7 

10 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.0 

\ 

12 

37 

21 

8.5 

15.1 

3.0 

22.3 

28.4 

21.0 

—  0.7 

17.0 

—20.3  | 

! 

7 

10 

8 

0.0 

0.5 

2.0 

0.5 

/ 

18 

25 

47 

8.5 

15.2 

1.9 

18.4 

22.4 

14.1 

2.7 

23.4 

—  14.7  { 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

42 

22 

33 

10.2 

17.9 

—0.2 

32.0 

37.1 

10.3 

-  8.1 

10.6 

—12.1  ! 

9 

9 

10 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

? 

23 

36 

28 

7.7 

20.9 

2.1 

20.8 

41.1 

16.2 

—  6.3 

—21.3  ; 

10 

10 

10 

0.0 

0.5 

2.5 

0.0 

22 

25 

12 

6.5 

20.9 

3.2 

12.7 

40.6 

14.7 

-  0.9 

—19.1 

10 

8 

10 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

20 

19 

14 

12.6 

25.6 

13.2 

45.5 

61.9 

46.7 

—15.4 

o- 

2.7 

—15.3 

0 

1 

2 

0.5 

2.0 

7.0 

2.5 

\ 

\ 

8 

11 

22 

10.1 

23.8 

11.4 

9.3 

39.4 

19.2 

27.8 

31.0 

20.5 

1 

2 

0.0 

1.5 

7.0 

0.5 

\ 

0 

11 

13 

12.9 

24.1 

10.2 

14.7 

42.2 

14.2 

34.8 

39.4 

26.3 

1 

6 

10 

0.5 

2.0 

27.0 

0.5 

1 - ► 

\ 

9 

10 

15 

15.2 

27.2 

14.5 

20.3 

44.0 

22.9 

32.9 

47.3 

18.5 

5 

3 

1 

0.5 

3.5 

9.0 

0.5 

I 

\ 

19 

12 

20 

12.7 

26.6 

29.2 

20.1 

56.5 

86.0 

36.7 

49.0 

4.3 

2 

3 

2 

0.5 

8.0 

12.0 

1.5 

\ 

8 

15 

12 

12.7 

20.5 

1.8 

17.8 

48.1 

12.1 

28.8 

31.9 

—  4.5 

2 

3 

2 

3.0 

13.0 

14.0 

1.0 

I 

I 

13 

12 

7 

8.9 

23.1 

7.0 

4.7 

47.0 

18.8 

29.8 

45.3 

3.5 

7 

3 

1 

1.0 

0.5 

11.0 

1.0 

\ 

20 

24 

7 

12.4 

24.2 

17.9 

32.9 

63.1 

41.8 

6.7 

23.8 

15.3 

2 

3 

3 

0.5 

2.0 

8.0 

0.5 

\ 

\ 

16 

12 

10 

9.1 

22.8 

1.0 

6.6 

46.1 

6.3 

26.4 

41.3 

—12.6 

9 

1 

9 

0.5 

7.0 

13.0 

0.0 

13 

—55 

23 

6.5 

18.6 

1.6 

1  5.2 

39.2 

17.4 

18.1 

42.9 

—15.2 

4 

10 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

\ 

i  ƒ 

31 

12 

12 

6.8 

22.1 

4.2 

8.2 

49.0 

15.3 

23.1 

49.0 

—  4.9 

6 

i 

1 

0.0 

0.5 

0.0 

8.0 

S 

1  / 

19 

12 

9 

9.8 

21.8 

5.2 

1  23.2 

54.1 

27.0 

7.7 

35.0 

—24.6 

5.0 

4.7 

6.3 

1.02 

2.74 

5.37 

1.76 

1  10.27 

20.20 

9.14 

19,83 

39.12 

26.83 

12.04 

138.33 

—0.81 

gein. 

1 

1 

* 

I 

1 

1 

I- 

1 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 


’s  av.  magnetische  storing ,  geen 
noorderlicht. 


Den  5.  ’sav. 


idem. 


(1) 


bovenste  wolkenlaag 
onderste  » 


’s  midd.  de  magneetnaalden  een 
weinig  onrustig. 


Nam.  en  ’s  av.  zwakke  veenrook. 
’s  morg.  sterke  veenrook. 


Tusschen  9  en  10  u.  vrij  sterke 
veenrook. 

Nam.  sterke  veenrook. 


’s  morg.  de  magneetnaalden  een 
weinig  onrustig. 

’s  av.  magnetische  storing. 

’s  morg.  en  ’s  av.  idem. 


idem. 


’sav.  verwijderd  onweder. 


7* 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  iieer 

Mei  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermomètre 

C. 

C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  sa 
différence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relalive.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

1 

. 

+  7.0 

+  7.9 

+  6.4 

+  6.0  +  4.9 

6.38 

6.69 

6.73 

0.81 

0.83 

0.89 

2 

9.6 

10.3 

9.2 

6.0  4.6 

9.25 

9.41 

8.56 

1.00 

98 

95 

3 

7.2 

8.2 

6.9 

7.2  1.4 

6.79 

6.62 

6.02 

86 

78 

77 

4 

7.0 

9.2 

9.4 

3.7  8.5 

5.96 

5.07 

5.90 

76 

57 

65 

5 

8.5 

11.2 

9.4 

4.8  6.9 

5.48 

5.59 

7.43 

64 

55 

82 

6 

7.8 

14.8 

12.2 

6.7  9.3 

6.64 

7.81  , 

8.17 

81 

62 

76 

7 

10.2 

10.1 

8.1 

8.7  2.3 

7.29 

9.06 

7.87 

76 

96 

94 

8 

7.8 

10.0 

9.0 

6.3  5.4 

7.39 

7.63 

6.25 

90 

81 

71 

9 

7.4 

13.1 

11.4 

6.1  7.1 

5.21 

6.81 

7.02 

65 

60 

68 

10 

9.6 

9.9 

10.0 

9.4  0.8 

6.98 

8.37 

8.20 

76 

89 

87 

lt 

9.8 

16.6 

11.9 

9.0  7.6 

7.75 

9.10 

9.66 

83 

65 

91 

12, 

11.1 

14.0 

12.3 

11.0  3.0 

7.89 

9.76 

9.30 

78 

81 

86 

13 

10.9 

13.2 

11.7 

10.1  4.6 

7.77 

9.13 

9.30 

78 

80 

89 

14 

12.1 

11.6 

10.5 

9.0  3.0 

9.31 

9.59 

9.41 

82 

92 

97 

15 

10.6 

12.2 

11.8 

8.8  4.3 

9.23 

8.88 

9.00 

94 

82 

86 

16 

12.7 

13.6 

12.5 

10.0  5.0 

9.92 

10.26 

9.91 

89 

87 

90 

17 

14.0 

17.1 

15.5 

11.8  7.9 

9.39 

10.91 

11.46 

78 

76 

87 

18 

15.9 

16.2 

13.0 

13.9  2.7 

11.62 

11.17 

10.99 

86 

81 

97 

19 

11.2 

14.8 

11.6 

10.0  5.5 

9.23 

10.05 

9.59 

91 

80 

92 

20 

12.9 

14.2 

14.9 

10.5  6.5 

9.55 

8.90 

10.24 

85 

73 

81 

21 

10.8 

11.8 

9.9 

10.6  1.3 

9.95 

9.47 

8.48 

1.00 

90 

91 

22 

11.5 

11.3 

9.7 

9.5  2.0 

9.77 

9.53 

8.26 

95 

93 

89 

23 

11.0 

8.9 

8.2 

9.1  1.9 

9.11 

6.74 

6.09 

91 

77 

72 

24 

9.0 

9.2 

8.7 

7.9  1.9 

7.00 

6.67 

6.75 

79 

74 

78 

25 

10.7 

10.0 

9.0 

8.6  2.0 

7.89 

7.19 

6.89 

80 

76 

78 

26  • 

8.8 

9.3 

8.4 

7.0  2.9 

7.78 

7.49 

7.04 

89 

83 

82 

27 

9.3 

9.6 

9.9 

7.0  4.0 

7.27 

7.53 

8.03 

80 

82 

86 

28 

8.2 

7.5 

8.0 

7.0  1.8 

6.72 

6.39 

6.95 

80 

79 

84 

29 

9.4 

7.9 

7.7 

7.0  2.8 

7.88 

7.01 

6.38 

87 

85 

78 

30 

7.0 

10.5 

7.2 

5.9  6.1 

6.17 

6.89 

6.68 

79 

71 

84 

31 

11.4 

11.7 

9.0 

6.5  6.0 

8.64 

9.18 

8.00 

84 

88 

90 

gem. 

+  10.01 

+  11.48 

+  10.11 

min.  d.  4.  +  3.7 

7.97 

8.22 

8.08 

0.833 

0.792 

0.843 

1 

max.  d.17.  +19.7; 

gcm. 

1 

1 

C.  VAN  DER  STERR, 


Regen  in  mm.  bij  de  streken. 

l^Pluie  en  mm.  suivant  la  direction  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

(Evaporation 
en  mm.) 

N 

(iV) 

NO 

(NE) 

o 

(.8) 

zo 

(SE) 

z 

(S) 

zw 

(30) 

w 

(0) 

NW 

(NO) 

’s  morg. 

’s  av. 

CC 

CC 

cc 

cc 

10.9 

cc 

cc 

a 

0.6 

0.8 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.6 

0.5 

cc 

0.4 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

1.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

0.4 

2.0 

cc 

cc 

cc 

cc 

u 

cc 

cc 

cc 

0.8 

1.8 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

2.0 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.7 

cc 

cc 

0.7 

0.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

2.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

a 

0.6 

2.5 

« 

0.2 

cc 

cc 

a 

a 

a 

cc 

2.3 

1.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

1.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

2.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

2.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

<c 

cc 

0.1 

1.0 

a 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

2.4 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

1.9 

cc 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.8 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

1.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

0.7 

1.0 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

0.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

0.1 

1.2 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

2.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

1.4 

Cf 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

3.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.4 

0.8 

0.2 

<r 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

1.2 

cc 

cc 

cc 

(C 

3.3 

0.3 

cc 

cc 

1.1 

1.8 

0.1 

cc 

cc 

cc 

0.3 

2.2 

0.8 

0.6 

CC 

0.9 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.4 

2.3 

3.2 

« 

cc 

cc 

cc 

« 

0.2 

1.0 

2.2 

2.6 
som  I 

3.4 

0.0 

0.0 

14.9 

3.8 

1.3 

0.8 

19.0 

47.3 

55 


WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heek  C.  VAN  DER  STERR. 

Mei  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr.  sur  un  mètre  carré.) 

Lucht-electriciteit. 

{Electriciiê  de  Vair.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Magnetische 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

1  Horizontale  intensiteit. 
Schaaldeelen. 
{Intensilé  horizontale.) 

Aanmerkingen . 

(Remarques.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

100  + 

100  + 

1.0 

0.8 

1.2 

0.6 

0.1 

0.2 

12° 

0° 

0° 

4.0 

74.4 

4.6 

0.8 

35.0 

7.0 

11.5 

5.2 

2.2 

2.4 

4.7 

8.0 

8.0 

10.0 

11.0 

73 

15 

47 

12.2 

80.6 

14.8 

5.6 

36.6 

12.8 

17.2 

11.5 

12.5 

6.2 

3.2 

4.2 

5.6 

5.4 

0.6 

31 

36 

20 

6.6 

74.8 

16.8 

1.4 

35.5 

29.9 

14.1 

3.7 

0.6 

0.3 

0.8 

4.0 

3.4 

1.1 

4.5 

27 

24 

21 

11.9 

79.1 

10.2 

4.4 

34.0 

2.8 

21.3 

13.0 

11.5 

5.6 

5.1 

5.0 

4.6 

4.6 

6.2 

8 

10 

24 

15.1 

81.8 

24.0 

5.0 

32.0 

0.0 

26.5 

21.7 

39.1 

6.2 

4.2 

3.8 

5.8 

5.6 

8.0 

17 

24 

30 

3.8 

76.2 

5.6 

0.2 

40.4 

12.5 

10.9 

4.5 

—5.7 

8.0 

4.4 

1.6 

3.6 

6.0 

3.6 

10 

18 

15 

8.8 

77.0 

5.2 

4.2 

34.2 

5.8 

12.4 

10.6 

1.6 

4.6 

7.2 

4.6 

11.0 

17.0 

17.5 

18 

14 

38 

13.3 

78.9 

8.2 

11.2 

36.2 

9.6 

14.5 

10.2 

1.3 

20.0 

22.5 

14.0 

9.2 

10.0 

9.0 

18 

0 

78 

6.8 

73.9 

5.6 

17.4 

42.6 

14.0 

25.4 

25.4 

19.8 

17.0 

14.5 

13.0 

10.0 

12.0 

11.0 

0 

0 

0 

12.2 

75.6 

5.6 

9.4 

34.4 

7.0 

11.4 

8.4 

1.2 

7.2 

6.4 

2.0 

3.0 

0.3 

0.7 

44 

10 

32 

13.9 

78.6 

8.4 

15.8 

40.0 

11.5 

13.5 

12.5 

2.5 

9.6 

9.4 

5.8 

6.4 

7.6 

5.8 

38 

32 

36 

7.9 

73.9 

3.3 

7.4 

36.0 

6.4 

9.7 

9.4 

—1.1 

7.0 

1.5 

1.0 

5.2 

6.0 

1.2 

47 

12 

4 

11.2 

76.2 

6.4 

9.6 

35.5 

7.2 

16.8 

16.8 

4.0 

0.8 

0.5 

0.4 

1.2 

1.0 

0.6 

20 

5 

0 

4.0 

72.0 

2.2 

6.9 

35.5 

2.6 

18.7 

22.9 

10.2 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

10 

0 

7 

9.4 

74.2 

4.2 

5.0 

36.0 

6.6 

16.4 

15.6 

—0.1 

0.5 

0.5 

0.6 

0.8 

4.2 

5.6 

6 

14 

30 

8.9 

73.8 

3.6 

2.4 

31.5 

1.5 

16.2 

18.6 

4.1 

1.4 

0.7 

1.6 

0.5 

0.8 

0.6 

32 

50 

24 

9.3 

72.5 

3.7 

11.5 

43.0 

8.8 

16.5 

22.7 

5.8 

0.4 

0.4 

0.5 

0.6 

0.3 

0.3 

52 

64 

38 

9.5 

73.9 

5.7 

9.0 

40.0 

7.5 

15.3 

19.6 

2.1 

0.4 

2.7 

0.6 

0.6 

1.0 

0.9 

0 

0 

0 

7.8 

73.9 

3.7 

3.7 

38.1 

5.7 

14.2 

18.2 

1.0  [ 

0.6 

0.4 

0.2 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

0 

18 

12.8 

79.0 

8.6 

19.9 

48.4 

10.3 

16.2 

24.2 

9.2 

0.4 

6.2 

7.0 

9.0 

6.4 

3.0 

40 

0 

0 

10.1 

75.0 

4.8 

—0.5 

35.0 

0.0 

19.3 

20.5 

9.5 

3.1 

6.2 

7.2 

9.0 

6.8 

0.7 

54 

16 

8 

13.2 

76.2 

9.5 

5.1 

38.7 

3.5 

20.8 

16.4 

11.4 

1.4 

6.6 

20.0 

42.0 

21.0 

16.0 

16 

0 

10 

13.9 

77.6 

10.0 

15.9 

48.4 

19.4 

13.0 

10.0 

0.2 

14.0 

9.2 

11.0 

8.0 

6.0 

1.8 

4 

6 

0 

13.8 

80.0 

9.3 

—0.9 

36.6 

—1.5 

30.0 

26.0 

16.9 

8.0 

18.0 

12.0 

9.2 

14.0 

17.0 

12 

12 

5 

10.9 

72.9 

17.7 

—0.2 

38.0 

14.8 

23.2 

10.8 

15.8 

24.0 

25.0 

19.0 

13.5 

9.2 

5.4 

7 

0 

6 

12.6 

78.2 

6.7 

2.4 

42.4 

9.8 

23.4 

16.2 

1.5 

4.6 

3.5 

8.0 

8.0 

10.0 

8.0 

12 

2 

8 

0.1 

65.1 

—4.1 

—8.2 

29.8 

—4.6 

16.4 

10.0 

0.7 

9.0 

10.0 

8.5 

10.0 

7.0 

4.6 

0 

4 

10 

10.1 

75.0 

6.6 

5.8 

44.7 

11.5 

20.4 

13.2 

2.7 

1.8 

11.0 

8.4 

9.2 

8.0 

7.0 

12 

4 

20 

6.8 

71.4 

1.2 

1.3 

37.6 

2.9 

12.0 

7.6 

—1.4 

8.4 

5.0 

3.2 

4.0 

2.8 

0.7 

10 

14 

0 

9.1 

75.1 

5.3 

3.5 

42.0 

6.0 

16.3 

11.7 

2.1 

3.7 

7.0 

4.5 

3.3 

7.4 

9.0 

22 

8 

0 

6.2 

70.2 

0.2 

8.6 

44.1 

11.1 

7.3 

3.5 

—10.3 

5.75 

6.39 

5.85 

6.65 

6.20 

5.19 

9.55 

75.39 

7.02 

5.92 

138.14 

7.82 

16.80 

114.19 

5.51 

gem. 

1 

' 
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WAARNEMINGEN  van  weqe  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS.  Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 

Mei  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Ihermomèlre 

[ 

c.) 

1 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

(Pilde.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 
(Force  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  ra.  carré.) 

Assen. 

Aanmerkingen. 

Thermometer  C. 
(Thermomètre  C.) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force du  vent.) 

Kegen 
in  mm. 

20 

2 

8 

i 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

(Pluie.) 

1 

+  5.8  | 

+  8.0 

+  6.4 

5.96 

6.21 

6.63 

0.82 

0.74 

0.87  | 

0.1 

0 

5 

10 

0 

+  8.1 

+  11.6 

+  2.8 

2 

1 

CC 

2 

4.9 

8.1 

8.2 

6.60 

8.33 

8.49 

96 

99 

1.00 

10.5 

0.5 

7 

0 

7  i 

6.2 

11.0 

8.1 

1 

1 

« 

jp 

5.2 

6.7 

5.4 

6.32 

6.04 

5.29 

90 

78 

74  1 

0.7 

1 

1 

6 

0.5  I 

6.2 

9.0 

1.5 

2 

2 

10.0 

4 

4.3 

10.0 

6.5 

5.25 

4.91 

5.33 

79 

52 

72 

0.1 

0.5 

0.5 

1.5 

1.5 

9.3 

11.0 

3.5 

1 

1 

CC 

5 

5.5 

11.1 

8.0 

4.63 

5.21 

5.36  j 

65 

51 

64 

a 

0.5 

0.5 

0.5 

0 

8.3 

12.0 

4.3 

1 

1 

CC 

6 

6.6 

13.8 

9.6 

5.18 

6.05 

6.10  i 

67 

51 

66 

cc 

0 

1.5 

7 

3 

10.8 

14.5 

7.5 

2 

2 

cc 

8.2 

13.0 

7.3 

5.56 

7.57 

7.69 

66 

67 

96 

cc 

8 

11 

10 

5 

11.7 

15.7 

7.0 

2 

1 

<c 

8 

7.8 

11.1 

7.5 

6.21 

6.09 

5.77 

75 

60 

71 

0.9 

8 

1.5 

11 

4 

10.9 

12.5 

4.0 

2 

2 

cc 

9 

7.1 

13.8 

11.7 

5.70 

5.26 

6.73 

72 

44 

64 

c< 

10 

23 

6 

10.0 

15.2 

10.8 

3 

3 

<ï 

10 

8.6 

12.8 

11.3 

6.70 

7.22 

7.77 

77 

64 

76 

(C 

5 

4 

11 

5  ! 

11.5 

13.8 

10.8 

2 

2 

cc 

11 

12.8 

18.5 

15.4 

7.46 

7.97 

8.06 

66 

50 

61 

cc 

2 

4 

14 

i 

16.0 

19.5 

14.5 

2 

2 

cc 

12 

13.1 

18.3 

13.4 

7.C3 

7.46 

8.04 

67 

48 

69 

cc 

9 

6 

15 

2 

17.0 

— 

11.8 

2 

— 

cc 

13 

12.6 

20.2 

15.3 

7.93 

9.33 

10.52 

71 

53 

81 

cc 

3 

3 

3 

0 

16.8 

22.0 

9.5 

i 

1 

a 

14 

14.2' 

21.7 

15.6 

9.27 

9.26 

8.94 

76 

49 

67 

cc 

0.5 

0.5 

1.5 

0 

20.2 

22.7 

11.9 

i 

1 

ct 

15 

14.5 

20.0 

13.0 

9.59 

9.05 

8.40 

77 

52 

74 

cc 

0 

0 

1 

0 

19.8 

22.4 

8.5 

i 

1 

cc 

1G 

13.5 

17.0 

11.4 

10.31 

10.55 

8.39 

88 

73 

81 

Cl 

0 

0.5 

1 

0.5 

16.9 

19.9 

10.0 

2 

2 

Ci 

17 

15.0 

22.0 

17.2 

8.54 

8.79 

10.57 

67 

45 

72 

cc 

0 

1 

2 

0 

20.0 

23.5 

12.8 

1 

1 

o 

10 

16.5 

22.5 

1G.1 

9.67 

9.75 

10.84 

69 

49 

79 

« 

0 

0 

1.5 

0.5 

22.0 

25.2 

14.7 

1 

1 

cc 

19 

12.1 

15.7 

11.1 

8.81 

8.87 

8.93 

82 

66 

88 

cc 

0 

2.5 

4 

1.5 

17.6 

— 

8.6 

2 

1 

cc 

20 

11.0 

17.1 

14.7 

8.52 

8.68 

8.85 

85 

60 

70 

cc 

0 

0 

0 

0 

15.8 

18.7 

11.5 

2 

2 

cc 

21 

14.2 

11.2 

9.8 

11.44 

9.35 

7.98 

94 

92 

85 

0.1 

0.5 

0.5 

! 

;  9 

3 

17.3 

14.2 

9.8 

3 

3 

cc 

22 

11.5 

12.3 

9.0 

9.65 

9.30 

7.45 

93 

85 

84 

0.1 

1 

6 

i  20 

3 

11.2 

14.5 

8.4 

3 

2 

1.0 

23 

9.6 

8.4 

7.3 

9.02 

6.82 

5.73 

97 

79 

72 

5.4 

0 

4 

!  62 

22 

11.3 

10.7 

4.3 

2 

5 

1.7 

24' 

8.9 

10.0 

8.0 

6.52 

6.63 

6.84 

74 

70 

82 

1.1 

4 

7 

!  15 

2.5 

11.5 

12.6 

7.2 

3 

3 

3.0 

25 

10.0 

10.7 

8.4 

8.09 

7.10 

6.61 

85 

72 

77 

0.4 

1 

18 

14 

8 

11.0 

12.7 

5.9 

4 

1 

26 

8.6 

8.8 

7.8 

7.80 

6.91 

7.39 

90 

78 

89 

2.5 

12 

15 

17 

2.5 

10.8 

10.5 

7.0 

4 

4 

1.9 

27 

8.7 

10.2 

8.8 

6.86 

7.07 

8.01 

78 

74 

91 

0.2 

0 

3 

;  12 

7 

13.0 

11.7 

8.2 

3 

3 

28 

7.7 

10.0 

7.6 

6.38 

5.98 

6.33 

78 

63 

78 

0.7 

3 

12 

i  15 

3 

8.5 

11.5 

6.4 

3 

3 

29 

6.7 

6.7 

6.5 

7.40 

6.99 

6.26 

96 

90 

82 

6.8 

0 

9 

10 

4 

6.6 

7.7 

2.8 

3 

3 

3.8 

30 

7.5 

9.2 

9.6 

G.08 

6.99 

6.65 

75 

78 

72 

0.3 

1 

4  • 

3 

0 

10.0 

12.5 

5.5 

2 

2 

cc 

31 

10.1 

14.5 

8.9 

7.34 

8.97 

8.40 

77 

72 

95  ! 

CC 

2 

4 

2 

4 

15.4 

17.7 

8.9 

2 

cc 

°;em. 

:  +  9.77 

+  13.34 

;  +  10.22 

7.50 

7.57 

7.56 

0.792 

0657 

0.780  1 

29.9 

2.24 

4.58 

9.74 

3.11 

-f  12.96 

+  15.05 

+  8.02 

2.10 

1.97 

26.4 

1 

1 

som 

gem. 

1 

1 

som 

57 


WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  heer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 


Mei  1864. 


Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent.) 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 

( Baromètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 
{Ilumidité  relative.) 

a 

Qi 

bD 

fD 

P3 

Aanmerkingen. 

1 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

mm. 

(Pluk) 

1 

+  8.1 

+  9.7 

+  7.5 

3.5 

3.5 

1. 

766.19 

766.67 

765.56 

+  6.2 

+  9.2 

+  8.0 

6.04 

4.67 

6.02 

0.85 

0.52 

0.75 

2 

6.4 

11.1 

8.9 

3.5 

3. 

4. 

53.30 

51.63 

51.42 

10.2 

12.6 

8.8 

9.04 

9.61 

7.29 

97 

88 

86 

3 

6.4 

9.7 

5.8 

3. 

3. 

2. 

54.83 

57.52 

61.29 

7.4 

7.0 

5.6 

6.16 

6.22 

5.54 

80 

82 

81 

4 

5.8 

11.1 

6.1 

2. 

2. 

3. 

63.30 

62.43 

62.32 

6.8 

11.0 

6.2 

4.61 

3.98 

4.56 

62 

40 

63 

5 

6.9 

11.9 

8.1 

3. 

2. 

2. 

64.04 

64.22 

64.48 

7.2 

10.6 

7.8 

4.37 

4.04 

5.74 

57 

40 

71 

6 

7.5 

15.3 

10.6 

3. 

3. 

2.5 

64.97 

64.08 

63.18 

8.2 

15.2 

10.8 

5.67 

6.97 

5.64 

70 

53 

58 

7 

8.6 

10.8 

8.3 

3.5 

2. 

2. 

58.54 

56.98 

57.58 

11.0 

12.8 

7.0 

6.32 

8.70 

6.84 

64 

79 

91 

8 

9.7 

12.8 

7.5 

2. 

5. 

2. 

57.07 

58.50 

59.38 

7.8 

11.8 

7.4 

6.36 

6.44 

5.54 

80 

61 

71 

9 

7.2 

13.6 

10.6 

5.5 

6.5 

4.5 

58.02 

56.45 

56.71 

7.0 

11.8 

8.2 

4.89 

6.88 

7.65 

65 

67 

94 

10 

8.3 

13.9 

10.6 

4.5 

4. 

4. 

58.93 

60.24 

61.08 

7.0 

11.4 

10.8 

6.84 

7.36 

7.97 

91 

73 

82 

11 

12.8 

19.7 

15.0 

3.5 

4.5 

0.5 

62.01 

61.16 

61.12 

11.8 

17.2 

13.2 

7.60 

9.95 

7.22 

73 

68 

64 

12 

14.2 

19.4 

13.6 

3.5 

5. 

2. 

60.63 

59.58 

59.84 

12.0 

18.6 

13.8 

7.95 

8.27 

7.82 

76 

51 

66 

13 

14.4 

20.0 

12.8 

2. 

3.5 

2. 

61.77 

61.71 

62.52 

12.6 

19.6 

12.8 

7.95 

5.34 

9.23 

73 

29 

83 

14 

15.6 

21.9 

14.4 

1. 

3. 

1. 

64.73 

64.50 

64.85 

14.0 

19.8 

10.6 

9.25 

6.75 

8.80 

78 

37 

93 

15 

15.6 

19.2 

13.1 

2. 

1.5 

1.5 

65.78 

65.62 

66.61 

11.6 

16.2 

12.2 

8.68 

9.47 

8.32 

85 

69 

78 

57 

16 

14.4 

16.4 

11.4 

1. 

2.5 

3. 

67.74 

68.65 

69.36 

14.0 

16.0 

13.2 

9.25 

9.85 

10.25 

78 

73 

90 

17 

18.3 

22.5 

15.8 

1. 

2. 

1.5 

69.48 

69.24 

68.86 

15.0 

21.4 

17.2 

9.94 

9.63 

10.80 

78 

49 

73 

18 

18.1 

22.8 

17.2 

2. 

1. 

1.5 

68.05 

67.41 

66.47 

19.4 

23.2 

14.4 

8.60 

10.61 

9.79 

51 

50 

80 

19 

13.6 

16.9 

11.4 

1. 

2.5 

2.5 

68.35 

68.26 

68.14 

15.2 

18.2 

12.6 

9.55 

8.25 

9.09 

74 

52 

83 

20 

12.2 

17.2 

15.0 

1.5 

1. 

0.5 

67.99 

66.04 

62.59 

14.2 

18.2 

14.4 

9.39 

9.03 

10.05 

78 

57 

82 

21 

14.2 

12.2 

10.8 

2. 

2. 

2.5 

57.14 

59.43 

60.00 

_ 

13.0 

9.6 

— 

9.37 

7.78 

— 

83 

86 

22 

11.9 

14.2 

9.7 

1.5 

3-5 

2. 

58.73 

58.36 

60.15 

11.8 

13.8 

11.0 

9.31 

9.37 

8.33 

90 

80 

84 

23 

11.9 

10.6 

7.5 

5.5 

7.5 

4. 

54.68 

55.81 

61.74 

12.2 

9.8 

7.6 

9.07 

5.37 

7.35 

86 

58 

94 

24 

10.3 

11.7 

8.9 

3.5 

2.5 

2. 

65.27 

66.35 

66.17 

10.0 

10.8 

8.8 

6.12 

5.86 

5.53 

66 

60 

65 

25 

11.4 

12.2 

8.3 

5. 

4. 

4. 

58.54 

57.58 

56.30 

11.6 

12.2 

9.0 

8.09 

7.36 

5.63 

84 

69 

65 

26 

8.6 

10.3 

8.1 

6. 

5. 

3. 

54.56 

58.59 

60.84 

9.0 

10.8 

8.0 

5.83 

5.64 

6.02 

65 

58 

75 

27 

9.4 

11.1 

9.2 

3. 

3.5 

3. 

60.76 

59.58 

57.58 

9.6 

12.2 

10.6 

5.05 

5.95 

8.33 

56 

55 

86 

28 

9.7 

11.4 

8.1 

4. 

4.5 

2.5 

59.07 

60.55 

60.85 

8.8 

9.8 

7.4 

5.53 

4.93 

5.98 

65 

54 

77 

29 

7.5 

8.1 

6.4 

2. 

4. 

3.5 

54.93 

56.26 

59.52 

9.2 

8.4 

6.4 

8.45 

6.65 

4.85 

97 

81 

67 

30 

8.6 

11.4 

8.1 

3. 

2. 

1. 

61.76 

61.82 

60.55 

8.8 

12.0 

7.6 

4.69 

5.24 

5.86 

55 

48 

74 

31 

12.2 

15.0 

8.6 

3. 

2. 

3. 

56.36 

56.45 

56.15 

12.2 

14.0 

9.8 

6.63 

7.34 

7.90 

63 

61 

86 

gein. 

+ 10.96 

+  14.33 

+  10.24 

2.92 

3.26 

2.37 

761.21 

761.34 

761.72 

+  10.73 

+  13.83 

+  10.03 

7.24 

7.26 

7.35 

0.741 

0.605 

0.782 

57 

i 

| 

\ 

gem. 

1 

1 

8 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

Mei  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermomèlre 

C. 

C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 
(Minim.  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen 
in  mm. 
{Fluie.) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

"Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

(Force  du  vent  en  Jcilogr. 
sur  un  metre  carré.') 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 

( Baromètre  d  0.) 

20 

2 

8 

différence  avec  le 
maxim.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  7.8 

+  12.4 

+  10.4 

6.50 

7.64 

7.34 

0.76 

0.69 

0.74 

CC 

9 

6 

5 

3.5 

3.0 

3.0 

4.0 

768.3 

768.0 

765.9 

2 

10.2 

11.8 

10.8 

— 

9.3% 

9.78 

8.98 

95 

92 

88 

6.5 

1 

3 

4 

5.0 

14.0 

8.0 

4.0 

57.3 

55.9 

56.1 

8 

9.2 

9.0 

8.4 

— 

9.80 

8.20 

7.50 

95 

90 

84 

8.0 

1 

3 

7 

3.0 

2.0 

5.0 

3.0 

54.4 

56.5 

61.2 

4 

7.8 

12.4 

9.6 

— 

7.00 

7.34 

7.14 

81 

65 

75 

40 

6 

6 

8 

3.0 

7.0 

5.0 

4.0 

62.1 

61.0 

60.7 

5 

7.2 

14.3 

12.2 

— 

6.40 

6.68 

7.52 

77 

53 

68 

CC 

9 

10 

9 

4.0 

5.0 

4.0 

4.0 

62.7 

62.9 

63.0 

6 

10.2 

16.2 

14.4 

— 

8.62 

8.94 

8.08 

88 

64 

64 

cc 

9 

8 

8 

4.0 

3.0 

4.0 

7.0 

63.5 

62.4 

61.0 

7 

11.6 

11.2 

10.0 

— 

8.70 

9.42 

8.00 

82 

90 

83 

cc 

3 

5 

8 

4.5 

3.0 

5.0 

3.0 

57.9 

58.2 

58.9 

8 

9.9 

14.0 

11.6 

— 

8.45 

8.80 

8.00 

88 

72 

75 

0.1 

7 

6 

6 

3.0 

4.0 

5.0 

12.0 

58.3 

56.8 

55.6 

9 

.  9.0 

9.4 

9.4 

_  » 

7.45 

8.20 

8.90 

81 

87 

95 

cc 

6 

4 

1 

6.0 

14.0 

11.0 

2.0 

52.9 

52.2 

52.4 

10 

10.2 

11.0 

10.4 

— 

9.62 

9.80 

9.44 

98 

95 

95 

8.5 

2 

4 

4 

1.0 

1.0 

1.0 

3.0 

55.6 

57.6 

58.9 

11 

11.8 

13.4 

11.6 

— 

9.93 

9.50 

9.96 

93 

80 

94 

cc 

4 

5 

8 

3.0 

4.0 

4.0 

3.0 

60.3 

60.3 

59.5 

12 

13.2 

18.2 

15.8 

— 

9.62 

10.04 

9.78 

83 

65 

72 

<ï 

8 

6 

8 

3.0 

5.0 

5.0 

3.5 

57.4 

57.0 

57.4 

13 

12.8 

17.0 

11.4 

— 

9.53 

10.60 

8.84 

84 

72 

84 

cc 

10 

10 

9 

3.5 

3.0 

3.5 

4.0 

60.5 

61.7 

63.6 

14 

12.0 

14.0 

11.6 

7.90 

8.60 

8.00 

75 

70 

75 

(C 

8 

8 

8 

3.0 

9.0 

7.0 

4.0 

65.8 

66.5 

66.9 

15 

12.0 

17.2 

14.4 

— 

8.90 

7.32 

8.58 

82 

49 

68 

cc 

7 

7 

8 

3.5 

1.0 

4.0 

4.0 

67.3 

67.0 

67.0 

16 

13.8 

19.2 

14.4 

— 

9.88 

11.86 

10.38 

82 

72 

83 

cc 

9 

10 

10 

3.0 

3.0 

6.0 

3.0 

68.1 

68.1 

67.5 

17 

14.6 

22.8 

19.2 

— 

10.52 

12.07 

11.26 

84 

60 

69 

cc 

8 

10 

10 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

68.7 

68.1 

68.0 

18 

18.0 

23.0 

17.8 

— 

12.10 

11.80 

10.28 

79 

58 

68 

cc 

10 

10 

8 

2.5 

1.5 

3.0 

3.0 

68.6 

68.3 

68.1 

19 

15.6 

20.8 

16.4 

— 

11.46 

12.04 

10.52 

86 

68 

74 

cc 

9 

9 

9 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

68.7 

68.8 

‘  68.6 

20 

13.6 

21.0 

19.0 

— 

8.60 

10.50 

10.60 

72 

58 

66 

cc 

9 

9 

9 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

68.5 

66.6 

63.3 

21 

13.8 

12.2 

10.4 

— 

9.88 

10.32 

8.74 

82 

96 

88 

6.5 

8 

4 

4 

3.0 

3.0 

9.0 

3.0 

59.6 

61.2 

62.7 

22 

12.8 

15.2 

12.4 

— 

9.88 

10.27 

9.44 

88 

79 

85 

CC 

4 

7 

7 

4.0 

5.0 

1.0 

2.0 

62.3 

62.1 

62.6 

23 

11.8 

11.4 

9.4 

— 

8.80 

7.10 

5.90 

82 

67 

63 

« 

5 

6 

6 

2.0 

8.0 

17.0 

5.0 

59.4 

62.5 

65.6 

24 

9.9 

12.8 

9.8 

— 

6.70 

7.18 

5.90 

69 

63 

65 

cc 

7 

7 

6 

3.5 

4.0 

4.0 

2.0 

68.0 

69.0 

68.5 

25 

10.8 

12.5 

10.2 

— 

7.98 

9.10 

8.42 

79 

81 

85 

cc 

7 

4 

7 

2.0 

8.0 

7.0 

2.0 

64.0 

61.1 

60.2 

26 

9.4 

11.0 

10.2 

— 

6.16 

7.20 

7.00 

65 

70 

7t 

cc 

8 

6 

P* 

4 

8.0 

12.0 

9.0 

2.0 

59.8 

61.2 

62.3 

27 

9.4 

12.2 

12.0 

— 

6.71 

6.62 

7.40 

71 

59 

68 

cc 

9 

9 

9 

1.5 

2.0 

3.0 

10.0 

63.5 

63.0 

61.1 

28 

9.6 

11.4 

10.4 

— 

6.94 

6.46 

6.84 

73 

61 

69 

cc 

5 

8 

7 

6.0 

7.0 

3.0 

1.5 

62.2 

63.7 

63.8 

29 

11.7 

10.8 

8.6 

— 

8.75 

8.48 

6.90 

82 

84 

77 

cc 

4 

4 

5 

5.0 

8.0 

8.0 

3.0 

58.6 

58.9 

62.2 

30 

8.6 

13.2 

14.0 

— 

6.70 

7.40 

7.30 

75 

63 

60 

2.2 

7 

10 

6 

3.0 

2.0 

1.0 

3.0 

62.9 

63.2 

60.7 

31 

12.5 

»  17.0 

13.0 

— 

8.35 

10.00 

9.00 

74 

68 

78 

cc 

6 

6 

4 

6.0 

3.0 

3.0 

7.0 

57.5 

56.5 

54.6 

gem. 

+  11.32 

+  14.45 

+  12.23 

8.62 

9.01 

8.45 

0.813 

0.716 

0.762 

35.8 

6.6 

6.8 

6.9 

3.53 

4.92 

5.08 

3.87 

762.09 

762.14 

762.18 

1 

1 

I 

som 

1 

gem. 

1 
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WAARNEMINGEN  te  HELLE VOETSLUIS,  door  den  heer  T.  E.  von  WEILER.  Tb  LUXEMBURG,  door  Propr.  Dr.  REUTER. 

Mei  1864. 


Datum. 

Barometer  bij  0°. 

( Baromètre  d  0.) 

Thermometer 

( Thermomètre 

3. 

C.) 

Helderheid 

(Seréniié.] 

Windkracht 

(geschat.) 

(Force  du  vent.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

11 

1 

767.8 

768.0 

765.8 

+  8.7 

+  11.6 

+  9.7 

6 

4 

8  | 

2 

2 

2 

2 

55.8 

55.0 

55.0 

10.4 

11.9 

10.2 

0 

0 

4 

6 

5 

3 

3 

54.6 

56.2 

60.9 

7.9 

7.6 

5.9 

0 

0 

8 

1 

3 

1 

4 

62.5 

61.4 

60.6 

6.6 

10.6 

8.0 

6 

5 

8 

3 

3 

2 

5 

63.0 

63.0 

63.1 

7.8 

14.0 

10.0 

8 

9 

8 

2 

3 

2 

6 

63.4 

62.4 

61.3 

8.8 

16.5 

13.7 

5 

3 

7 

2 

3 

1 

7 

58.0 

57.7 

58.6 

10.6 

12.5 

8.6 

0 

0 

1 

1 

3 

3 

8 

57.9 

56.9 

56.2 

13.0 

12.1 

9.7 

2 

1 

5 

2 

2 

3 

9 

54.1 

53.3 

53.1 

6.8 

8.8 

8.0 

1 

0 

0 

4 

5 

4 

10 

55.8 

57.8 

59.2 

7.3 

9.2 

9.4 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

11 

60.3 

60.4 

59.8 

9.8 

14.1 

12.9 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

12 

57.8 

57.2 

57.6 

12.5 

20.0 

14.8 

2 

1 

7 

2 

2 

2 

13 

60.5 

61.1 

63.0 

15.2 

22.5 

13.3 

10 

9 

9 

2 

2 

2 

14 

65.3 

65.7 

66.1 

13.8 

15.7 

10.9 

10 

10 

9 

3 

3 

i 

15 

66.8 

66.6 

66.7 

13.6 

19.7 

11.9 

7 

9 

9 

1 

1 

i 

10 

68.0 

68.1 

67.6 

18.1 

19.8 

15.3 

10 

8 

9 

2 

3 

2 

17 

68.6 

68.2 

67.9 

17.4 

24.3 

19.4 

9 

10 

9 

2 

1 

1 

18 

68.3 

67.9 

67.7 

23.6 

27.3 

17.2 

10 

10 

9 

0 

2 

1 

19 

68.4 

68.7 

68.4 

18.4 

21.7 

15.0 

10 

10 

9 

2 

2 

2 

20 

68.3 
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Luxemburg, 

Aanmerkingen. 
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in  millimeters. 
(Baromèlre  «0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermomètre  C.) 

Regen. 

mm. 

(Pluie.) 
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0 
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0 
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+  12.0 

+  7.0 

cc 

33.9 

30.7 

28.8 

7.0 

8.0 

6.0 

3.0 

27.0 

26.2 

29.3 

8.0 

10.0 

8.0 

8.9 

34.5 

34.0 

32.7 

10.0 

12.0 

8.0 

CC 

34.7 

34.7 

34.6 

8.0 

14.0 

10.0 

CC 

36.3 

35.8 

34.3 

8.0 

16.0 

12.0 

CC 

31.7 

30.4 

28.6 

12.0 

14.0 

12.0 

2.7 

28.6 

27.8 

26.2 

12.0 

15.0 

12.0 

8.3 

25.2 

24.9 

26.7 

10.0 

16.0 

16.0 

4.2 

29.4 

30.8 

31.8 

12.0 

12.0 

12.0 

5.3 

32.6 

32.7 

30.8 

12.0 

14.0 

12.0 

0.5 

28.3 

28.6 

28.9 

12.0 

17.0 

16.0 

cc 

31.4 
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cc 
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cc 
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18.0 

25.0 

20.0 

cc 
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19.0 

26.0 
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cc 
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38.6 

38.7 
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24.0 

22.0 

cc 

39.3 

37.8 

36.1 

15.0 

22.8 

18.0 

cc 

32.3 

31.4 

31.6 
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24.0 

17.5 

« 

36.7 

34.6 

34.6 

18.0 

18.0 

16.0 

cc 

32.4 

30.7 

36.6 

18.0 

19.0 

12.0 

cc 

38.7 

38.7 

39.0 

12.0 

14.7 

12.0 

cc 

36.8 

34.0 

30.9 

9.0 

16.0 

13.5 

cc 

30.3 

31.0 

32.5 

9.5 

13.5 

9.5 

0.5 

33.5 

34.1 

33.6 

9.5 

15.2 

11.0 

cc 

32.9 

34.0 

34.8 

10.0 

13.0 

10.5 

cc 

33.4 

32.0 
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10.0 

15.0 

11.5 

1.4 

35.4 

35.6 

34.1 

8.0 

13.0 

12.5 

cc 

31.5 

29.5 

27.0 
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Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomèlre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 
{Minim.  et  ses 

Dampdrukking  in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

(Humidité  rclalive.) 

Regen  in  millimeters. 

{Pluie  en  mm.) 

Helderheid. 

( Serenité .) 

Windkracht 

(geschat). 

( Farce  du  vent). 

1 

differences 

avec  les 

20 

2 

7 

maxim.) 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

1 

+  6.8 

+  13.4 

+  11.0 

+  1.2  +12.8 

6.39 

7.69 

7.72 

0.83 

0.67 

0.77 

1  <t 

cc 

cc 

6 

5 

2 

9 

9 

2 

8.2 

12,4 

10.2 

6.5 

7.1 

6.62 

7.93 

7.18 

79 

73 

76 

0.4 

7.5 

7.2 

0 

o 

o 

A 

A 

3 

9.0 

8.2 

6.4 

9.0 

1.0 

7.22 

6.62 

6.11 

82 

79 

81 

2.5 

2.1 

cc 

0 

o 

i 

2 

9 

4 

7.2 

12.3 

9.4 

1.8 

11.2 

6.57 

8.11 

6.99 

83 

75 

77 

CC 

cc 

cc 

8 

5 

3 

2 

9 

5 
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14.6 

12.0 
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7.70 

80 
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73 

cc 

cc 

cc 

9 

10 

10 
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2 
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cc 
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10.92 

73 

64 
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cc 

cc 
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0 

o 

9 
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10.0 

15.3 

11.0 
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7.49 

74 

72 

75 

cc 

cc 

cc 

3 

3 

o 

9 

9 

9 

7.6 

15.0 

12.4 

7.0 
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8.16 

92 
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cc 
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1 
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o 

q 

q 

10 

11.2 
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9.8 
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6.86 

75 

71 
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5.2 

cc 

cc 

0 

0 

0 

2 

2 

11 

12.8 

15.8 

13.0 

9.3 

7.7 

7.81 

8.82 

8.52 

70 

66 

75 

CC 

cc 

cc 

0 

1 

7 

9 

1 

12 

14.8 

22.6 

17.2 

11.0 

12.0 

8.42 

12.17 

9.53 

67 

61 

65 

cc 

cc 

cc 

0 

5 

Q 

9 

9 

13 

15.2 

23.0 

17.2 

8.6 

16.4 

9.43 

12.68 

10.58 

73 

62 

73 

cc 

cc 

cc 

9 

10 

1  n 

9 

9 

14 

12.0 

21.4 

17.0 

9.0 

13.3 

7.94 

11.12 

10.57 

75 

60 

74 

cc 

cc 

cc 

0 

10 

i  n 

q 

9 

15 

12.0 

23.2 

17.4 

8.0 

16.0 

7.70 

12.26 

10.20 

72 

60 

69 

cc 

cc 

cc 

0 

8 

10 

2 

2 

1G 

13.4 

23.0 

20.3 

9.0 

16.0 

7.34 

8.08 

7.68 

63 

40 

44 

cc 

cc 

cc 

5 

9 

i  n 

9 

9 

17 

18.0 

25.4 

22.4 

11.5 

16.5 

10.64 

8.18 

11.99 

70 

37 

61 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

i  ft 

9 

9 

18 

19.6 

26.0 

21.2 

12.3 

14.7 

11.07 

11.66 

12.56 

66 

48 

68 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

ift 

9 

9 

19 

17.0 

23.1 

18.0 

11.6 

12.4 

8.36 

6.41 

9.05 

58 

32 

59 

cc 

IC 

cc 

10 

10 

i  ft 

2 

q 

20 

13.4 

21.0 

17.0 

8.6 

14.2 

8.05 

6.49 

12.40 

69 

35 

88 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

10 

2 

3 

21 

14.2 

20.8 

13.4 

10.3 

12.7 

8.78 

12.06 

7.57  i 

72 

67 

66 

cc 

cc 

o 

5 

q 

q 

q 

22 

12.1 

17.3 

14.0 

9.9 

8.1 

7.88 

9.47 

11.30 

73 

65 

94 

cc 

<c 

o 

4 

q 

9 

o 

9 

23 

14.0 

12.2 

9.6 

9.0 

4.6 

7.93 

6.89 

7.54 

67 

64 

82 

(C 

cc 

9 

4 

o 

q 

rr 

24 

10.0 

14.4 

10.0 

2.2 

12.8 

6.86 

7.93 

6.96 
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(C 
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6 
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6.40 

7.12 
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5 

4 
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82 
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5 

4 
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q 
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Thermometer  C. 

Laagste  temperatuur 

Barometer  bij  0°  in  millim. 

Dampdrukkin 

2  in 

Datum. 

( Thermomètre 

C.) 

en  verschil 
met  de  hoogste. 

700  mm  + 
(Baromètre  d  0°.) 

millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

(Minim. 

et  ses 

20 

10 

différences 

avec  les 

2 

maxim.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+  10.0 

+  11.9 

+  9.0 

+  8.9 

+  3.7 

54.63 

56.61 

55.78 

8.33 

8.03 

7.42 

10.3 

15.5 

10.5 

8.2 

7.5 

55.28 

56.32 
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6.50 

o 
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5 
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20.4 

11.5 

6.8 

14.8 

60.65 

59.42 

59.76 

9.28 

10.38 

8.86 
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13.9 
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11.4 

7.1 

59.73 

62.05 

63.20 

9.83 

9.99 

8.74 
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18.7 

20.3 

14.7 

6.7 

14.8 

62.49 

60.61 

60.27 

9.31 

9.04 

10.26 

19.9 

20.8 

14.6 

9.3 

14.3 

58.59 

57.67 

57.79 

9.29 

10.45 

10.47 

10 

15.5 

22.7 

14.8 

11.7 

11.1 

57.37 

56.54 

56.31 

10.44 

12.00 

9.94 

17.7 

21.0 

12.5 

12.8 

9.9 

56.65 

58.04 

59.75 

10.36 

11.67 

9.41 

1 1 

12 

13 

14 

15 

19.6 

22.5 

15.2 

10.4 

12.3 

59.47 

59.00 

59.00 

10.16 

7.55 

10.08 

20.1 

22.1 

15.6 

13.6 

9.0 

58.49 

57.03 

55.69 

9.43 

10.72 

11.64 

22.2 

24.3 

12.0 

14.1 

11.8 

54.09 

51.00 

54.09 

13.75 

14.24 

9.45 

18.0 

15.6 

22.1 

16.4 

14.8 

11.3 

9.9 

14.2 

12.4 

4.0 

54.68 

50.95 

53.10 

52.93 

51.16 

54.56 

9.04 

11.79 

10.42 

10.59 

11.42 

8.26 

16 

17 

18 

19 

20 

16.0 

17.2 

17.1 

21.0 

12.0 

15.7 

9.5 

9.0 

7.7 

12.5 

55.86 

63.03 

57.32 

64.58 

60.34 

64.74 

9.73 

11.62 

10.87 

11.35 

9.45 

10.87 

15.2 

15.7 

13.0 

14.6 

3.0 

62.52 

61.41 

63.86 

12.06 

11.86 

9.72 

16.8 

17.7 

17.4 

21.1 

13.5 

12.7 

11.8 

12.0 

6.8 

9.5 

65.60 

69.15 

67.36 

68.22 

68.56 

67.02 

9.75 

11.31 

9.24 

12.18 

9.93 

10.03 

21 

22 

23 

24 

25 

18.6 

18.7 

21.1 

20.8 

13.0 

13.0 

9.1 

9.8 

13.0 

11.1 

64.72 

65.57 

64.15 

65.49 

64.92 

64.22 

11.05 

10.15 

11.88 

9.83 

10.63 

9.09 

15.9 

11.8 

13.2 

19.2 

17.3 
17.0 

13.8 

13.4 

14.5 

12.1 

9.7 

11.9 

7.2 

7.8 

5.1 

63.04 

61.38 

63.10 

62.31 

65.02 

62.72 

60.31 

65.30 

60.79 

10.04 

9.04 

10.64 

10.26 

8.64 

11.32 

10.94 

9.61 

11.74 

26 

27 

28 

29 

30 

i 

14.8 

17.5 

10.5 

12.7 

5.9 

58.24 

57.60 

57.34 

10.07 

9.33 

\ 

8.74 

13.1 

16.6 

10.1 

8.0 

8.8 

58.09 

60.26 

61.61 

8.25 

7.65 

7.79 

12.4 

14.7 

11.4 

9.7 

5.8 

62.94 

63.93 

64.21 

8.43 

8.06 

9.04 

12.3 

16.2 

14.4 

10.9 

6.5 

63.31 

62.93 

60.00 

9.73 

11.41 

11.53 

14.2 

16.8 

1 

- 1 

10.0 

13.2 

3.8 

56.03 

57.75 

58.21 

11.48 

7.40 

8.21 

gem. 

+  15.72 

, 

+  18.72 

J 

+  12.71  ' 

min.  d.  3. 
max.  d.  13. 

+  6.6 
+  25.9' 

J 

59.73 

gem. 

1 

59.95 

60.16  ij 

1 

jl 

9.88 

9.93 

9.56 

UTRECHT,  door  De.  F.  W 


C.  KRECKE 


Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
{llumiditó  relative.) 


20 


0.90 

62 

65 

93 
53 

83 

57 

53 

79 
68 

59 

54 
68 
57 
89 

72 

80 
91 
68 
75 

69 

62 

75 

87 

94 

80 

73 
78 
91 

95 


Regen  in  mm. 
( Tluie  en  mm.) 


Uitgedampt  in  mm. 
[Evaporalion  en  mm.) 


2 

— 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

0.77 

0.86 

:  5.5 

cc 

cc 

0.1 

0.7 

0.4 

43 

69 

/  0.2 

ft 

cc 

0.4 

2.5 

1.5 

48 

84 

1  K 

cc 

0.2 

0.4 

2.3 

0.5 

61 

84 

9.6 

« 

cc 

CC 

1.2 

1.4 

57 

87 

CC 

cc 

cc 

0.5 

2.4 

1.9 

62 

90 

cc 

cc 

cc 

0.4 

2  2 

1.6 

50 

82 

cc 

cc 

cc 

0.2 

3.7 

2.6 

57 

84 

cc 

cc 

0.1 

0.6 

1.5 

2.5 

57 

79 

cc 

cc 

cc 

0.4 

2.1 

2.5 

62 

87 

ft 

cc 

cc 

0.2 

3.2 

1.5 

36 

78 

cc 

Cl 

cc 

0.4 

3.9 

2.1 

53 

88 

cc 

cc 

2.9 

0.5 

3.5 

2.0 

62 

90 

1.9 

cc 

13.3 

0.4 

2.5 

0.9 

51 

91 

cc 

cc 

0.3 

0.3 

3.4 

1.2 

76 

83 

cc 

0.2 

cc 

0.1 

0.4 

1.8 

74 

90 

0.2 

3.6 

cc 

0.2 

0.2 

1.1 

60 

82 

0.2 

cc 

cc 

0.1 

3.3 

1.5 

89 

87 

0.2 

2.8 

cc 

0.3 

CC 

1.0 

62 

86 

0.5 

cc 

cc 

0.5 

2.2 

1.1 

65 

91 

« 

cc 

cc 

0.4 

2.5 

1.8 

63 

95 

cc 

cc 

cc 

0.4 

3.0 

1.4 

53 

81 

cc 

cc 

cc 

0.2 

2.6 

2.3 

61 

93 

cc 

cc 

1.7 

0.5 

1.6 

0.7 

58 

84 

2.7 

0.2 

cc 

0.3 

2.0 

1.8 

79 

95 

2.6 

2.2 

cc 

CC 

0.4 

0.4 

62 

93 

3.7 

cc 

1.0 

0.1 

1.8 

0.5 

54 

84 

2.7 

1.0 

1.2 

0.2 

1.3 

1.2 

64 

90 

0.3 

0.1 

cc 

0.3 

1.0 

1.0 

83 

94 

0.1 

0.1 

0.2 

CC 

0.5 

0.4 

52 

89 

1.4 

0.1 

cc 

cc 

2.5 

1.7 

0.610 

0.865 

31.8 

som 

10.3 

20.9 

8.4 

60.4 

42.3 

y 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

Junij  1864. 


Helderheid. 

(Sérenité.) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

(Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

1  mètre  carré.) 

Wolken  - 
rigting. 
(Direction 
des  nuages.) 

Lucht-  electriciteit . 

( Eleclricilé  de  Vair.) 

Magnetische 

Aanmerkingen. 

Declinatie. 

In  minuten  hoogs. 
(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen . 

( Intensité  horizontale .) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

1 

1 

2 

0.5 

0.5 

0.5  | 

0.0 

I 

? 

14° 

9° 

12° 

7.8 

23.1 

5.3 

12.0 

46.0 

22.0 

19.1 

145.9 

—  8.2 

3 

7 

5 

0.0 

5.0 

2.0 

0.5 

/ 

16 

21 

18 

11.3 

24.9  i 

8.4 

21.3 

48.2 

26.4 

11.1 

138.3 

-  6.7 

3 

2 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

6.0 

1 - > 

1 — > 

15 

8 

10 

15. G 

24.9 

7.9 

35.6 

50.7 

30.3 

16.0 

135.0 

—13.2 

’s  av.  zwakke  heirook. 

1 

3 

6 

0.5 

0.5 

1.5 

0.5 

/ 

33 

25 

19 

9.3 

20.1 

1.6 

32.8 

50.3 

27.3 

5.7 

125.6 

— 22.2 

o 

O 

3 

8 

0.5 

0.5 

0.0 

0.0 

1 

15 

12 

9 

16.8 

30.6 

13.0 

34.4 

50.0 

32.0 

38.3 

170.6 

27.4 

1 

5 

10 

1.0 

6.0 

7.5 

0.0 

1 — > 

1 - > 

12 

16 

24 

14.8 

2G.7 

6.9 

27.9 

48.2 

27.7 

17.8 

136.0 

— 12.G 

10 

9 

9 

0.0 

0.0 

6.0 

1.0 

? 

18 

33 

48 

7.4 

23.3 

8.5* 

9.6 

45.1 

29.4* 

2.5 

121.1 

—  3.4* 

’s  av.  idem.  De  magneten  onr 

4 

2 

2 

0.0 

0.5 

0.0 

0.5 

\ 

\ 

24 

34 

13 

1.3 

28.2 

8.5 

—14.6 

86.7 

54.9 

50.5 

100.5 

—28.1 

’s  morg.  en  ’s  midd,  magnetische 

1 

7 

4 

0.0 

1.0 

0.5 

0.0 

17 

21 

12 

—5.7 

22.1 

5.7 

—31.0 

64.0 

39.2 

20.6 

91.4 

—26.5 

storing. 

7 

6 

1 

0.0 

0.5 

2.5 

2.0 

\ 

23 

25 

14 

13.2 

26.2 

14.8 

28.9 

53.7 

45.7 

10.1 

112.1 

—  0.6 

0 

9 

3 

0.5 

0.5 

1.0 

0.0 

? 

? 

14 

19 

10 

6.2 

21.3 

4.8 

15.0 

51.9 

20.1 

2.1 

96.2 

— 16.7 

9 

7 

3 

0.0 

0.0 

1.0 

0.5 

? 

\ 

26 

12 

68 

10.9 

23.8 

7.1 

27.7 

56.7 

28.8 

6.9 

101.0 

—  8.9 

Van  9  tot  11|  u.  onweder. 

4 

1 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

22 

33 

27 

8.8 

24.6 

4.2 

8.7 

47.9 

20.0 

21.1 

109.0 

—11.5 

1  u.  50  m.  idem. 

9 

6 

9 

0.0 

0.5 

2.0 

0.0 

? 

\ 

21 

23 

30 

6.9 

23.0 

4.6 

19.0 

50.9 

25.2 

—  2.7 

98.7 

—40.1 

1 

2 

8 

0.0 

0.5 

7.5 

1.5 

/ 

1 - > 

15 

11 

14 

11.5 

25.9 

6.7 

1G.8 

47.4 

24.5 

23.6 

115.7 

—20.3 

3 

3 

2 

1.0 

3.0 

7.5 

0.0 

/ 

S 

26 

18 

18 

6.7 

22.G 

4.7 

12.9 

49.8 

25.8 

11.6 

114.3 

—  12.2 

9 

5 

2 

0.0 

0.5 

10.0 

3.5 

\ 

' . * 

29 

21 

0 

8.2 

24.3 

6.0 

16.5 

46.5 

24.7 

1.8 

110.8 

—10.9 

1 

2 

7 

3.5 

7.5 

13.0 

0.5 

1 — > 

9 

5 

7 

15.7 

30.5 

9.2 

27.7 

53.0 

25.7 

30.0 

124.1 

1.4 

3 

2 

2 

0.0 

6.5 

8.0 

0.0 

\ 

*-* 

13 

13 

10 

9.0 

23.9 

6.2 

12.9 

40.1 

19.7 

20.4 

116.2 

—  2.3  I 

3 

G 

10 

0.0 

1.5 

3.0 

0.0 

S 

V 

10 

29 

17 

11.1 

26.1 

9.9 

22.4 

47.8 

28.7 

13.4 

112.7 

1.7 

4 

4 

10 

0.0 

2.5 

13.0 

0.0 

18 

15 

10 

14.3 

28.8 

10.8 

20.0 

4G.0 

27.3 

30.2 

125.3 

7.5 

7 

G 

7 

0.0 

0.5 

13.0 

1.0 

1 - > 

i — ► 

22 

19 

16 

15.6 

30.2 

27.2 

34.5 

52.8 

60.0 

23.1 

128.1 

8.1 

s  av.  De  magneten  onrustig. 

1 

2 

0 

3.0 

6.5 

8.0 

0.5 

22 

8 

? 

5.2 

32.1 

47.3 

10.6 

95.0 

148.5 

13.3 

89.5 

12.6 

’s  morg.  en  ’s  av.  idem. 

2 

4 

1 

4.5 

14.0 

17.0 

2.0 

N* 

9 

15 

14 

8.2 

23.3 

7.0 

6.1 

49.0 

16.6 

25.7 

113.1 

i-  1.7 

i 

2 

1 

5.0 

6.5 

5.0 

0.0 

1 - > 

i — > 

6 

9 

7 

10.2 

23.8 

—0.5 

15.9 

45.7 

9.9 

18.6 

121.6 

—  14.3 

i 

2 

2 

0.5 

1.5 

7.0 

0.0 

1 - > 

13 

11 

7 

11.5 

25.1 

8.2 

23.1 

47.0 

27.9 

9.6 

110.8 

—11.7 

bovenste  wolkenlaag 

3 

3 

6 

2.0 

7.5 

16.0 

2.0 

(1) 

\ 

0 

16 

18 

7.9 

23.7 

6.2 

28.4 

47.5 

28.6 

—  4.8 

109.8 

—19.0 

2 

2 

1 

2.5 

6.0 

3.5 

0.0 

\ 

16 

10 

8 

12.9 

28.9 

9.9 

25.3 

51.7 

35.2 

18.7 

130.0 

—11.3 

0 

i 

0 

0.5 

2.5 

2.0 

0.5 

1 

ƒ 

11 

9 

0 

13.3 

26.8 

7.1 

18.1 

37.5 

18.8 

32.2 

144.3 

7.5 

1 

3 

8 

3.0 

4.0 

12.0 

0.5 

\ 

? 

24 

15 

8.2 

25.2 

4.8 

j  15.0 

38.3 

14.5 

18.1 

120.0 

—  9.1 

3.7 

3.9 

LtT 

0.97 

2.90 

5.68 

0.77 

9.80 

25.47 

9.07 

17.78 

51.51 

32.20 

16.82 

118.92 

—8.13 

gem. 

1 

I 

1 

1 

t 


64 


WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 


Junij  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermomètre 

C. 

C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  sa 
différence  avec  le 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
{Humidité  relative.) 

( Pluie 

Regen 

en  mm. 

in  mm.  bij  dej^treken. 

suivant  la  direction  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

{Evaporation 
en  mm.) 

8 

20 

8 

20 

N 

NO 

o 

ZO 

z 

zw 

w 

NW 

’s  morg. 

20 

2 

maxim.) 

2 

2 

8 

(2V) 

{NE) 

(E) 

{SE) 

(S) 

(50) 

(0) 

{NO) 

’s  av. 

1 

+  8.0 

+  9.5 

+  10.0 

+  7.6  + 

4.8 

7.82 

6.93 

7.63 

0.94 

0.76 

0.81  j 

CC 

cc 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

ft 

0.8 

2 

10.1 

12.4 

10.7 

8.9 

5.0 

6.90 

8.05 

8.47 

73 

74 

86  | 

CC 

cc 

cc 

cc 

(ï 

cc 

cc 

cc 

1.2 

2.0 

3 

10.0 

12.5 

11.0 

9.3 

3.3 

7.97 

8.10 

8.06 

85 

74 

81 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

0.3 

1.8 

4 

11.1 

14.0 

11.6 

10.3 

5.8 

9.29 

9.52 

8.06 

92 

79 

78 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

1.5 

13.2 

15.5 

13.2 

10.5 

6.7 

9.74 

10.54 

9.99 

85 

80 

87 

cc 

cc 

cc 

3.3 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.6 

6 

13.4 

15.0 

13.9 

12.5 

4.4 

10.50 

10.31 

10.84 

90 

81 

91 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cf 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.8 

7 

14.8 

16.2 

16.9 

10.8 

8.2 

8.91 

10.51 

11.84 

71 

77 

83 

<c 

cc 

cc 

cc 

ft 

cc 

cc 

cc 

0.3 

1.7 

8 

14.9 

16.9 

13.6 

i  14.4 

3.0 

11.42 

11.98 

11.02 

90 

84 

94 

cc 

0.2 

cc 

cc 

cc 

0.1 

ft 

cc 

0.6 

1.7 

9 

13.8 

16.6 

15.5 

j  12.8 

5.4 

10.52 

11.75 

11.86 

89 

84 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ft 

cc 

ft 

0.2 

0.5 

10 

14.0 

13.3 

11.6 

10.6 

3.4 

10.78 

10.18 

10.45 

89 

88 

1.00 

cc 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.0 

lt 

13.0 

17.0 

16.0 

11.0 

10.6 

10.61 

10.56 

11.97 

94 

74 

88 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.7 

cc 

ft 

0.4 

1.4 

12 

14.7 

16.2 

16.3 

12.4 

6.2 

10.75 

11.04 

12.06 

86 

81 

87 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.3 

cc 

cc 

3.0 

cc 

2.5 

13 

17.5 

17.6 

13.0 

16.4 

2.7 

12.59 

12.96 

10.87 

85 

87 

96 

0.9 

0.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

14 

14.7 

16.4 

18.0 

12.6 

7.6 

10.36 

10.39 

12.02 

83 

75 

79 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.6 

15 

17.5 

16.1 

14.8 

13.9 

3.7 

12.74 

11.28 

11.08 

86 

83 

88 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.8 

cc 

cc 

0.5 

0.1 

16 

14.4 

15.8 

14.0 

13.8 

2.3 

9.78 

10.65 

10.78 

79 

82 

90 

cc 

cc 

CL 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.7 

1.5 

17 

14.7 

18.0 

16.0 

13.8 

4.9 

11.01 

12.44 

12.24 

88 

81 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

ft 

ft 

0.6 

1.6 

18 

15.6 

14.2 

15.0 

j  15.1 

0.7 

13.03 

11.93 

11.49 

98 

97 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

ft 

3.5 

Cf 

3.0 

0.2 

0.2 

19 

13.6 

14.9 

14.9 

13.6 

1.8 

11.02 

11.02 

11.55 

94 

87 

91 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ff 

cc 

ft 

0.9 

1.2 

20 

16.0 

17.7 

14.9 

14.6 

4.5 

12.51 

11.92 

11.42 

92 

80 

90 

ft 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ft 

0.7 

1.8 

21 

15.2 

16.1 

16.1 

10.7 

6.5 

11.90 

12.59 

12.87 

92 

92 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ft 

ft 

0.9 

0.9 

22 

15.4 

17.0 

15.4 

14.0 

3.7 

11.25 

12.06 

12.19 

86 

84 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

cc 

cc 

0.6 

1.5 

23 

14.6 

17.0 

15.0 

14.3 

3.2 

!  11.86 

12.61 

12.16 

95 

88 

95 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc 

0.6 

ft 

cc 

0.6 

1.3 

24 

12.6 

13.8 

14.2 

12.0 

3.1 

10.35 

9.14 

10.15 

94 

77 

83 

<T 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

cc 

cc 

0.4 

1.9 

25 

14.0 

16.2 

14.9 

13.7 

2.9 

11.30 

11.58 

12.49 

94 

84 

98 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

0.2 

26 

13.9 

14.4 

13.0 

13.7 

• 

1.2 

10.71 

9.40 

8.88 

90 

77 

79 

0.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

cc 

0.8 

2.0 

27 

12.4 

12.4 

12.4 

11.2 

2.1 

9.48 

10.47 

8.88 

87 

96 

81 

0.3 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.4 

1.9 

1.2 

28 

11.2 

12.4 

12.5 

10.4 

2.6 

8.88 

8.52 

10.03 

87 

78 

91 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

0.3 

0.8 

29 

13.0 

16.2 

15.0 

12.1 

5.4 

11.38 

12.40 

12.43 

1.00 

90 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

cc 

cc 

0.6 

1.4 

30 

12.9 

14.8 

14.0 

12.5 

2.5 

9.67 

9.92 

9.02 

86 

79 

75 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

3.3 

0.1 

cc 

2.0 

gem. 

+  13.67 

+  15.20 

+  14.11 

1 

min.  d.  1. 
max.  d.  11, 

+  7.6 
+  21.6 

10.50 

gem. 

10.69 

10.76 

0.885 

0.823 

0.882 

1.5 

som 

0.3 

0.0 

3.7 

1.4 

9.0 

3.4 

8.1 

15.1 

40.3 

65 


WAARNEMINGEN  te  HELDER,  dook  den  heek  C.  VAN  DER  STERR. 

\ 

JüNij  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in  0 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 
( Force  du  vent  en  Icilogr.  sur  un  mètre  carré.) 


12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

5.2 

4.8 

2.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0.2 

0.7 

0.8 

0.8 

1.9 

2.2 

0.0 

0.4 

0.5 

2.0 

5.4 

7.0 

0.0 

5.4 

1.1 

1.2 

0.7 

0.4 

0.4 

0.4 

0.8 

0.7 

0.5 

6.2 

8.2 

8.2 

8.4 

6.2 

0.8 

0.4 

0.4 

0.5 

0.4 

0.4 

0.5 

0.6 

0.4 

0.4 

0.5 

2.4 

0.7 

1.2 

0.8 

0.7 

0.5 

0.8 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.5 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

1.4 

0.9 

0.6 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

0.6 

2.0 

5.6 

4.4 

0.4 

0.1 

2.4 

7.4 

2.4 

1.6 

2.6 

1.2 

1.0 

4.4 

2.2 

0.3 

0.4 

3.6 

7.6 

6.4 

2.8 

1.4 

0.8 

1.2 

1.1 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.4 

4.0 

3.2 

2.4 

6.0 

6.6 

6.6 

12.0 

7.0 

5.2 

6.6 

9.0 

7.2 

6.4 

3.0 

0.7 

0.9 

1.2 

4.4 

6.6 

6.2 

2.8 

8.0 

9.0 

10.5 

9.2 

3.4 

0.7 

0.8 

2.0 

5.2 

10.5 

14.0 

11.0 

9.6 

8.2 

5.8 

11.0 

11.0 

7.6 

5.0 

18.0 

32.0 

15.5 

8.2 

9.0 

11.5 

10.0 

9.0 

5.6 

2.4 

1.4 

2.8 

5.8 

5.6 

9.0 

6.4 

9.2 

17.0 

20.0 

19.0 

22.5 

19.0 

18.5 

15.5 

9.6 

7.2 

6.2 

1.7 

0.8 

1.2 

2.0 

5.6 

6.0 

3.3 

6.6 

9.0 

9.0 

11.0 

14.0 

8.2 

8.0 

4.17 

4.58 

5.12 

5.58 

4.34 

3.90 

gein. 

Lucht-electriciteit. 

(Electricité  de  Vair.) 

MAGNETISCHE 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 
(Intensilé  horizontale .) 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

0° 

4° 

0° 

6.6 

1 

74.2  i 

5.6 

3.2 

100  + 
42.6 

10.8 

11.2 

100  + 
9.6 

—  3.4 

0 

13 

20 

11.8 

75.6 

5.7 

7.0 

41.2 

9.2 

18.0 

16.0 

—  0.6 

2 

38 

0 

11.6 

72.6 

2.7 

10.2 

40.0 

9.0 

16.9 

13.5 

—  1.5 

0 

24 

0 

12.8 

74.2 

7.3 

10.4 

41.5 

12.1 

16.9 

13.6 

—  11.0 

8 

17 

30 

15.1 

81.2 

14.2 

7.7 

37.7 

8.0 

25.7 

32.7 

13.3 

20 

20 

24 

12.0 

74.4 

6.8 

7.0 

38.6 

7.4 

19.1 

20.8 

3.7 

20 

17 

14 

4.9 

74.0 

2.4 

-  0.1 

42.8 

3.9 

20.0 

22.0 

—  1.4 

30 

20 

18 

—2.0 

75.0 

3.5 

—15.0 

55.0 

7.8 

26.1 

12.7 

0.8 

o 

14 

16 

—6.1 

74.8 

0.5 

—19.0 

46.0 

0.8 

34.5 

19.5 

2.8 

8 

45 

79 

13.2 

76.4 

7.3 

12.4 

49.0 

6.6 

28.8 

32.8 

18.2 

20 

8 

0 

9.5 

72.4 

3.8 

6.6 

49.0 

12.8 

14.6 

12.0 

—  8.1 

10 

17 

5 

12.0 

76.0 

16.3 

10.2 

52.1 

18.1 

17.2 

18.2 

8.5 

22 

30 

7 

4.8 

70.7 

1.1 

—  1.9 

44.7 

5.7 

14.7 

18.6 

—  1.4 

20 

0 

22 

9.2 

74.2 

5.7 

7.9 

50.6 

10.4 

11.6 

14.2 

—  4.8 

30 

28 

20 

10.6 

73.2 

3.4 

6.5 

48.0 

11.0 

13.6 

16.1 

—  5.3 

12 

16 

22 

9.0 

73.4 

9.6 

4.0 

50.0 

17.4 

10.2 

14.4 

—  3.1 

18 

32 

24 

12.0 

75.0 

7.1 

7.5 

48.8 

9.8 

19.4 

22.0 

2.0 

0 

14 

18 

12.8 

75.2 

5.4 

12.2 

52.6 

11.2 

12.6 

15.0 

—  3.U 

20 

22 

29 

8.0 

72.0 

4.2 

2.0 

46.2 

6.2 

6.3 

7.1 

— 11.0 

12 

10 

14 

12.0 

74.8 

7.5 

7.5 

50.0 

13.8 

19.5 

21.5 

—  0.9 

4 

6 

0 

13.2 

76.9 

7.9 

2.7 

46.1 

9.2 

6.3 

19.7 

—  3.5 

12 

8 

12 

15.3 

78.2 

15.4 

8.4 

48.4 

25.0 

13.8 

30.0 

2.4 

G 

14 

6 

17.0 

82.0 

24.8 

5.0 

75.0 

52.9 

35.5 

9.0 

—  9.5 

10 

20 

15 

I  9.0 

74.2 

4.3 

—  7.7 

44.5 

0.2 

24.8 

22.6 

6.6 

8 

18 

13 

9.4 

72.2 

7.3 

6.2 

50.8 

12.9 

11.1 

13.5 

—  2.4 

10 

12 

20 

12.8 

73.0 

4.0 

4.5 

47.5 

4.9 

21.9 

22.5 

3.8 

8 

12 

17 

I  7.8 

69.4 

—0.3 

5.0 

44.4 

4.7 

14.3 

19.3 

—  3.6 

o 

16 

0 

12.8 

75.6 

5.6 

10.0 

52.0 

12.8 

13.8 

17.4 

—  4.6 

38 

20 

26 

11.0 

1  72.6 

5.8 

8.1 

47.5 

6.8 

14.5 

19.0 

0.4 

18 

34 

22 

9.9 

72.7 

5.8 

3.4 

48.0 

4.6 

17.8 

20.6 

0.4 

9.93 

74.54 

6.69 

4.40 

147.69 

10.87 

17.69 

118.20 

—0.54 

Aanmerkingen . 
(Remarques.) 


9 


—  6G  — 


WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN, 


door  Profr.  J.  W.  ERMERINS. 


Te  ASSEN  door  Du.  COHEN. 


/ 

Junij  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Ihermomètre 

C. 

C.) 

DampdrukMng 
in  millimeters.  1 
( Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(llumidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

(Pluie.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 
(Force  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré.) 

Asse^j. 

— 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

\Forceduvent.) 

Regen 
in  mm. 

(Pluie.) 

Aanmerkingen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

! 2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

1 

+  8.5 

+  10.1 

+  8.8 

8.38 

8.25 

7.78 

0.97 

0.87 

0.88 

3.3 

1 

3 

0.5 

0 

+  8.0 

+  11.5 

+  6.3 

2 

2 

4.0 

2 

9.1 

13.7 

9.6 

7.72 

7.75 

7.87 

86 

65 

85 

1.5 

0 

1 

2 

0 

12.3 

15.1 

5.5 

3 

2 

3 

9.5 

14.5 

10.3 

7.70 

8.11 

7.34 

84 

65 

76 

C( 

0 

0 

3 

1 

13.8 

16.2 

9.6 

2 

2 

4 

12.8 

15.3 

12.8 

9.00 

9.24 

9.12 

80 

71 

81 

0.2 

0 

0.5 

4 

0 

14.0 

15.5 

8.1 

2 

2 

5 

11.8 

19.6 

16.2 

9.12 

9.15 

li.44 

84 

54 

83 

CC 

0 

0 

3 

0.5 

17.0 

20.7 

12.8 

i 

2 

(C 

6 

12. G 

,  16.6 

13.1 

10.98 

10.54 

10.18 

99 

75 

89 

2.5 

2 

2.5 

10 

1.5 

17.6 

17.9 

11.5 

2 

3 

7 

12.5 

17.8 

14.9 

9.33 

9.17 

10.24 

85 

60 

80 

CC 

0 

0 

1  1.5 

0.5 

16.2 

19.7 

11.1 

1 

8 

15.1 

21.8 

19.0 

10.13 

10.46 

12.12 

70 

49 

74 

cc 

0 

1.5 

1  5 

0.5 

20.3 

24.0 

17.0 

2 

9 

15.7 

19.5 

16.5 

12.14 

10.57 

12.08 

91 

63 

86 

5.7 

0 

0.5 

3 

0 

21.0 

22.0 

15.0 

2 

1 

10 

15.5 

16.7 

14.2 

11.59 

12.24 

11.70 

88 

86 

96 

0.1 

0 

0 

0.5 

0.5 

19.9 

— 

13.3 

i 

cc 

11 

12.8 

20.5 

16.1 

10.73 

12.24 

j  12.18 

95 

69 

89 

0.5 

0 

0 

1 

0 

18.3 

21.9 

13.8 

i 

2 

12 

1G.3 

22.7 

17.9 

12.48 

10.64 

12.22 

90 

53 

80 

CC 

0 

0 

0.5 

0 

22.6 

21.9 

13.8 

2 

2 

13 

18.5 

23.4 

17.6 

14.76 

17.07 

13.39 

93 

80 

89 

1.4 

0 

0 

1 

2.5 

25.6 

27.5 

16.0 

1 

2 

14 

15.4 

20.6 

18.4 

11.80 

11.35 

13.06 

90 

63 

83 

4.3 

0.5 

0 

1 

Q 

O 

14.0 

21.8 

17.7 

2 

i 

15 

18.5 

17.9 

15.4 

14.61 

12.51 

11.26 

92 

82 

86 

7.7 

0 

0 

7 

2 

22.2 

21.3 

12.9 

2 

23.4 

1G 

14.5 

13.7 

15.0 

10.29 

10.45 

11.10 

83 

88 

86 

4.2 

0.5 

0.5 

0 

0 

13.4 

16.3 

10.2 

3 

3 

17 

14.8 

18.6 

16.6 

11.61 

11.38 

12.16 

92 

72 

36 

4.5 

0 

0 

2 

0.5  1 

18.5 

21.0 

15.3 

2 

2 

18 

16.3 

16.0 

14.0 

13.31 

13.21 

11.30 

96 

97 

93 

5.0 

1 

2 

5 

3 

16.2 

16.0 

11.8 

3 

3 

19 

14.5 

16.6 

14.0 

10.48 

9.36 

10.13 

84 

66 

84 

1.7 

1.5 

4 

15 

1  1 

17.4 

19.5 

11.8 

3 

3 

20 

15.4 

19.8 

18.1 

11.24 

11.92 

12.79 

86 

70 

83 

CC 

0 

0.5 

3 

0 

17.8 

— 

15.0 

3 

2 

CC 

21 

17.1 

19.5 

15.5 

12.27 

12.26 

12.54 

84 

73 

95 

cc 

0.5 

8 

15 

0 

20.0 

22.0 

13.8 

3 

3 

15.7 

19.0 

16.0 

9.77 

10.05 

10.90 

73 

62 

80 

0.1 

0 

1.5 

3 

1 

19.8 

21.0 

13.7 

2 

3 

23 

14.1 

16.2 

15.7 

11.76 

11.58 

12.55 

97 

84 

94 

6.4 

3 

1 

3 

0  | 

18.3 

16.4 

14.8 

2 

2 

24 

12.0 

12.9 

13.4 

9.48 

10.42 

9.37 

89 

92 

85 

9.7 

1 

5 

34 

5 

14.0 

16.0 

12.8 

3 

3 

5.0 

• 

25 

13.0 

15.1 

15.0 

11.38 

11.96 

12.16 

1.00 

93 

95 

2.3 

2 

3 

6 

1 

14.2 

16.3 

14.1 

3 

1 

CC 

2G 

15.1 

15.4 

12.5 

11.17 

9.19 

9.67 

86 

70 

88 

CC 

0 

1.5 

11 

3 

18.6 

17.8 

11.1 

2 

2 

5.7 

27 

11.6 

14.0 

10.8 

9.25 

9.39 

9.59 

88 

78 

96 

6.9 

1.5 

7 

21 

10 

14.5 

16.8 

10.8 

2 

3 

7.8 

28 

12.7 

13.0 

11.9 

9.67 

9.49 

9.42 

87 

83 

88 

6.3 

8 

4 

4 

0 

15.5 

15.8 

10.0 

2 

2 

29 

13.1 

16.1 

14.8 

10.05 

11.64 

12.41 

83 

85 

98 

CC 

1 

2 

3 

1.5 

16.2 

19.1 

14.5 

2 

2 

30 

14.0 

14.7 

12.5 

12.09 

8.47 

9.06 

1.00 

67 

82 

2.5 

2.5 

5 

20 

0.5 

16.2 

17.3 

10.2 

2 

3 

4.5 

gen?. 

+  13.95 

+  17.04 

+  14.55 

10.81 

10.G7 

10.92 

0.886 

0.734 

0.866 

77.3 

0.87 

1.80 

6.43 

1.23 

+  17.23 

+  18.87 

+  12.48 

2.14 

2.19 

55.4 

1 

1 

som 

gem. 

- 

som 

WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  /heer  R.  D.  SMEDING. 


Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 


Ju  nu  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Aanmerkingen. 

Thermometer  C. 

( Tkermomèlre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

(Force  du  vent.) 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 

( Barometre  a  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 
{Humidité  relalive.) 

d 

CJ 

bO 

QJ 

mm. 

( Pluie ) 

10 

'10 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

20 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

ff 

/ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

gcm. 

+  7.8 
11.1 

10.3 
12.2 
12.8 

14.4 

15.3 

17.5 
1G.4 
17.5 

1 6.4 

17.8 
19.7 

17.5 
19.7 

16.1 

1G.9 

16.4 
15.0 

17.5 

17.5 

16.9 

15.6 

13.9 
14.2 

16.9 
13.1 
12.5 
13.1 
13.1 

+  12.5 

14.2 

15.8 
16.4 

19.7 

16.9 

19.2 

23.1 

17.8 

21.1 

20.8 
20.8 
25.0 
20.0 

18.1 

19.2 

19.7 

16.4 

17.5 
20.0 

18.1 

18.6 
18.1 

16.7 
16.9 

1G.9 

15.0 

14.7 

15.8 
16.1 

+  9.2 
8.9 

1 0.6 

11.1 

14.7 

13.3 

14.2 

17.8 

16.9 

14.4 

17.5 

15.8 

17.2 

18.3 

15.3 

14.4 

16.9 
14.4 

14.4 

16.4 

15.6 

15.8 

15.3 

14.4 

15.3 

11.4 

11.7 

12.8 
14.7 
13.3 

2. 

2. 

0.5 

2. 

1.5 

4. 

1. 

2. 

2.5 

1. 

0.5 

0.5 

2.5 

2.5 

1. 

1. 

2. 

2.5 

2.5 

1. 

3. 

3.5 

3. 

4. 

3.5 

2.5 

4.5 
4.5 
2. 

3. 

1. 

2. 

2. 

2.5 

2. 

3. 

2. 

4. 

2.5 

2, 

2. 

3.5 
0.5 

2. 

2.5 

0.5 

3. 

3-5 

3. 

3. 

5. 

4.5 

3.5 

5.5 

3. 

3.5 

5.5 

4. 

3. 

5.5 

0.5 

2.5 

2. 

1. 

0.5 

0.5 

1. 

0.5 

0.5 

2. 

1.5 
2. 

2. 

2.5 

2.5 

0.5 

1. 

3. 

1. 

1. 

0.5 

3. 

2. 

Q 

O» 

1.5 

1.5 

6. 

1.5 

1.5 

2.5 

754.84 

56.09 

60.63 

58.88 
61.83 

58.61 

63.14 
60.24 

56.72 
57.10 

59.98 
59.05 

54.72 

55.46 
50.74 

55.89 

62.99 
61.82 
64.77 
68.86 

64.14 
65.03 

61.99 
59.03 
62.03 

57.46 
56.34 
62.30 
63.54 
54.49 

756.31 

57.45 
59.90 
59.50 

60.40 

61.16 

62.34 

58.47 

56.88 
57.93 

59.41 
58.56 

51.79 
54.33 
52.08 

57.37 

63.80 
60.30 
66.64 

68.40 

63.89 
64.85 
62.08 

63.46 
61.62 

56.87 

58.80 
63.70 

62.41 
56.36 

756.71 

58.80 
59.64 

61.15 

59.25 

62.75 
62.00 
58.01 

56.95 

58.95 

59.09 

57.20 

51.98 
52.46 
53.48 

59.62 

63.82 

62.69 

68.26 
67.58 

64.07 

63.72 

60.81 
64.39 
60.97 

56.60 
60.30  " 

64.15 

60.75 

56.99 

+  9.4 
10.0 
11.2 
10.0 

15.3 

13.2 
15.6 
16.0 
15.0 

16.5 

16.4 
16.8 

19.2 

15.6 

17.4 

15.4 
16.8 
15.4 

14.6 

17.6 

18.0 

16.6 
15.0 
13.0 

14.2 

15.6 

13.2 
13.0 
13.2 

13.6 

+  11.0 

13.6 

14.7 

15.2 

18.4 

16.8 

17.4 
20.0 
19.0 
16.6 

19.6 
20.0 

24.2 

19.8 

15.6 

15.8 

19.2 
15.0 

16.2 
19.2 

18.0 

17.8 

18.4 

15.4 
15.0 

15.4 

13.8 
14.0 
15.6 

+  9.2 
9.6 
10.8 
10.8 
12.6 

12.2 

15.6 
15.0 
15.0 

12.4 

15.2 

17.6 

12.6 
16.6 
12.6 

13.2 
15.6 
13.8 
13.8 

13.8 

13.4 
14.0 

14.8 

13.8 

14.8 

12.0 

11.5 

12.6 
15.0 

11.8 

8.14 

5.47 

7.24 

8.81 

9.23 

10.51 

9.31 
10.38 
10.47 

10.38 

9.87 

8.31 
12.18 

9.31 
12.22 

9.17 

10.76 

12.18 

9.13 

11.39 

10.86 

8.69 

9.69 
9.20 

10.43 

9.57 

7.22 

7.34 

10.25 

9.49 

7.61 

5.35 

5.60 
9.29 
8.39 

9.37 

6.68 

9.63 

12.00 

9.75 

7.14 

10.20 

13.46 

10.32 

9.84 

12.49 
10.69 
11.30 

8.69 

11.88 

11.99 

9.01 

9.36 

7.90 
11.07 

8.91 

8.61 
7.46 

11.50 

6.83 

7.29 
8.45 
7.73 
9.35 

9.33 

10.36 

10.21 

9.94 

9.47 

9.29 
9.40 
9.87 

12.03 

9.09 

10.25 

11.78 

10.41 

10.41 

10.15 

10.39 
9.51 
10.91 
9-37 
’  11.98 

8.20 

7.54 

9.61 

11.07 

8.32 

0.92 

58 

73 
95 
71 

93 

70 
76 
82 

74 

71 
57 

73 
70 
82 

70 

75 
93 

74 

76 

71 
61 

76 

81 

86 

73 

64 

66 

90 

82 

0.77 

44 

44 

72 
52 

65 

44 

55 

73 
69 

42 

58 

59 
59 
75 

93 

63 

89 

62 

72 

73 
58 

58 

59 
86 

68 

73 

62 

87 

1 

0.78 

81 

86 

80 

86 

88 

78 

80 

78 

83 

72 

62 

90 

85 
83 

90 

89 
88 
88 

86 

90 
80 
86 
80 
95 

78 

74 

88 

86 

80 

55 

+  15.17 

+  18.04 

+  14.40 

2.27 

2.98 

1.70 

759.63 

759.90 

760.10 

+  14.76 
gem. 

+  16.92 

+  13.39 

9.57 

9.50 

9.62 

0.758 

0.654 

0.831 

55 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

Junij  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermométre  C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 

( Minim .  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relalive.) 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Farce  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  inetre  carré.) 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 

( Baromètre  d  0  ) 

20 

2 

8 

différence  avec  le 
maxim.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  11.6 

+  12.8 

+  12.2 

_____ 

9.46 

9.68 

9.32 

0.89 

0.85 

0.85 

6.0 

4 

5 

6 

2.0 

3.0 

1.0 

1.0 

756.3 

757.7 

756.6 

2 

12.3 

17.1 

13.6 

— 

9.73 

8.06 

8.86 

89 

55 

75 

(C 

5 

7 

8 

1.0 

3.0 

6.0 

2.0 

55.8 

57.2 

58.1 

3 

13.3 

16.4 

12.6 

— 

8.80 

9.58 

9.06 

75 

68 

80 

Cf 

6 

5 

5 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

59.2 

58.7 

58.2 

4 

12.3 

13.4 

12.6 

— 

10.11 

10.24 

9.76 

92 

88 

88 

1.2 

4 

4 

6 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

58.8 

60.3 

61.5 

5 

13.0 

15.5 

14.6 

— 

9.80 

9.70 

10.32 

85 

73 

82 

0.5 

7 

7 

7 

1.0 

1.0 

1.0 

6.0 

62.1 

61.7 

61.5 

6 

13.1 

15.8 

16.2 

— 

10.21 

10.78 

11.34 

89 

80 

82 

(C 

6 

10 

10 

3.0 

5.0 

3.0 

3.0 

62.0 

64.0 

64.0 

7 

14.2 

18.8 

16.2 

— 

10.54 

10.46 

10.54 

86 

66 

76 

cc 

10 

10 

9 

2.0 

1.5 

8.0 

4.0 

63.2 

61.4 

60.9 

8 

16.2 

15.7 

14.4 

— 

10.64 

11.29 

10.18 

84 

84 

81 

cc 

5 

5 

6 

3.0 

3.0 

3.0 

2.0 

60.0 

60.0 

59.8 

9 

13.9 

16.3 

18.4 

— 

10.34 

9.31 

10.63 

86 

66 

68 

(t 

7 

9 

9 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

58.6 

58.0 

57.2 

10 

14.4 

16.6 

15.6 

— 

11.18 

11.02 

10.28 

90 

78 

76 

cc 

8 

7 

9 

3.0 

4.0 

3.5 

3.0 

58.6 

60.5 

61.0 

11 

13.4 

18.0 

14.8 

— 

10.04 

12.10 

9.16 

85 

79 

71 

« 

9 

6 

6 

3.0 

2.0 

3.0 

2.0 

61.0 

60.2 

60.1 

12 

15.2 

13.6 

13.4 

— 

10.12 

10.16 

10.24 

78 

86 

88 

cc 

4 

3 

3 

2.0 

0.0 

1.0 

1.0 

59.5 

58.2 

57.5 

13 

15.0 

12.4 

14.6 

— 

11.60 

10.94 

11.32 

90 

98 

90 

2.7 

4 

4 

7 

1.0 

1.0 

9.0 

3.0 

55.4 

52.7 

55.1 

14 

12.8 

19.6 

17.0 

— 

10.46 

11.88 

12.50 

92 

71 

81 

8.0 

9 

8 

7 

3.0 

1.0 

4.0 

3.0 

55.6 

52.8 

52.1 

15 

14.6 

16.2 

14.0 

— 

10.82 

9.74 

9.10 

86 

70 

75 

4.0 

4 

7 

7 

2.5 

4.0 

9.0 

4.0 

52.7 

54.5 

55.4 

1G 

12.6 

17.0 

15.2 

— 

10.32 

10.30 

11.22 

92 

70 

86 

2.1 

4 

6 

6 

4.0 

4.0 

G.0 

3.0 

58.2 

60.2 

62.0 

17 

15.6 

17.6 

16.6 

— 

11.46 

12.08 

10.82 

86 

81 

76 

0.2 

7 

6 

5 

2.5 

3.0 

3.0 

7.0 

65.3 

67.0 

67.1 

18 

15.4 

17.2 

17.0 

— 

12.18 

12.06 

11.10 

92 

82 

76 

CC 

3 

7 

7 

8.0 

6.0 

6.0 

2.0 

64.4 

64.5 

65.6 

19 

14.6 

16.8 

16.4 

— 

10.02 

10.16 

11.48 

80 

70 

82 

2.9 

8 

8 

4 

3.0 

5.0 

3.5 

3.0 

68.2 

69.8 

70.3 

20 

14.6 

17.0 

18.6 

— 

11.02 

11.30 

11.72 

88 

78 

74 

CC 

3 

9 

10 

3.0 

2.0 

2.0 

3.0 

70.9 

69.9 

68.8 

21 

15.4 

18.6 

16.4 

— 

10.54 

12.58 

11.32 

80 

79 

80 

cc 

6 

7 

8 

3.0 

3.0 

4.0 

3.0 

66.5 

66.2 

66.5 

22 

14.6 

17.8 

16.3 

— 

10.52 

10.06 

9.41 

84 

67 

67 

cc 

4 

9 

9 

3.0 

3.0 

9.0 

4.0 

67.8 

67.2 

66.3 

23 

15.6 

17.8 

15.0 

— 

11.22 

10.86 

11.10 

84 

72 

86 

cc 

4 

4 

4 

3.0 

4.0 

6.0 

8.0 

64.5 

63.7 

62.4 

24 

13.8 

16.4 

14.8 

— 

8.98 

8.28 

9.36 

75 

58 

73 

0.7 

5 

6 

6 

11.0 

12.0 

10.0 

7.0 

65.5 

68.1 

67.8 

25 

13.4 

15.8 

15.2 

— 

11.04 

11.86 

12.04 

94 

88 

92 

0.5 

1 

2 

2 

4.0 

4.0 

9.0 

9.0 

65.3 

65.0 

63.1 

2G 

13.4 

1G.0 

13.8 

— 

10.54 

11.50 

10.28 

90 

84 

86 

5.2 

1 

5 

6 

2.0 

1.0 

2.0 

3.0 

60.3 

60.1 

59.3 

27 

12.2 

14.0 

12.1 

— 

8.52 

8.80 

8.46 

77 

72 

77 

1.5 

5 

6 

6 

7.0 

8.0 

10.0 

5.0 

61.5 

63.9 

65.1 

28 

12.8 

15.2 

14.0 

— 

7.48 

8.97 

10.10 

65 

68 

83 

0.7 

4 

6 

3 

4.0 

4.0 

3.0 

3.0 

65.8 

66.2 

65.9 

29 

14.2 

17.3 

16.4 

— 

11.04 

12.29 

11.78 

90 

83 

84 

1.3 

3 

5 

2 

3.0 

3.0 

3.0 

5.0 

64.2 

63.6 

62.5 

30 

15.4 

16.2 

15.0 

"  ' 

12.18 

9.44 

9.00 

92 

68 

69 

1.0 

1 

3 

4.0 

6.0 

3.0 

3.5 

58.7 

60.1 

60.2 

gcm. 

+  13.96 

+  16.30 

+  15.10 

10.36 

10.52 

10.39 

0.855 

0.756 

0.796 

38.5 

5.0 

6.2 

6.3 

3.18 

3.42 

4.60 

3.65 

761.53 

761.78 

761.73 

som 

gem. 

WAARNEMINGEN  te  HELLE VOETSLUIS,  dook  den 


Barometer  bij  0°. 

Thermometer  C. 

Helderheid. 

Datum. 

( Barometre  u, 

0.) 

( Thennometre  C.) 

( Seróniié .) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

1 

755.4 

757.3 

756.6 

+  11.1 

+  14.5 

+  10.8 

0 

0 

7 

2 

55.7 

57.1 

58.2 

11.3 

15.4 

12.7 

1 

3 

6 

3 

59.2 

59.0 

58.4 

11.6 

16.7 

11.1 

4 

0 

1 

4 

58.6 

59.8 

60.9 

10.5 

14.8 

12.7 

0 

0 

1 

5 

61.7 

61.0 

60.8 

14.6 

18.0 

14.1 

3 

8 

5 

6 

61.0 

63.1 

63.6 

14.5 

17.3 

15.4 

1 

8 

9 

7 

63.0 

61.2 

60.8 

17.0 

20.4 

16.8 

10 

8 

6 

8 

59.6 

59.1 

59.0 

19.3 

18.3 

14.2 

5 

0 

0 

9 

58.3 

57.7 

56.9 

17.8 

19.7 

18.1 

3 

7 

6 

10 

57.9 

59.7 

60.6 

17.7 

15.1 

14.1 

8 

3 

6 

11 

60.5 

59.6 

59.5 

18.8 

20.6 

15.0 

8 

7 

2 

12 

59.3 

58.3 

56.8 

19.5 

20.4 

14.7 

7 

4 

6 

13 

55.2 

51.7 

55.4 

19.2 

17.5 

13.4 

1 

0 

7 

14 

55.0 

53.2 

51.9 

18.6 

20.9 

18.2 

8 

5 

8 

15 

51.7 

53.5 

54.5 

15.2 

16.4 

13.7 

0 

6 

7 

1G 

57.3 

59.0 

61.1 

13.2 

15.7 

15.0 

0 

3 

2 

17 

64.1 

66.2 

66.0 

16.8 

18.8 

16.4 

8 

4 

4 

18 

63.4 

63.0 

64.6 

15.6 

16.4 

16.1 

0 

8 

5 

19 

67.0 

68.9 

69.4 

16.0 

17.3 

!  16.0 

3 

4 

i 

20 

70.2 

69.5 

68.3 

15.7 

19.9 

j  17.3 

0 

8 

10 

21 

65.9 

65.5 

65.8 

17.2 

18.3 

15.7 

4 

2 

8 

22 

66.8 

66.6 

65.4 

16.8 

18.4 

15.8 

5 

8 

8 

23 

63.9 

63.0 

61.5 

15.0 

18.4 

15.2 

0 

0 

2 

24 

63.6 

66.7 

66.6 

13.6 

15.8 

15.0 

2 

3 

25 

64.2 

63.8 

62.3 

13.6 

16.3 

15.2 

0 

0 

0 

26 

59.5 

59.2 

58.5 

14.8 

16.8 

12.5 

0 

0 

2 

27 

60.0 

62.5 

63.6 

13.1 

14.2 

11.7 

5 

1 

2 

28 

64.8 

65.6 

65.2 

10.8 

16.5 

13.9 

0 

2 

0 

29 

63.7 

63.1 

61.7 

13.6 

16.9 

16.1 

0 

0 

0 

30 

57.5 

59.1 

59.4 

15.0 

16.4 

14.2 

0 

3 

3 

gem. 

7G0.80 

\ 

| 

i  761.10 

761.11 

+  15.25 

+  17.40 

+  14.7C 

2.9 

3.5 

4.2 

69 


T.  E.  von  WEILER.  Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


Ju  nu  1864. 


Windkracht  1 

(geschat.) 

( Force  du  vent.)  1 

Luxemburg. 

— 

Barometer  bij  0° 

in  millimeters. 
{Barometre  d  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 
{Thermometre  C.) 

Regen. 

mm. 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

20 

2 

11  I 

197, 

0 

77, 

197, 

0 

77, 

{ Pluie .) 

2 

2 

2 

729.6 

730.2 

727.5 

+  16.0 

f  20.0 

+  19.0 

8.6 

3 

3 

2 

26.6 

27.2 

28.3 

16.0 

20.5 

16.5 

4.0 

2 

3 

2 

31.3 

31.8 

31.8 

14.0 

19.7 

14.0 

4.6 

2 

3 

1  1 

31.8 

31.8 

32.4 

16.0 

20.3 

19.7 

cc 

1 

2 

2  1 

34.1 

34.2 

34.2 

16.5 

21.0 

20.3 

cc 

4 

4 

2 

36.4 

36.5 

36.0 

14.5 

21.0 

21.5 

cc 

1 

3 

1  j 

33.6 

31.7 

31.6 

17.7 

23.0 

17.0 

9.5 

1 

1 

2  [ 

31.4 

31.5 

32.1 

18.5 

23.2 

16.0 

2.4 

2 

3 

0  I 

32.2 

31.4 

29.9 

17.5 

20.0 

18.0 

<c 

3 

3 

1 

29.0 

30.3 

32.4 

17.0 

17.0 

17.0 

1.5 

2 

3 

9. 

34.4 

34.2 

32.6 

13.0 

18.5 

20.0 

cc 

1 

2 

2 

31.8 

30.8 

29.2 

10.0 

22.0 

20.0 

« 

1 

5 

2 

28.6 

27.8 

29.0 

18.0 
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14 

01 

141 

10 

55 

118 

23 

149 

150 

104 

129 

8 

131 

255 

15 

91 

112 

24 

23 

44 

03 

50 

14 

03 

97 

59 

24’ 

z 

z 

Z 

z 

W 

Z 

z 

z 

Z 

z 

Z 

z 

W 

z 

W 

z 

z 

Z 

w 
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Z 

Z 

W 

W 

W 

W 

IV 

z 

Z 

W 

z 

z 

z 

W 

tv 

W 

z 

48° 

70° 

13° 

51° 

200 

07° 

01° 

51° 

80° 

85° 

29° 

S4° 

8» 

89° 

28° 

00° 

44° 

80° 

20 

55° 

81° 

300 

8« 

13° 

0° 

44° 

30 

45° 

85° 

10° 

81° 

70° 

30° 

22° 

8° 

10° 

48° 

De  dikkere  pijltjes  duiden  sterkeren  wind  aan. 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  lÏTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

Julij  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomèlre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  ses 

Barometer  hij  0°  in  millim. 
700  mm  + 
{Baromelre  d  0°.) 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( llumidité  relative.) 

Regen  in  mm. 

(Pluie  en  mm.) 

Uitgedampt  in  mm. 

( Evaporalion  en  mm.) 

20 

2 

10 

différences  avec  les 
maxim.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+  13.2 

+  15.6 

+  8.6 

+  9.4 

+  6.5 

* 

56.62 

58.16 

61.08 

8.34 

7.64 

7.41 

0.74 

0.57 

0.89 

a 

0.5 

cc 

0.1 

0.9 

1.6 

2 

16.8 

20.3 

15.6 

7.2 

13.5 

60.05 

58.73 

55.43 

11.04 

9.45 

10.64 

77 

53 

80 

cc 

CC 

cc 

0.2 

2.1 

1.5 

3 

16.9 

19.7 

10.8 

13.1 

6.7 

53.11 

53.69 

55.62 

10.85 

10.54 

8.80 

75 

61 

91 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

1.3 

1.0 

4 

15.1 

16.9 

11.9 

10.7 

6.5 

57.58 

60.57 

61.27 

11.10 

11.26 

9.38 

87 

78 

90 

3.3 

0.7 

cc 

CC 

0.6 

1.0 

5 

15.7 

16.1 

9.5 

12.1 

5.7 

59.89 

60.73 

60.85 

10.30 

7.47 

7.72 

77 

54 

86 

(C 

0.1 

cc 

0.4 

2.1 

1.6 

6 

13.0 

17.5 

11.6 

10.2 

7.5 

60.72 

61.64 

62.65 

8.19 

8.67 

8.92 

74 

57 

87 

0.2 

1.6 

0.2 

0.4 

2.8 

1.2 

7 

13.1 

13.7 

11.0 

10.4 

5.4 

62.02 

61.83 

61.35 

7.88 

7.76 

9.04 

70 

66 

93 

CC 

CC 

4.4 

0.2 

1.5 

0.2 

8 

12.6 

15.2 

11.7 

11.0 

5.0 

61.36 

62.01 

62.98 

10.35 

11.18 

9.50 

95 

87 

93 

1.7 

0.1 

0.1 

CC 

0.7 

0.4 

9 

12.9 

16.3 

12.5 

10.8 

6.4 

62.29 

62.41 

62.78 

9.56 

10.78 

10.28 

86 

78 

95 

0.1 

cc 

cc 

« 

0.5 

0.8 

10 

22.0 

25.6 

16.6 

11.3 

14.6 

64.02 

63.72 

63.99 

12.53 

10.97 

10.73 

63 

44 

76 

ft 

cc 

cc 

0.2 

3.0 

2.2 

11 

23.8 

27.7 

18.4 

13.3 

14.5 

64.13 

63.34 

63.58 

10.73 

13.29 

12.67 

57 

47 

80 

CC 

cc 

« 

0.5 

3.8 

2.4 

12 

16.5 

18.3 

13.6 

13.5 

5.5 

63.29 

62.81 

62.23 

9.80 

10.67 

9.26 

70 

68 

79 

CC 

cc 

cc 

0.4 

2.8 

1.8 

13 

19.4 

20.8 

15.9 

12.7 

8.4 

61.25 

61.34 

62.31 

10.12 

9.71 

11.46 

61 

52 

85 

cc 

ft 

cc 

0.4 

3.0 

2.1 

14 

21.4 

21.8 

13.2 

12.8 

10.7 

63.37 

63.29 

63.53 

10.50 

11.30 

9.60 

55 

58 

85 

cc 

cc 

cc 

0.4 

3.3 

1.8 

15 

17.5 

17.6 

13.7 

11.0 

7.6 

64.49 

64.89 

65.24 

8.78 

9.70 

8.79 

58 

64 

75 

cc 

« 

cc 

0.5 

1.6 

1.0 

16 

14.8 

18.4 

12.5 

11.9 

7.1 

66.17 

65.63 

65.34 

8.74 

9.48 

9.54 

70 

59 

88 

a 

cc 

ft 

0.3 

2.6 

1.7 

17 

18.7 

19.8 

13.4 

9.5 

10.4 

65.54 

64.72 

64.05 

10.01 

9.74 

9.74 

61 

56 

85 

<c 

cc 

« 

0.4 

2.9 

2.1 

18 

18.7 

18.4 

14.8 

10.7 

8.8 

63.07 

62.54 

62.09 

11.27 

10.75 

10.91 

70 

68 

86 

cc 

cc 

ft 

0.2 

1.3 

1.0 

19 

14.8 

16.3 

13.0 

14.4 

2.7 

61.42 

62.60 

63.88 

10.33 

10.49 

10.63 

82 

76 

95 

0.3 

cc 

cc 

0.4 

0.9 

0.3 

20 

19.6 

23.1 

15.7 

12.0 

11.7 

62.38 

62.01 

62.24 

12.97 

11.28 

11.58 

76 

53 

87 

CC 

cc 

cc 

0.3 

2.9 

1.9 

21 

21.0 

26.7 

15.8 

11.9 

14.9 

60.93 

59.00 

58.17 

14.64 

14.29 

11.66 

79 

54 

87 

cc 

ft 

cc 

0.2 

2.8 

2.3 

22 

16.8 

21.9 

16.6 

14.2 

8.0 

58.22 

58.81 

59.25 

13.05 

10.52 

12.29 

92 

53 

87 

0.3 

cc 

cc 

CC 

2.5 

1.7 

23 

17.7 

22.1 

14.4 

16.2 

6.8 

60.00 

61.81 

62.12 

13.56 

10.85 

10.88 

90 

53 

89 

0.2 

cc 

cc 

cc 

2.9 

1.5 

24 

19.1 

22.0 

17.6 

11.6 

10.8 

60.84 

60.07 

58.76 

12.39 

11.95 

12.42 

75 

60 

83 

CC 

cc 

ft 

0.3 

2.2 

1.3 

25 

18.4 

17.2 

14.6 

15.6 

5.9 

56.93 

56.79 

55.26 

12.07 

11.30 

11.04 

77 

77 

89 

a 

0.1 

0.1 

0.8 

1.0 

0.8 

26 

17.3 

19.1 

11.7 

13.8 

5.4 

52.04 

56.57 

61.39 

13.21 

10.63 

9.76 

90 

63 

95 

1.0 

0.8 

cc 

CC 

1.5 

1.0 

27 

18.1 

22.4 

15.3 

8.3 

14.1 

63.23 

62.56 

61.36 

10.38 

8.98 

9.10 

66 

43 

70 

cc 

cc 

« 

0.2 

2.8 

1.9 

28 

20.0 

24.3 

14.4 

13.6 

11.3 

59.11 

58.66 

59.37 

11.39 

13.08 

10.05 

64 

57 

82 

cc 

cc 

(C 

0.4 

2.5 

2.0 

29 

17.3 

22.8 

14.1 

14.0 

9.4 

61.09 

62.98 

65.93 

13.35 

13.67 

10.92 

91 

65 

91 

2.5 

0.8 

cc 

0.2 

1.6 

1.6 

30 

18.0 

24.1 

16.7 

9.1 

15.0 

66.64 

66.79 

66.88 

11.28 

12.23 

11.24 

73 

54 

79 

cc 

cc 

cc 

0.2 

3.3 

2.3 

31 

18.4 

24.4 

17.1 

16.5 

8.0 

66.90 

66.30 

63.66 

14.96 

13.48 

13.17 

95 

59 

91 

0.1 

cc 

cc 

0.2 

1.8 

1.7 

gem. 

+  17.37 

+  20.20 

+  13.95 

min.  d.  2.  +  7.2 
max.  d.  1 1.  +  27.8 

61.25 

gem. 

61.52 

61.76 

11.09 

10.75 

10.29 

0.752 

1 

0.605 

0.861 

9.9 

som 

4.8 

5.0 

J 

7.9 

65.5 

45.7 

73 


WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT, 


DOOR  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 


Julij  1864. 


Helderheid. 

(Sérenilé.) 

Windkracht  iu  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

1  mèlre  carré.) 

Wolken- 
rigting. 
(Direclion 
des  nuages .) 

Lucht- electriciteit. 

( Electricitê  de  Vair.) 

Declinatie. 

In  minuten  hoogs. 

( Déclinaison .) 

Magnetische 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen . 

( Intensité  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Reraarques.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

1 

5 

9 

0.0 

2.5 

18.0 

0.0 

1 - > 

\ 

14° 

21° 

15° 

9.1 

26.2 

6.9 

10.8 

33.7 

17.5 

19.2 

136.1 

—  1.1 

8 

4 

2 

0.0 

1.0 

G.0 

0.0 

,/ 

/ 

1G 

14 

11 

10.9 

24.9 

8.0 

21.6 

48.4 

17.2 

18.1 

118.0 

7.8 

2 

G 

9 

5.0 

3.0 

8.0 

0.0 

/ 

/ 

9 

13 

14 

15.4 

25.5 

7.8 

30.0 

43.0 

22.7 

26.0 

119.6 

—  3.0 

2 

3 

1 

1.0 

2.5 

5.0 

0.0 

1 - > 

s. 

14 

14 

16 

14.6 

27.5 

10.5 

19.6 

45.6 

29.5 

34.7 

132.1 

5.9 

o 

O 

3 

8 

0.0 

8.0 

10.0 

0.5 

1 - > 

Nk 

9 

13 

13 

16.0 

27.3 

8.7 

38.2 

50.0 

32.7 

17.0 

125.1 

—11.7 

2 

4 

2 

1.0 

8.0 

13.0 

1.5 

\ 

\ 

9 

15 

18 

14.7 

27.5 

9.2 

37.0 

53.0 

35.1 

5.1 

118.2 

—13.0 

2 

1 

1 

0.5 

4.0 

12.0 

6.0 

\ 

\ 

15 

7 

20 

13.4 

27.9 

9.2 

28.2 

46.6 

27.7 

20.7 

132.2 

—  2.8 

0 

1 

0 

4.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1 

\ 

10 

15 

14 

11.5 

25.1 

4.8 

16.0 

35.4 

16.4 

24.9 

137.2 

—  3.2 

0 

1 

9 

1.0 

1.0 

0.5 

0.0 

I 

ƒ 

18 

11 

7 

12.5 

27.9 

8.8 

20.1 

40.9 

24.8 

21.9 

135.6 

—  0.4 

10 

6 

10 

0.5 

0.0 

4.0 

0.0 

14 

13 

17 

13.0 

26.6 

5.8 

37.8 

52.1 

37.5 

—  5.4 

108.0 

—29.1 

9 

7 

9 

0.5 

0.5 

1.5 

1.0 

■> 

*S« 

10 

,5 

18 

9.3 

22.9 

5.3 

23.9 

48.0 

23.0 

—  0.6 

105.4 

—  9.7 

^  bovenste  wolkenlaag 

0 

7 

2 

1.0 

2.5 

3.5 

1.5 

(1) 

I 

16 

29 

31 

10.4 

23.0 

5.3 

13.5 

36.9 

18.3 

8.2 

103.2 

—  6.9 

onderste  «  ƒ 

5 

8 

8 

0.0 

0.5 

4.0 

1.0 

15 

14 

15 

7.9 

26.2 

5.0* 

8.1 

38.9 

v39.6* 

17.8 

111.9 

7.9* 

*  De  magneetnaalden  onrustig. 

9 

8 

10 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

/ 

25 

17 

24 

7.2 

22.7 

6.5 

10.5 

33.1 

19.8 

9.3 

103.2 

—  3.5 

7 

3 

3 

0.0 

1.0 

1.5 

0.5 

I 

I 

23 

12 

27 

11.1 

26.3 

6.4 

15.7 

41.2 

20.0 

26.6 

116.2 

—  2.5 

2 

9 

10 

0.0 

0.0 

2.0 

0.5 

? 

9 

13 

16 

9.2 

24.3 

5.4 

24.7 

45.1 

24.9 

—  1.0 

99.9 

—  14.7 

9 

9 

10 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

? 

14 

13 

17 

10.4 

25.4 

7.8 

24.1 

42.7 

26.2 

6.0 

110.3 

—  5.2 

3 

2 

2 

0.0 

0.0 

0.5 

1.0 

s 

I 

12 

18 

8 

13.2 

25.6 

15.0 

23.7 

31.6 

20.6 

31.5 

136.0 

40.4 

1 

1 

10 

1.0 

7.5 

3.5 

0.0 

\ 

\ 

15 

6 

19 

4.2 

26.0 

23.0 

11.6 

58.1 

70.6 

—  0.5 

101.4 

12.6 

’sn.org.  en  ’sav.  de  magneetu.  onr. 

3 

8 

4 

0.0 

0.5 

3.0 

0.0 

1 — > 

\ 

10 

20 

11 

9.7 

30.6 

22.6 

9.1 

73.7 

79.7 

26.9 

90.9 

—  4.2 

Den  geheelen  dag  idem. 

9 

5 

9 

0.0 

1.0 

1.0 

0.5 

1 

ƒ 

7 

11 

12 

16.3 

28.0 

9.4 

34.4 

59.5 

31.8 

15.7 

92.2 

—  4.4 

’smorg.  idem. 

1 

4 

1 

0.5 

0.5 

12.0 

3.0 

s 

(2) 

15 

17 

7 

11.4 

26.4 

11.3 

15.9 

43.7 

31.5 

20.8 

101.7 

—  4.6 

g  bovenste  wolkenlaag 

2 

5 

10 

0.5 

0.5 

2.0 

0.0 

Nk 

•Sk 

18 

14 

20 

7.0 

24.9 

9.3 

16.1 

41.9 

25.8 

0.5 

97.4 

0.7 

onderste  »  ** 

3 

2 

1 

0.0 

0.5 

5.0 

0.5 

13 

6 

7 

11.6 

28.3 

8.6 

32.2 

53.1 

31.6 

7.8 

104.0 

—  5.8 

1 

3 

i 

1 

1.5 

2.5 

0.5 

0.0 

/ 

I - > 

12 

9 

10 

—4.9 

21.0 

4.3 

—13.4 

32.6 

16.5 

—  3.1 

102.1 

—10.3 

1 

3 

8 

0.5 

7.5 

10.0 

0.0 

1 — > 

Nk 

51 

15 

18 

9.8 

25.3 

5.6 

23.2 

47.0 

26.1 

2.0 

98.4 

—16.6 

9 

8 

8 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

? 

10 

12 

15 

3.7 

20.1 

1.0 

14.0 

36.3 

17.5 

—  9.5 

92.6 

—23.4 

3 

4 

9 

1.0 

1.5 

0.5 

0.0 

ƒ 

13 

8 

9 

9.6 

27.6 

21.4 

55.2 

83.9 

80.5 

0.9 

101.2 

29.0 

’sav.  de  magneetnaalden  onrustig 

2 

6 

10 

0.0 

0.0 

5.0 

0.0 

*> 

\ 

6 

18 

12 

8.8 

26.8 

8.0 

15.3 

47.6 

34.5 

14.8 

104.1 

—  9.2 

9 

8 

8 

0.0 

0.5 

5.0 

1.0 

? 

8 

14 

8 

8.2 

25.1 

13.6 

15.0 

46.0 

40.4 

6.4 

93.5 

—  4.0 

0 

7 

10 

1.0 

1.0 

7.0 

0.5 

? 

0 

12 

10 

11.3 

25.3 

5.8 

28.0 

48.1 

24.3 

5.2 

88.0 

—13.6 

4.2 

4.8 

6.3 

0.71 

1.94 

4.74 

0.G9 

10.21 

25.75 

9.04 

21.29 

46.57 

31.11 

11.87 

110.18 

—3.18 

gem. 

10 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  dook  den  deer  C.  VAN  DER  STERR. 

JuLij  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermomètre 

C. 

C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  sa 
différence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 
(Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen  in  mm.  bij  de  streken. 

(Pluie  en  mm.  suivant  la  direclion  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

(Evaporalion 
en  mm.) 

20 

• 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

N 

(N) 

NO 

(NE) 

o 

(E) 

zo 

(SE) 

z 

(S) 

zw 

(SO) 

w 

(0) 

NW 

(NO) 

’s  morg. 

’s  av. 

1 

+  12.2 

+  13.3 

+  12.9 

+  11.0  + 

2.6 

9.12 

9.19 

8.94 

0.85 

0.80 

0.80 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.4 

0.7 

2.1 

2 

13.4 

17.2 

16.9 

11.1 

6.6 

9.87 

11.53 

12.53 

85 

79 

88 

CC 

cc 

cc 

0.1 

3.2 

cc 

0.1 

« 

0.2 

1.7 

3 

15.6 

17.4 

14.9 

14.7 

3.4 

11.80 

11.68 

11.42 

89 

79 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

0.1 

2.2 

4 

13.7 

14.1 

14.9 

13.1 

2.7 

10.70 

9.83 

11.02 

91 

81 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.1 

5 

14.4 

13.6 

13.1 

13.3 

1.0 

9.90 

9.01 

8.82 

81 

77 

78 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

cc 

0.8 

1.1 

1.9 

6 

12.8 

13.5 

12.9 

11.2 

2.8 

9.61 

9.44 

9.92 

86 

81 

88 

cc 

cc 

cc 

cc 

(f 

cc 

cc 

cc 

1.0 

1.9 

7 

12.G 

11.9 

12.3 

12.0 

0.7 

9.12 

10.15 

10.15 

83 

96 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

(t 

cc 

0.1 

3.2 

1.0 

0.7 

8 

13.0 

13.8 

12.1 

12.6 

1.2 

11.25 

11.42 

10.65 

99 

96 

99 

0.2 

ft 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

9 

12.0 

15.0 

15.0 

11.6 

4.4 

10.71 

11.49 

12.29 

1.00 

90 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

cc 

0.5 

10 

15.0 

17.5 

17.9 

13.7 

5.3 

11.62 

13.30 

14.42 

91 

90 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.4 

11 

17.6 

19.8 

17.3 

16.1 

4.3 

13.10 

13.09 

13.71 

88 

77 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cf 

0.3 

2.8 

12 

12.9 

13.6 

13.0 

12.1 

2.0 

10.05 

9.88 

10.61 

89 

84 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

<c 

cc 

cc 

1.0 

13 

15.4 

16.4 

16.6 

14.4 

4.7 

11.25 

12.42 

12.30 

86 

89 

88 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

2.2 

14 

13.9 

14.0 

13.5 

13.2 

2.9 

10.59 

10.02 

9.81 

88 

83 

84 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.3 

15 

12.5 

14.6 

13.4 

11.6 

3.4 

9.91 

9.79 

9.37 

90 

78 

81 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.0 

1G 

12.9 

14.0 

13.7 

12.4 

4.6 

9.18 

9.02 

9.32 

82 

75 

79 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(C 

0.6 

1.6 

17 

14.2 

15.0 

15.4 

12.0 

6.5 

9.27 

9.68 

10.72 

76 

76 

82 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(( 

0.2 

1.5 

18 

14.2 

15.3 

14.9 

13.4 

2.0 

10.66 

11.05 

12.22 

88 

85 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

Cf 

0.2 

0.3 

0.8 

19 

13.7 

15.8 

16.1 

13.6 

2.4 

10.83 

12.09 

12.59 

92 

90 

92 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

0.4 

20 

16.6 

15.6 

15.0 

15.2 

1.3 

12.99 

12.07 

12.29 

92 

91 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.1 

21 

16.2 

19.9 

18.9 

13.3 

8.1 

11.04 

13.77 

14.37 

81 

81 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

2.0 

22 

17.4 

18.6 

17.4 

16.1 

3.5 

12.80 

13.08 

13.36 

87 

83 

91 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

cc 

cc 

0.1 

1.4 

23 

16.6 

16.5 

17.2 

16.1 

2.0 

12.85 

11.13 

11.25 

91 

80 

77 

cc 

tC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.5 

24 

17.1 

19.1 

17.2 

12.6 

7.4 

12.83 

13.36 

14.06 

89 

82 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

1.6 

25 

16.7 

16.2 

16.2 

16.3 

2.5 

13.21 

11.75 

12.26 

93 

86 

89 

ff 

cc 

cc 

cc 

cc 

4.4 

cc 

cc 

0.3 

1.4 

2G 

16.2 

16.0 

14.8 

15.3 

1.1 

13.09 

11.97 

9.80 

95 

88 

78 

cc 

cc 

« 

cc 

(C 

1.6 

cc 

cc 

0.6 

1.5 

27 

14.4  , 

18.5 

18.6 

12.7 

8.8 

11.06 

10.21 

10.69 

90 

65 

68 

cc 

cc 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

2.1 

28 

17.9 

20.0 

18.8 

15.6 

5.3 

13.50 

12.68 

13.83 

89 

74 

86 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.4 

1.4 

29 

17.6 

18.1 

17.5 

13.0 

5.5 

13.82 

13.23 

12.88 

93 

86 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

(C 

0.5 

1.3 

30 

16.6 

20.5 

18.4 

12.0 

9.0 

12.57 

13.71 

14.66 

89 

78 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.8 

31 

18.4 

19.9 

18.2 

17.9 

2.4 

13.78 

13.62 

14.05 

88 

80 

91 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.5 

gem. 

+  14.94 

+  16.28 

+  15.65 

min.  d.  1. 

+  11.0 

11.36 

11.44 

11.75 

0.886 

0.826 

0.879 

0.2 

0.0 

0.0 

0.1 

3.4 

6.8 

0.5 

4.6 

12.2 

45.5 

1 

max.  d.27. 

+  21.5 

gem. 

1 

1 

som 

1 

75 
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Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 
(Force  du  vent  en  Icilogr.  sur  un  mvtre  carré .) 

Lucht-electriciteit. 

( Electriciié  de  Vair.) 

Magnïiiscue 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  inten 
Schaaldeelen 
( Intensüé  horizon 

siteit. 

tale.) 

L2— 16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

S 

verschil. 

G.8 

0.5 

5.2 

0.6 

5.6 

8.0 

8.0 

11.0 

6.0 

1.4 

1.0 

5.2 

5.6 
1.1 
0.7 

0.8 

0.4 

0.4 

7.2 
0.9 

0.4 

1.6 
1.0 
0.8 
6.6 

5.6 

0.3 

1.0 

0.2 

0.2 

6.4 

8.2 

0.7 

6.8 

5.0 

9.0 

7.0 

12.0 

5.4 

3.2 

1.2 

0.8 

1.5 
0.7 
1.2 
1.2 

0.7 

0.5 

0.3 

9.4 
1.2 

0.5 

2.4 

1.4 
6.8 
2.0 

6.2 

0.4 

2.5 
1.4 
2.0 
4.8 

15.0 

8.6 

7.2 

9.2 
8.0 

7.4 

15.5 

5.4 
0.8 
1.0 

0.8 

4.6 
0.6 
1.0 

1.3 

0.3 

0.4 

0.2 

9.0 

1.0 

1.2 

3.6 

3.4 
13.0 

6.2 

11.5 
0.4 
1.2 

1.5 

8.6 
3.8 

14.0 

10.0 

4.0 

8.8 

10.0 

7.4 
22.0 

4.8 
0.2 

3.4 

7.2 

5.8 

2.4 
1.1 

1.2 

0.4 

0.4 

0.4 

7.4 
0.6 

5.2 

6.8 
1.0 

7.6 
3.8 

10.5 

1.0 

1.6 
4.0 
9.6 

5.4 

8.6 

4.6 

4.4 
8.2 

11.0 

6.4 
22.5 

6.0 

0.5 

6.0 

7.2 
6.0 
5.8 
0.7 
1.0 

0.7 

0.5 

1.4 

6.2 
0.5 

1.3 

3.7 
0.7 
7.6 
6.2 

6.8 
0.6 
2.0 
1.0 
68 

1.4 

1.8 

1.4 
0.6 

1.5 

12.5 

6.2 

18.5 
8.8 
0.7 
5.0 

5.8 

3.2 
2.0 
0.6 
1.0 

0.6 

0.4 

3.4 

0.7 

0.3 

0.7 

3.4 

0.6 

9.0 

6.8 

1.7 

0.9 

0.2 

0.2 

4.2 
11.0 

0° 

18 

10 

0 

14 

10 

6 

2 

0 

12 

18 

12 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

20 

36 

5 

6 

10 

4 

6 

3 

18 

17 

18° 

12 

16 

30 

28 

14 

8 

0 

0 

15 

12 

5 

10 

6 
10 

2 

0 

2 

13 

20 

11 

18 

12 

10 

4 

6 

10 

8 

38 

30 

19 

10° 

0 

8 

12 

21 

0 

4 

0 

5 

28 

10 

12 

8 

7 

4 

6 

0 

8 

5 

17 

23 

13 

8 

13 

16 

0 

18 

5 

20 

8 

12 

14.1 
12.8 

14.2 

13.2 

13.2 

15.0 

12.8 

9.9 

12.0 

14.8 

10.2 

8.5 
10.0 

9.2 

10.8 

10.8 

9.5 

13.7 

14.7 

4.2 

13.0 

6.7 

10.4 

4.4 
—  2.9 

7.5 

9.2 
1.9 

10.8 
14.1 

11.4 

1 

76.0  i 

74.3 
75.6 

76.8 

74.8 

76.8 

74.4 

71.5 

73.2 

75.6 

71.0 

71.2 

72.2 

70.4 

73.2 

72.8 

71.4 

72.9 

71.6 

76.1 

68.2 

67.5 

68.6 
65.7 

66.3 

65.0 

65.4 
64.6 

66.5 

70.6 
72.4 

8.4 

4.8 

9.2 

8.5 
8.4 

11.5 
8.0 
3.7 

6.6 
8.6 

4.0 

3.6 

9.9 

4.3 

5.6 

7.9 

6.4 

8.3 

11.6 

5.1 

6.2 

3.5 

9.6 

2.3 

9.4 

4.4 

7.6 

4.6 

17.6 
7.1 
6.0 

6.6 

12.6 

3.3 

3.7 
12.3 

12.9 
13.0 

3.9 
6.6 
8.5 

11.9 

3.2 

8.9 

—  0.2 
5.0 

8.4 

7.5 

5.8 
10.6 

—35.0 

13.0 
—  1.4 
9.0 

4.2 
18.7 

8.4 

7.3 
5.0 

3.8 
2.1 
8.2 

100  + 

46.6 
54.2 

51.5 

51.7 
55.0 

55.4 
53.0 

47.4 

48.8 

48.9 

57.8 
52.0 
61.0 
50.0 

57.4 

58.0 

54.6 

50.8 
65.0 
55.0 

53.6 
42.0 
53.0 

48.4 

43.4 

51.5 

51.6 

53.4 
59.0 

50.5 

51.7 

5.6 

13.4 
7.5 

7.5 
12.9 

15.4 

13.3 

6.5 
12.2 

10.5 

5.8 

3.4 
19.0 

1.0 

7.4 

8.2 

4.7 
2.2 

23.4 
12.2 

12.1 

2.4 

5.6 

5.8 

4.5 

9.2 

5.6 

11.8 
25.2 

5.5 

6.0 

18.9 

17.5 
25.8 

19.1 

14.7 

20.4 

13.2 

17.2 

18.2 
26.1 

34.6 

13.3 

14.6 

22.4 
15.1 

12.8 

15.1 

17.6 

16.4 
22.3 

19.5 

22.2 

13.2 

7.4 

14.7 

7.8 

12.3 

8.4 

16.5 

17.8 
16.0 

100  + 

25.4 
19.0 
25.0 
23.0 
21.6 

26.0 

20.7 
20.2 
22.0 

33.7 

60.0 

25.7 

17.8 
30.0 

21.4 

21.7 
26.0 
28.0 

11.8 

23.8 

21.0 

27.2 

26.4 
19.0 

27.8 

17.6 

21.6 

22.4 

19.6 
26.0 

27.6 

3.3 

—  7.0 

7.6 
3.2 
0.0 

3.4 

3.2 

—  1.4 

—  4.0 

2.3 

37.9 

1.6 

—  5.2 

7.6 
0.0 

3.7 

4.5 
8.0 

—  6.7 
1.2 

—  0.2 

4.1 

4.2 

-  2.8 

15.3 

—  2.1 

—  0.4 

—  0.7 

13.4 

6.2 
4.2 

3.24 

getn. 

|  3.43 

4.89 

5.42 

4.72 

j  3.67 

10.33 

71.36 

7.18 

6.07 

152.65 

9.22 

17.13 

124.43 

3.37 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 
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Thermometer 

C. 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Ilumidité  relalive.) 

Regen. 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 

( Farce  du  vetn  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré) 

Assen. 

Datum. 

( 1  kermomètre 

C.) 

min. 

(Pluie.] 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent.) 

Regen 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

{Pluie.) 

1 

2 

3 

4 

5 

+  11.2 
12.8 
13.4 
13.4 
14.8 

+  13.1 

16.7 

16.8 

15.2 

14.2 

+  11.4 
16.3 
15.7 
13.0 
11.5 

9.83 

9.00 

11.15 

11.40 

11.47 

8.10 

10.88 

12.05 

11.51 

9.40 

9.12 
10  98 
12.42 
10.23 
9.77 

0.96 

80 

96 

98 

90 

0.71 

77 

84 

89 

77 

0.88 

79 

93 
90 

94 

6.1 

« 

5.0 

2.5 

cc 

0 

0 

5 

0 

0 

0.5 

0 

2 

0 

2 

22 

3 

4 

9 

12 

9 

2 

0 

2.5 

0 

+  11.5 

17.7 
18.0 

15.8 
18.0 

+  13.0 
18.7 

19.6 
17.0 

16.7 

+  10.0 

14.1 

12.2 
11.6 

9.6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8.2 

« 

4.0 

5.0 

3.6 

6 

7 

8 

9 

10 

12.4 

1 2.2 
14.7 
13.3 

16.5 

14.1 
11.6 

17.2 
19.9 
22.6 

12.5 
12.0 
12.9 
17.0 

19.6 

10.22 

9.36 

12.34 

11.59 

12.77 

10.47 

10.45 
12.07 

12.45 
12.73 

10.16 

10.71 

11.31 

13.74 

14.70 

93 

86 

98 

1.00 

91 

86 

1.00 

82 

72 

63 

92 

1.00 

1.00 

95 

87 

6.2 

4.4 

5.0 

3.7 

« 

1 

3 

2 

5 

0 

1 

14 

0 

1 

0.5 

13 

1  18 
1.5 
0 

2 

3 

10 

2.5 

0.5 

1 

14.8 
12.4 
'i  18.2 
15.0 
20.6 

15.0 

12.0 

20.9 

22.9 

12.0 

11.4 

12.9 

14.2 

16.2 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2.9 

6.6 

4.5 

2.0 

« 

11 

12 

13 

14 

19.5 

13.7 

16.4 

16.2 

23.8 

14.6 

20.0 

18.5 

16.3 

14.1 

16.1 
14.1 

14.01 

10.45 

12.00 

12.12 

14.37 

10.68 

11.53 

12.14 

13.31 

11.76 

12.45 

10.53 

92 

88 

86 

88 

67 

82 

67 

77 

96 

97 
91 
87 

CC 

cc 

cc 

cc 

0 

2 

0 

0 

0 

1.5 

0.5 

0 

3 

4 

5 

3 

1.5 

0 

1 

1 

23.0 
16.9 
18.5 
“>0  o 

25.8 
19.5 
21.0 
2*>  Q 

14.8 

13.5 

13.0 

10.2 

12.3 

1 

2 

2 

9 

2 

2 

2 

9 

cc 

cc 

cc 

15 

13.2 

14.7 

13.4 

9.62 

10.23 

9.75 

84 

81 

84 

cc 

1 

1.5 

2 

1 

15.0 

17.8 

2 

2 

cc 

cc 

16 

17 

13.7 

13.5 

15.7 

16.7 

13.2 

14.3 

9.99 

9.56 

9.90 

11.21 

9.99 

11.06 

82 

82 

74 

79 

87 

89 

cc 

cc 

0 

0 

0 

0 

0.5 

0.5 

0 

0 

16.9 

17.0 

18.5 
18  5 

11.2 

14.3 

13.8 

14.2 

1 

1 

1 

cc 

18 

19 

20 

13.6 

13.2 

16.1 

14.5 

15.0 

18.1 

14.5 

14.6 
15.1 

11.03 

11.26 

13.15 

11.79 

12.02 

13.09 

12.46 

12.53 

11.96 

92 

98 

96 

95 

94 

85 

1.00 

1.00 

93 

cc 

0.6 

cc 

0 

2 

1.5 

0.5 

2.5 

3 

2 

3 

3.5 

3 

3 

0 

14.7 

15.6 

19.3 

15.0 

15.0 

21.8 

2 

0 

1 

2 

1 

2 

cc 

cc 

0.8 

cc 

21 

22 

23 

24 

25 

15.6 
18.0 
17.5 

17.7 
18.1 

23.8 

19.9 
19.0 
21.5 
18.2 

21.2 

17.2 
15.7 
18.5 

16.2 

13.31 

14.16 

14.90 

12.76 

14.54 

15.01 

13.18 

11.14 

14.03 

12.46 

16.72 

13.06 

10.68 

14.16 

12.53 

1.00 

92 

1.00 

85 

94 

70 

77 

68 

74 

80 

90 

89 
80 

90 

91 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0 

0.5 

0 

0.5 

0 

0 

2.5 

1 

0.5„ 

1.5 

1 

10 

9 

8 

4 

0 

0.5 

0 

0.5 

0 

20.6 

21.0 

19.7 

21.7 

24.6 

15.6 
21.1 
23.5 
21.0 

17.6 
15:1 
12.2 
17.0 

15.6 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

0.2 

cc 

0.3 

cc 

cc 

26 

15.4 

17.1 

14.7 

13.15 

12.70 

11.67 

1.00 

87 

93 

6.8 

0.5 

3 

18 

2 

12.2 

13.8 
15.0 
13.0 
16.1 

17.9 

2.4 

cc 

cc 

cc 

cc 

2  / 

28 

29 

30 

31 

1 4.5 
15.0 

17.6 

14.7 
19.2  1 

19.0 

23.9 
21.0 
22.8 

22.9 

16.2 

17.8 
16.5 
18.4 

18.8 

10.48 

11.36 

14.11 

12.20 

14.94 

11.14 
15.09  1 
15.72 
12.34 
10.81 

12.40 

13.56 

13.61 

12.34 

13.45 

84 

88 

94 

97 

91 

68 

72 

86 

61 

53 

90 

89 

97 

79 

83 

cc 

cc 

0.8 

cc 

cc 

0  I 

4 

0 

0 

0.5 

0 

2 

1 

0 

1.5 

0.5 

2 

4 

5 

7 

0 

0 

0 

0.5 

0 

17.2 

20.7 

18.7 

19.3 

22.8 

21.0 

25.4 

22.7 
23.0 

23.7 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

gein. 

, 

+  15.07 

+  18.13  | 

I 

+  15.45 

I. 

11.88 

11.95 

12.04 

0.916 

0.774 

0.907 

41.1 

som 

0.92 

gem. 

1.40 

5.79 

1.44 

+  17.97 

+  19.73 

+  13.57 

1.70 

1.75 

40.5 

som 

AanmerMngen. 


\ 


77 


WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  dook  den  heer  R.  D.  SMEDING. 


JuLiJ  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Thermometer  C. 

( Thermometre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermometre  C.) 

20 

1 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

1 

+  12.2 

+  12.8 

+  11.7 

2.5 

3. 

2.5 

755.37 

756.64 

759.62 

+  13.2 

+  14.2 

+  10.4 

14.2 

18.1 

16.7 

2.5 

2.5 

2. 

60.44 

58.92 

56.46 

15.8 

19.4 

16.4 

3 

16.1 

17.5 

14.2 

2. 

3. 

1. 

53.03 

53.87 

54.76 

16.8 

,  17.0 

12.4 

4 

14.7 

16.4 

13.1 

2.5 

4.5 

2. 

56.84 

59.40 

61.02 

14.4 

15.2 

' 

5 

15.8 

14.4 

11.7 

2.5 

4. 

2.5 

58.69 

59.88 

59.95 

14.8 

11.2 

15.2 

6 

12.8 

15.3 

12.8 

4. 

5. 

3. 

60.12 

61.50 

61.79 

12.8 

13.2 

12.0 

7 

12.5 

10.8 

11.4 

5. 

5.5 

4.5 

60.56 

59.72 

59.32 

12.6 

11.2 

11.6 

8 

14.7 

17.5 

12.8 

1. 

2.5 

61.12 

62.17 

63.00 

12.8 

14.6 

11.8 

9 

13.3 

18.9 

14.4 

2.5 

2. 

2. 

62.63 

63.04 

63.53 

12.2 

15.8 

13.6 

10 

18.9 

22.8 

18.3 

2. 

3. 

2.5 

66.03 

65.95 

66.20 

17.6 

19.0 

19.0 

11 

20.0 

24.4 

16.9 

1. 

2. 

1. 

66.41 

65.24 

64.56 

18.8 

23.8 

17.4 

12 

14.7 

17.2 

14.4 

3. 

2. 

1.5 

63.96 

63.20 

61.77 

14.0 

17.4 

13.0 

13 

15.8 

20.6 

15.8 

0.5 

3. 

1.5 

62.33 

62.33 

63.36 

16.8 

20.2 

l5.b 

14 

16.7 

18.3 

13.6 

1. 

2.5 

1. 

64.12 

63.98 

63.85 

17.0 

19.6 

12.6 

15 

14.2 

16.7 

13.6 

2. 

2.5 

1. 

64.57 

65.02 

65.38 

13.8 

15.4 

13.6 

16 

14.4 

17.8 

12.8 

0.5 

2. 

1.5 

66.50 

66.59 

66.33 

14.4 

18.2 

12.7 

17 

15.3 

18.1 

13.3 

0.5 

2. 

0.5 

66.66 

65.48 

64.98 

15.8 

17.2 

14.2 

18 

13.9 

16.7 

15.0 

0.5 

1.5 

3. 

63.76 

62.92 

61.53 

15.8 

17.0 

15.0 

19 

13.9 

16.1 

15.0 

2, 

3. 

2. 

61.11 

62.38 

62.89 

13.0 

15.8 

13.8 

20 

18.3 

20.0 

15.8 

3. 

3. 

1. 

62.17 

62.09 

62.00 

17.8 

20.6 

15.8 

21 

18.3 

23.3 

18.9 

1.5 

2.5 

1. 

61.35 

59.84 

58.39 

18.2 

23.6 

17.0 

22 

18.3 

21.4 

17.5 

2.5 

4. 

0.5 

57.36 

58.31 

58.61 

17.8 

18.6 

17.0 

23 

18.1 

19.7 

16.4 

2. 

3. 

0.5 

59.41 

61.79 

61.83 

17.6 

19.6 

15.8 

24 

18.9 

21.1 

17.8 

3. 

4. 

2. 

60.21 

59.82 

58.82 

18.8 

21.0 

17.2 

25 

18.9 

18.3 

15.3 

3. 

3. 

1.5 

56.62 

56.78 

55.87 

18.4 

1 6.6 

14.2 

26 

16.1 

17.8 

14.7 

2.5 

4.5 

2. 

51.42 

55.33 

59.18 

16.2 

17.2 

12.8 

97 

16.9 

20.0 

15.6 

1. 

0.5 

0.5 

63.71 

63.49 

62.83 

15.6 

18.6 

15.6 

28 

16.7 

22.8 

17.5 

2. 

2. 

0.5 

60.22 

58.67 

59.37 

19.0 

21.4 

16.4 

29 

17.5 

22.2 

16.9 

2. 

5. 

0.5 

60.47 

62.77 

65.18 

17.8 

19.6 

14.8 

30 

17.2 

22.5 

18.3 

2. 

3.5 

2. 

66.01 

66.11 

66.28 

17.6 

21.8 

17.8 

31 

20.6 

22.5 

18.3 

2. 

3.5 

1.5 

65.78 

I  66.23 

64.24 

19.2 

20.6 

18.2 

geni. 

+  16.13 

] 

1 

+  18.77 

+  15.18 

1 

2.10 

2.98 

1.65 

761.25 

761.59 

761.71 

1 

+  16.01 

gem. 

+  17.89 

i 

+  14.76 

AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK 


Amsterdam. 


Dampdrukking  in  mm. 

( Tennon  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 
(Humidité  relalive .) 

d 

O 

bD 

03 

Ph 

20 

2 

10 

20 

2  . 

10 

mm. 

( Pluie ) 

8.07 

6.85 

7.73 

0.71 

0.56 

0.82 

10.81 

9.17 

10.72 

81 

54 

77 

10.62 

9.51 

9.73 

74 

65 

90 

9.66 

9.03 

— 

79 

70 

— 

7.74 

7.73 

9.29 

61 

77 

72 

8.07 

9.24 

8.92 

73 

81 

85 

7.36 

8.68 

8.92 

67 

87 

87 

10.23 

10.47 

9.57 

93 

84 

93 

* 

9.59 

10.81 

10.80 

90 

81 

92 

9.13 

11.70 

11.70 

60 

72 

72 

9.27 

12.11 

12.37 

74 

54 

83 

9.77 

9.83 

9.10 

82 

66 

81 

10.48 

9.51 

10.63 

73 

54 

80 

11.04 

11.33 

9.35 

77 

66 

86 

8.35 

9.70 

8.47 

71 

75 

73 

8.77 

9.91 

9.03 

71 

62 

82 

29 

9.45 

9.12 

10.17 

71 

62 

84 

10.24 

10.07 

11.30 

76 

70 

89 

10.63 

11.10 

11.20 

95 

83 

95 

12.11 

10.71 

11.66 

80 

59 

87 

12.50 

14.15 

12.05 

80 

65 

83 

13.04 

11.06 

12,33 

86 

69 

85 

12.24 

9.61 

11.66 

81 

55 

87 

12.72 

12.57 

13.41 

78 

67 

92 

12.36 

10.60 

10.72 

78 

75 

89 

13.41 

10.52 

9.75 

98 

72 

88 

9.84 

9.09 

9.84 

75 

56 

75 

11.70 

11.43 

11.58 

72 

59 

83 

13.65 

11.63 

11.20 

90 

68 

89 

12.24 

10.58 

13.04 

81 

53 

86 

13.98 

11.62 

14.90 

84 

63 

96 

10.62 

10.30 

10.70 

0.781 

0.671 

0.848 

29 

Aanmerkingen. 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  Jhr.  E.  P.  E.  de  STEURS,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

Julij  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 

( Minim .  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen 
in  mm. 
(Pluie.) 

Helderheid. 

( Serênité .) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr, 
sur  un  mètre  carré.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromèlre  d  0  ) 

différence  avec  le 

20 

2 

8 

maxim.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  13.6 

+  15.8 

+  15.0 

_ 

8.36 

8.48 

9.80 

0.70 

0.62 

0.76 

CC 

3 

6 

6 

3.0 

11.0 

9.0 

3.0 

759.3 

761.0 

762.2 

2 

14.6 

19.2 

18.4 

— 

10.52 

10.16 

11.28 

83 

62 

72 

0.1 

7 

6 

7 

3.0 

4.0 

10.0 

5.0 

61.4 

59.5 

56.6 

3 

15.2 

15.6 

14.8 

— 

9.92 

10.66 

9.66 

76 

80 

76 

cc 

4 

4 

6 

4.0 

6.0 

9.0 

11.0 

54.4 

55.1 

56.4 

4 

13.4 

16.0 

16.4 

— 

10.04 

9.10 

10.18 

85 

66 

72 

3.6 

3 

7 

6 

8.0 

7.0 

4.0 

6.0 

60.6 

63.0 

63.2 

5 

15.2 

15.8 

15.2 

— 

10.42 

9.48 

9.12 

80 

70 

69 

0.2 

4 

4 

6 

3.0 

8.0 

3.0 

3.0 

62.6 

63.5 

63.2 

6 

13.0 

14.6 

12.8 

— 

9.15 

9.22 

8.88 

79 

73 

78 

1.6 

5 

4 

5 

3.0 

8.0 

7.0 

1.0 

63.8 

65.4 

65.7 

7 

12.6 

15.2 

12.6 

— 

8.76 

8.12 

8.56 

78 

61 

76 

1.0 

3 

4 

3 

2.0 

2.0 

10.0 

3.0 

65.2 

65.2 

64.8 

8 

12.4 

13.4 

12.6 

— 

9.94 

11.04 

10.56 

90 

94 

94 

0.1 

2 

1 

1 

3.0 

3.0 

1.0 

1.0 

64.2 

65.1 

65.5 

9 

12.6 

15.2 

14.6 

— 

10.56 

10.94 

11.62 

94' 

84 

92 

0.1 

1 

3 

0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

64.6 

64.1 

64.0 

10 

15.1 

23.0 

22.2 

— 

12.27 

11.50 

13.18 

94 

57 

68 

0.2 

0 

8 

10 

1.0 

1.0 

7.0 

2.0 

65.0 

64.3 

63.9 

11 

17.8 

24.6 

23.2 

— 

12.24 

12.99 

14.78 

81 

59 

72 

cc 

9 

9 

10 

1.0 

5.0 

3.5 

3.5 

64.4 

63.9 

63.9 

12 

16.8 

18.2 

15.4 

— 

12.19 

11.14 

10.54 

85 

72 

80 

cc 

3 

6 

2 

3.0 

3.0 

7.0 

3.0 

64.6 

64.5 

63.8 

13 

14.2 

20.6 

18.6 

— 

10.04 

11.88 

12.28 

81 

68 

77 

cc 

2 

9 

10 

2.0 

2.0 

7.0 

3.0 

62.5 

62.3 

62.9 

14 

16.4 

18.4 

18.0 

— 

12.62 

11.58 

11.80 

90 

74 

77 

cc 

9 

10 

10 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

64.6 

64.9 

64.7 

15 

15.6 

19.5 

16.6 

— 

10.96 

11.40 

11.32 

82 

69 

80 

cc 

9 

10 

8 

2.0 

1.5 

3.0 

3.0 

65.9 

65.8 

66  0 

16 

14.6 

20.2 

17.8 

— 

10.52 

11.86 

11.56 

84 

68 

76 

cc 

7 

8 

8 

2.5 

2.0 

2.0 

1.5 

66.8 

66.3 

65.7 

17 

15.4 

21.0 

18.4 

— 

11.58 

12.80 

12.12 

88 

71 

77 

cc 

9 

9 

9 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

66.6 

65.8 

65.2 

18 

16.0 

15.5 

14.8 

— 

12.00 

11.02 

10.66 

88 

83 

84 

cc 

4 

3 

3 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

64.6 

64.2 

64.0 

19 

15.6 

17.4 

17.7 

— 

12.02 

11.12 

12.16 

90 

73 

81 

1.0 

2 

4 

8 

1.0 

3.0 

7.0 

2.0 

64.0 

65.2 

65.7 

20 

17.0 

19.3 

18.2 

— 

12.95 

12.69 

13.16 

89 

77 

85 

cc 

7 

8 

7 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

64.3 

64.4 

63.8 

21 

15.8 

20.2 

19.4 

— 

11.86 

12.83 

12.92 

88 

74 

77 

cc 

3 

10 

9 

3.0 

3.0 

3.0 

6.0 

62.2 

61.0 

59.4 

22 

17.4 

19.8 

18.4 

— 

11.52 

11.24 

11.58 

84 

67 

74 

0.1 

3 

7 

4 

2.0 

4.0 

8.0 

6.0 

60.4 

60.9 

61.0 

23 

18.0 

19.6 

19.6 

— 

13.20 

12.78 

13.08 

86 

76 

78 

cc 

7 

8 

7 

2.0 

1.5 

3.0 

3.0 

62.1 

63.4 

63.3 

24 

17.0 

20.2 

18.4 

— 

13.10 

12.98 

12.42 

90 

75 

79 

cc 

3 

4 

2 

2.5 

2.0 

1.0 

3.0 

62.6 

61.6 

60.6 

25 

16.0 

17.4 

17.6 

— 

11.70 

11.12 

10.72 

86 

75 

71 

« 

2 

6 

5 

2.0 

3.0 

2.5 

3.0 

58.7 

58.2 

57.5 

26 

17.0 

19.4 

18.2 

— 

12.20 

11.22 

11.14 

84 

67 

72 

2.0 

3 

6 

6 

7.0 

9.0 

1.0 

2.0 

54.9 

59.1 

61.8 

27 

17.4 

23.3 

20.6 

— 

11.38 

12.64 

12.18 

76 

61 

69 

cc 

3 

7 

7 

2.0 

2.0 

2.0 

2.5 

63.7 

62.8 

61.4 

28 

17.8 

20.4 

20.6 

— 

11.44 

11.32 

12.18 

76 

59 

69 

cc 

8 

8 

8 

7.0 

3.0 

1.0 

1.0 

60.0 

60.2 

60.4 

29 

17.8 

18.8 

19.0 

— 

13.81 

12.16 

12.00 

91 

74 

74 

13.0 

3 

8 

8 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

62.8 

65.1 

66.8 

30 

16.4 

20.2 

20.0 

— 

12.06 

12.68 

12.50 

86 

75 

73 

cc 

8 

10 

8 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

68.7 

68.3 

68.3 

31 

18.6 

22.0 

20.2 

— 

14.64 

13.90 

13.58 

93 

73 

78 

cc 

2 

7 

7 

2.5 

3.0 

2.5 

2.0 

68.8 

68.0 

66.0 

gem. 

+  15.69 

+  18.70 

+  17.59 

11.42 

11.36 

11.53 

0.847 

0.709 

0.766 

23.0 

4.5 

6.6~ 

6.3 

2.73 

3.58 

4.15 

3.05 

763.04 

763.29 

763.13 

1 

1 

som 

gem.l 

1 

1 

1 

WAARNEMINGEN  te  HELLEVOETSLUIS,  door  den 


Barometer  bij  0°. 

Thermometer  C. 

Helderheid 

• 

Datum. 

(Baromèlre  d 

0.) 

( Thermomètre 

C.) 

(Seréniié.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

1 

758.1 

759.9  ! 

761.7 

+  13.2 

+  16.0 

+  13.9 

1 

6 

6 

2 

60.9 

59.2 

56.4 

16.6 

19.9 

18.2 

4 

3 

2 

3 

53.9  1 

54.5 

55.4 

15.7 

15.6 

14.7 

2 

1 

6 

4 

59.3  I 

61.9  | 

62.4 

13.9 

15.8 

15.5 

0 

5 

5 

5 

61.4  ! 

1 

62.4 

62.4 

15.9 

14.4 

1 

13.8 

3 

0 

6 

6 

62.5 

64.2  ! 

64.7 

13.3 

15.0 

12.6 

4 

3 

2 

7 

64.1 

64.1 

63.5 

12.5 

14.3 

11.3 

0 

1  1 

0 

8 

63.1 

64.0 

64.6 

12.5 

14.9 

12.6 

0 

o  ! 

0 

9 

63.8 

63.7 

63.7 

12.4 

16.2 

14.8 

0 

0 

7 

10 

64.9 

64.5 

64.0 

15.6 

21.1 

20.0 

3 

1 

7 

9 

11 

64.6 

63.9 

64.0 

21.1 

25.6 

21.2 

9 

8 

8 

12 

64.4 

64.2 

63.3 

15.9 

18.4 

13.5 

2 

7 

1 

13 

62.2 

62.2 

62.8 

14.7 

21.6 

17.1 

2 

8 

9 

14 

64.3 

64.6 

64.4 

20.5 

19.8 

16.6 

5 

9 

10 

15 

65.6 

65.7 

65.9 

17.0 

19.8 

14.7 

5 

5 

7 

16 

66.9 

66.5 

65.9 

16.0 

19.3 

15.5 

3 

7 

8 

17 

66.5 

65.6 

65.0 

17.0 

22.2 

17.0 

10 

9 

8 

18 

64.1 

63.9 

63.5 

16.5 

16.6 

14.7 

0 

0 

0 

19 

63.0 

64.2 

64.9 

15.7 

17.6 

16.6 

0 

1 

9 

20 

63.6 

63.7 

63.2 

19.6 

21.2 

19.3 

9 

9 

6 

21 

61.6 

60.6 

59.0 

20.6 

23.2 

19.9 

8 

9 

8 

22 

59.3 

60.3 

60.1 

17.4 

19.9 

17.4 

2 

2 

2 

23 

61.3 

62.9 

63.0 

18.2 

22.4 

19.3 

2 

7 

•  7 

24 

61.8 

61.0 

59.7 

17.3 

!  21.6 

18.3 

0 

2 

1 

25 

58.1 

57.9 

56.7 

16.8 

16.9 

16.8 

0 

0 

5 

26 

53.8 

58.1 

61.4 

17.4 

18.4 

15.2 

1 

1 

5 

27 

63.8 

62.9 

61.6 

16.1 

22.0 

17.9 

7 

8 

7 

28 

59.6 

59.8 

60.2 

18.6 

23.2 

20.0 

3 

5 

7 

29 

62.0 

64.5 

66.2 

17.1 

20.0 

18.0 

0 

7 

8 

30 

67.8 

67.9 

67.6 

18.4 

22.0 

19.6 

9 

9 

7 

31 

67.9 

67.6 

65.4 

18.7 

22.4 

19.9 

0 

7 

7 

gem. 

j  762.39 

1 

1 

762.79 

1 

j  762.66 

+  16.52 

+  19.27 

+  16.64 

3.0 

4.7 

5.6 
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EER  T.  E.  VON  WEILER.  Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


JuLiJ  1864. 


Windkracht 

(geschat.) 

( Foree  du  vent.) 

Luxemburg. 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromèlre  d  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermomètre  C.) 

Regen. 

nyn. 

( Fluie .) 

20 

2 

11 

19'/, 

0 

77, 

197, 

0 

77, 

5 

4 

2 

732.3 

732.4 

735.1 

+  13.5 

+  15.3 

+  13.0 

CC 

3 

4 

2 

35.5 

34.5 

31.7 

11.0 

19.0 

20.0 

cc 

4 

2 

4 

29.2 

29.0 

30.8 

16.0 

22.0 

15.0 

2.0 

3 

4 

4 

34.1 

35.5 

36.6 

13.0 

13.5 

13.0 

0.2 

4 

3 

2 

36.7 

36.3 

35.5 

13.0 

18.0 

18.0 

CC 

4 

4 

3 

34.9 

35.6 

36.5 

13.2 

17.7 

15.5 

cc 

3 

4 

4 

36.5 

36.3 

35.9 

14.0 

15.5 

15.0 

cc 

3 

2 

2 

36.0 

36.0 

36.0 

12.5 

15.0 

15.0 

cc 

2 

1 

1 

35.6 

34.7 

34.8 

14.0 

18.0 

14.0 

cc 

i 

3 

2 

35.7 

35.6 

35.1 

16.0 

21.0 

22.0 

cc 

3 

3 

2 

36.1 

36.4 

36.4 

18.0 

24.5 

22.0 

cc 

2 

3 

3 

35.5 

34.8 

34.2 

22.5 

27.5 

22.0 

cc 

2 

3 

1 

31.8 

31.9 

33.4 

18.0 

23.0 

23.0 

cc 

2 

3 

1 

35.3 

35.7 

35.3 

18  0 

24.0 

25.0 

cc 

2 

2 

2 

36.3 

•  36.7 

36.8 

20.0 

25.5 

21.0 

cc 

1 

i 

1 

36.9 

36.9 

36.7 

17.5 

26.5 

25.7 

cc 

1 

3 

2 

37.4 

37.4 

35.3 

19.0 

25.5 

25.0 

39.6 

1 

2 

1 

35.2 

35.1 

35.1 

18.0 

25.0 

22.0 

cc 

3 

3 

1 

35.2 

35.8 

36.8 

17.0 

20.0 

18.0 

cc 

3 

2 

1 

38.1 

37.5 

36.0 

18.0 

23.5 

19.5 

cc 

2 

3 

2 

35.3 

34.5 

32.8 

18.0 

25.5 

27.0 

cc 

3 

4 

5 

33.8 

34.3 

35.4 

19.0 

23.0 

16.5 

cc 

2 

2 

1 

36.0 

36.0 

36.1 

16.0 

16.5 

19.0 

cc 

3 

3 

2 

36.1 

35.8 

34.4 

18.0 

24.0 

21.7 

1.0 

3 

3 

4 

32.4 

|  31.5 

1 

32.1 

21.0 

24.0 

19.0 

4.8 

5 

4 

1 

29.5 

30.4 

35.1 

18.0 

21.0 

24.0 

5.2 

2 

1 

2 

36.5 

36.2 

34.5 

16.0 

23.0 

20.0 

CC 

2 

9 

0 

33.9 

j  33.3 

32.9 

18.0 

25.0 

25.0 

cc 

2 

3 

0 

35.4 

36.5 

38.2 

20.0 

27.0 

23.5 

cc 

3 

3 

3 

40.6 

41.2 

41.6 

17.5 

25.5 

21.0 

cc 

3 

3 

2 

42.2 

42.1 

40.1 

19.0 

26.0 

23.0 

cc 

2.65 

2.81 

2.03 

735.35 

735.35 

735.39 

+  16.86  +  21.95 

+  20.11 

52.8 

som 

gem. 

' 

1. 
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WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heek  Dr.  H.  W.  SCHROEDER  VAN  DER  KOLK. 

JuLiJ  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Ihermomèlre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  ses 
différences  avec  les 
maxim.) 

Dampdrukking  in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

(Humidilé  relative.) 

Regen  in  millimeters. 

(Pluie  en  mm.) 

Helderheid. 

(Serenilé.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent). 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

1 

+  13.0 

+  17.4 

+  14.0 

+  10.2  + 

7.8 

8.20 

9.14 

7.85 

0.73 

0.61 

0.66 

2.5 

cc 

cc 

2 

0 

6 

2 

2 

2 

15.4 

23.4 

19.1 

8.7 

15.3 

7.77 

10.37 

10.91 

58 

47 

65 

CC 

CC 

cc 

8 

7 

5 

3 

2 

3 

19.0 

20.3 

15.0 

14.7 

6.3 

11.25 

11.22 

8.03 

68 

62 

62 

cc 

CC 

cc 

4 

7 

9 

3 

2 

4 

14.8 

19.4 

15.0 

13.0 

7.0 

8.02 

11.14 

8.15 

63 

65 

63 

cc 

cc 

cc 

4 

5 

7 

3 

2 

5 

14.1 

19.4 

15.3 

11.2 

9.0 

8.30 

11.00 

7.83 

69 

64 

59 

cc 

0.9 

cc 

3 

6 

5 

3 

2 

6 

14.2 

16.4 

12.4 

10.0 

7.0 

7.46 

8.83 

7.12 

61 

62 

66 

1.0 

CC 

cc 

3 

6 

7 

4 

3 

7 

12.1 

15.7 

13.0 

'  10.5 

6.0 

7.42 

8.86 

7.89 

70 

66 

71 

0.2 

cc 

cc 

0 

5 

0 

3 

2 

8 

11.4 

14.3 

14.0 

10.0 

5.0 

6.92 

7.92 

7.70 

68 

65 

64 

1.3 

0.5 

0.4 

0 

0 

0 

3 

2 

9 

13.4 

14.2 

13.0 

11.0 

3.8 

7.77 

7.58 

7.22 

58 

62 

65 

CC 

cc 

cc 

0 

0 

10 

2 

2 

10 

15.0 

25.2 

21.0 

8.8 

17.3 

8.41 

— 

11.22 

65 

— 

60 

CC 

cc 

cc 

0 

7 

10 

2 

2 

11 

20.0 

28.4 

22.0 

13.2 

15.8 

9.08 

13.74 

11.06 

51 

46 

55 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

10 

2 

1 

12 

19.0 

15.2 

18.0 

14.3 

11.7 

9.55 

8.29 

9.04 

57 

63 

57 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

9 

3 

2 

13 

15.0 

16.4 

15.0 

12.0 

5.0 

8.02 

8.57 

7.95 

62 

61 

62 

0.4 

cc 

cc 

0 

8 

10 

2 

3 

14 

16.0 

26.4 

22.6 

9.8 

17.2 

7.40 

12.75 

11.74 

54 

49 

57 

cc 

cc 

cc 

10 

9 

10 

2 

2 

15 

14.0 

25.2 

20.1 

10.8 

15.2 

8.36 

10.59 

8.88 

70 

43 

49 

cc 

cc 

cc 

0 

10 

10 

2 

2 

16 

14.4 

22.4 

19.0 

9.4 

14.6 

7.46 

10.37 

10.82 

60 

50 

65 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

10 

2 

2 

17 

17.0 

24.3 

20.0 

10.8 

14.2 

9.38 

13.65 

9.22 

64 

72 

51 

cc 

cc 

cc 

9 

8 

7 

2 

O 

18 

17.0 

25.3 

18.6 

11.0 

15.0 

9.51 

11.67 

10.09 

65 

47 

62 

cc 

cc 

cc 

4 

7 

8 

2 

1 

19 

15.3 

17.4 

16.0 

14.0 

4.0 

7.83 

9.26 

8.68 

59 

62 

63 

cc 

lC 

cc 

0 

3 

0 

3 

2 

20 

18.4 

26.2 

21.0 

12.8 

1 5.0 

9.08 

11.11 

11.52 

57 

43 

61 

ct 

cc 

cc 

5 

4 

4 

9 

3 

3 

21 

19.4 

27.0 

23.0 

13.0 

16.0 

9.31 

10.65 

12.12 

54 

39 

58 

cc 

cc 

cc 

10 

9 

10 

2 

3 

22 

18.0 

24.5 

18.2 

16.0 

9.0 

8.91 

12.19 

9.05 

57 

52 

57 

cc 

cc 

cc 

0 

6 

5 

3 

4 

23 

18.4 

24.0 

20.0 

16.2 

8.6 

8.52 

12.31 

8.94 

53 

54 

50 

cc 

cc 

cc 

0 

5 

0 

2 

2 

24 

19.4 

23.0 

20.4 

15.5 

8.1 

10.85 

11.51 

9.00 

63 

54 

49 

cc 

cc 

cc 

2 

3 

0 

2 

2 

25 

21.0 

22.3 

18.0 

17.4 

5.6 

11.24 

12.08 

10.18 

60 

59 

65 

3.5 

cc 

2.5 

1 

0 

2 

1 

2 

26 

17.4 

22.2 

17.4 

15.0 

7.8 

9.43 

12.00 

9.40 

62 

59 

62 

cc 

cc 

cc 

0 

5 

7 

3 

2 

27 

17.0 

24.3 

19.0 

11.0 

14.0 

9.25 

11.97 

10.96 

63 

52 

66 

cc 

cc 

cc 

5 

8 

9 

2 

2 

28 

23.0 

26.6 

19.4 

10.5 

16.5 

11.96 

13.68 

10.72 

56 

52 

63 

cc 

cc 

cc 

5 

4 

6 

i 

2 

29 

17.4 

27.6 

20.0 

13.2 

14.8 

10.68 

13.55 

8.66 

72 

48 

49 

cc 

cc 

cc 

5 

6 

8 

2 

2 

30 

19.0 

26.3 

20.0 

11.4 

15.6 

10.95 

11.35 

9.90 

66 

43 

56 

cc 

cc 

cc 

8 

9 

10 

2 

2 

31 

21.6 

28.3 

24.0 

15.4 

13.6 

10.83 

13.43 

13.42 

55 

46 

60 

cc 

cc 

cc 

3 

7 

8 

2 

2 

gem. 

+  16.78 

+  22.23 

+  18.18 

min.  d.  2.  +  8.7 
max.11  &21  +29.0 

9.00 

11.03 

j 

9.52 

0.617 

0.549 

0.599 

8.9 

som 

1.4 

2.9 

3.9 

gem. 

5.9 

i 

6.7 

2.35 

2.13 

81 


W1NDRIGTING.  Jol,,  1864.  fO.midJdto:  van  2  ure  'snachts  Z  78°,  va„  Jen  morgen  W  2°,  van  den  middag  W  17»  en  van  den  avond  W  13°). 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


\ 

1 

\ 

1 

i 


bO 

.2 

*3 

o 

S-H 

o 

14 

2  Helder. 

O 

a 

ca 

-3 

|ü 

q 

ü 

a 

<3 

14 

-4-» 

o 

<u 

-k-k 

Ss 

14 

fl 

CJ 

bO 

.2 

’cn 

CA 

> 

14 

g  Groningen,  j 

g  Leeuwarden. 

ei 

<D 

CA 

CO 

< 

21 

s 

1 - > 

k^ 

1— > 

\ 

/ 

/ 

/ 

** 

k-’ 

/ 

H- ► 

i— > 

1 

\ 

/ 

\ 

1 

1 

\ 

i — ► 

\ 

\ 

/ 

1 

s 

1 

S' 

\ 

1 

s 

/ 

/ 

/ 

1 

s 

\ 

ƒ 

/ 

s 

1— ► 

\ 

\ 

''-k 

I 

-k 

Sk 

\ 

\ 

*-* 

Sk 

\ 

Sk 

\ 

\ — ► 

Nk 

\ 

\ 

Sk 

I 

\ 

I 

/ 

\ 

\ 

\ 

\ 

1 

I 

\ 

kr^ 

S 

/ 

/ 

S 

<—4 

/ 

/ 

s 

/ 

4— é 

kc-» 

/ 

s 

\ 

T 

+ 

/ 

/ 

<— 1 

\ 

\ 

I 

\ 

4 — 1 

\ 

\ 

s 

/ 

s 

/ 

I 

/ 

/ 

/ 

/ 

I 

I 

\ 

\ 

1 

k^ 

I 

Sk 

\ 

\ 

I 

/ 

/ 

< — 1 

\ 

1 

\ 

\ 

/ 

*"* 

«—4 

/ 

\ 

I 

ï 

/ 

/ 

/ 

Sk 

\ 

I 

\ 

\ 

\ 

Sk 

I 

\ 

\ 

\ 

i — >■ 

1— > 

\ 

Sk 

/ 

1 — > 

k^ 

N 

Helder. 


16-20  20-21 


Sk 

L 

10 

w 

16° 


S> 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Sk 

\ 

1 

*k 

1 


•s» 

s 

1 

s 
s 

Sk 

\ 

i 

Sk 

47  j  7 
Z  |  W 
71°  ;  3° 


\ 

/ 

/ 

\ 

s 

1 

\ 

\ 

Sk 

\ 

/ 


6 

Z 

58° 


I - ► 

/ 

S 

\ 

/ 

t 


25 

Z 


S 

t 

1 

ƒ 

1 

Sk 

< - t 

ƒ 

1 

z 

24 


/ 

/ 

\ 

/ 

i 


/ 

/ 


/ 
i — > 

s 


55 

Z 

81° 


\ 

\ 

/ 

s 

s 


1 

/ 

\ 

\ 

\ 

I 

/ 

/ 

I 

< — 1 

I 

I 

ƒ 

f 

\ 

\ 

I — > 

ƒ 

/ 


/ 

/ 

\ 

s 

/ 

s 


/ 

s 


\ 

s*. 

\ 

I 

s 

/ 

I 

/ 

I 

\ 

\ 


42 

Z 

78° 


67 

W 

4° 


en:  van  a 

1  g  Amsterdam.  ! 

g  Utrecht. 

1  Ï5  Hellevoetsluis, 

i — > 

1 

^  / 

1 

^  rf 

s 

k^  f 

/ 

\ 

\  H 

\  * 

\ 

\  " 

\ 

I 

/ 

*-•  * 

/ 

<— 4  4 

/ 

/ 

4^ 

/ 

/ 

1 

I 

/ 

T 

/ 

/ 

/ 

I 

\ 

*  k-* 

1 - f 

,  : 

1 

*  / 

/ 

u  / 

Sk 

"  / 

/ 

^  / 

/ 

-  / 

k^ 

I  ^ 

’S 

1  \ 

\ 

-  1 

s 

/  I 

/ 

^  1 

k-’ 

3  6 

37 

1  z 

W 

6°  71 

0  1Q0 

ffl 


20 


50 

3 


> 

20 


/ 

S 


s 

20 


/ 


(r~i 

I 

\ 

/ 

I - > 

Sk 

/ 

/ 

-+ 

\ 

I - >• 

/ 


107 

W 

10° 


\ 

\ 

\ 

\ 

/ 

< — I 

/ 

/ 

/ 

I 

/ 

/ 

/ 

\ 

/ 


\ 

/ 

\ 

s 

l 

I 

\ 

/ 


3 

a 

o 

M 

3 

1-1 

19'/ 


kk» 


/ 

I 


Sk 

Sk 

Sk 

Sk 

\ 

\ 

I 

Sk 

s 

\ 

I — ► 

\ 

«» 

i 


\ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

I—» 

k-» 

k-T 

s 

/ 

/ 

s 


k-* 
i — > 

tZ* 
\ 
/ 
i — * 


Sk 

-•r 
\  ^ 

Sk 
*» 


''-k 

\ 


k-* 


11 

AV 

28° 


H  f 

Sk  |  k-* 

i->  I  k-* 

I 

I — »  I  x^9 

59  132 
W  W 
36°  4° 


v  5  -  ^ 

fl 

CU 

fl* 

fl 

CU 

■fl  -• 

rH  fl 

‘fl 

o 

J-H 

O 

>.  CO 

!>  co 

fl 

CU  ^ 

a 

-3 

2 

2  1 

Sk- 

•Sk 

1 

1  ^ 

/ 

1  ^ 

1 — > 

k^  k 

H- > 

1— >  4- 

\ 

\  " 

->■ 

\  , 

Sk 

\ 

/ 

/  * 

/ 

/  « 

I 

s 

Sk 

\ 

I 

/ 

K 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

*  \ 

\ 

"  Sk 

\ 

*  \ 

\ 

-  N 

Sk 

-  1 

\ 

*  k^ 

k* 

^  Sk 

\ 

■*  / 

/ 

/  i-> 

k^ 

/  Sk. 

i— >■ 

->  \ 

I 

_>  <— 4 

1 

i — > 

Sk!  / 

/ 

— >  S  ^ 

/ 

rrli4E 

ï  136 

z  3  AV 

AV 

54°|  12 

o  90 

U 

3U 

'qj 

W- 


0-4 


a 

<3 


|  to  Maastricht. 

0  Luxemburg.  |! 

co  Groningen. 

0 

CU 

'-fl 

c3 

& 

fl 

CU 

CU 

Helder. 

8 

1-8  8 

-12 

k^ 

/ 

Sk 

Sk 

\ 

Sk 

/ 

\ 

\ 

ï  ' 

1  I 

1 

/ 

/ 

S 

/  j 

/ 

Sk 

/ 

k'-’ 

/ 

/| 

/ 

k^ 

/ 

1 — ► 

1 

Sk 

1 - ► 

Sk 

s. 

/ 

Sk 

Sk 

•Sk 

Sk 

1 — >  1 

Sk 

Sk 

\ 

\ 

Sk 

k^S 

\ 

Sk 

\ 

\ 

Sk 

Ski 

I 

\ 

/ 

/ 

< — 1 

s 

/ 

/ 

/ 

/ 

1 

/ 

I 

\ 

/ 

s 

\ 

/ 

Sk 

\ 

\ 

I 

/ 

/ 

I 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

\ 

\ 

i 

\ 

»— > 

/ 

\ 

Sk 

i 

I 

/ 

/ 

\ 

\ 

i 

/ 

•s. 

/ 

\ 

\ 

i 

I 

1 — k 

\ 

Sk 

Sk 

•Sk 

\ 

‘  \ 

Sk 

Sk 

Sk 

\ 

Sk 

*  -* 

l— > 

Sk 

Sk 

\ 

1  * — > 

*  / 

/ 

/ 

s 

/ 

1 

"3k  > 

\s 

/ 

/ 

/ 

/ 

2 

s» 

.2 

"fl 

CA 

fl 

CU 

bb 

Ut 

fl 

nfl 

M 

CU 

0 

CU 

u 

"O 

O 

> 

n 

CA 

fl 

a 

CU 

a 

-3 

p 

rö3 

w 

> 

fl 

U) 

10 

10 

8 

10 

77, 

k-" 


De  dikkere  pijltjes  duiden  sterkeren  wind  aan. 


82 


WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

Augustus  1864. 


Thermometer  C. 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 

Barometer  bij  0°  in  millim. 
700  mm  + 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidilé  relative.) 

Regen  in  mm. 

Uitgedampt  in  mm. 

Datum. 

( Lhermometre 

C.) 

met  de  hoogste. 

(Baromètre  a 

0°.) 

( Pension  de  la  vapeur.) 

(Pluie  en  mm.) 

( Evaporation  en  mm.) 

(Mtnim. 

et  ses 

20 

10 

différences 

nvec  les 

1 

2 

maxim.) 

20 

2 

I  10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

2 

+  19.6 

+  20.4" 

+  13.2 

+  16.4 

+  5.6 

61.84 

62.48 

61.62 

11.78 

9.95 

9.73 

0.69 

0.55 

0.86 

cr 

CC 

CC 

0.5 

2.9 

1  2 

18.6 

17.8 

11.7 

11.4 

8.1 

61.79 

63.03 

64.00 

10.50 

9.57 

8.74 

65 

62 

85 

« 

cc 

CC 

0.2 

2.4 

1  3 

O 

4 

19.2 

19.3 

11.1 

9.9 

9.9 

63.86 

64.21 

64.57 

10.52 

7.95 

7.66 

63 

47 

77 

cc 

tt 

cc 

0.2 

2  2 

1  8 

13.5 

21.5 

14.5 

8.2 

13.4 

64.31 

64.14 

64.04 

9.18 

9.12 

10.11 

79 

47 

82 

cc 

cc 

(f 

1.8 

1.7 

o 

22.0 

25.7 

17.3 

11.0 

14.7 

65.16 

65.11 

64.48 

13.53 

13.85 

11.99 

68 

56 

81 

cc 

cc 

cc 

0.4 

2.9 

2.0 

G 

21.2 

22.5 

13.9 

16.1 

7.8 

62.56 

63.10 

62.63 

13.54 

11.78 

10.35 

72 

57 

87 

cc 

cc 

cc 

0.4 

2.3 

1  3 

7 

8 

9 

10 

19.1 

21.9 

13.8 

11.8 

10.8 

60.91 

60.66 

59.20 

12.54 

10.07 

10.02 

76 

51 

85 

« 

cc 

cc 

0.3 

2.6 

1.7 

19.1 

21.6 

17.3 

13.5 

8.1 

56.75 

57.57 

59.09 

11.80 

13.14 

11.71 

72 

68 

80 

« 

0.1 

0.1 

0.4 

1.0 

0.7 

17.4 

18.0 

*  14.5 

12.6 

7.7 

59.29 

57.31 

53.55 

10.68 

13.52 

11.47 

72 

88 

93 

ü 

2.2 

8.9 

0.2 

0  7 

0  2 

15.4 

17.0 

10.7 

11.4 

5.8 

56.54 

59.64 

61.24 

10.23 

7.67 

7.55 

78 

52 

78 

0.1 

3.2 

cc 

CC 

1.6 

1.8 

11 

12 

13 

14 

15 

14.6 

16.0 

11.6 

9.5 

7.3 

63.38 

66.18 

68.92 

9.26 

8.54 

8.67 

75 

62 

85 

5.5 

0.2 

cc 

0.1 

1.7 

1.6 

16.5 

17.6 

11.5 

10.8 

7.4 

70.13 

70.37 

70.36 

8.20 

8.84 

9.49 

58 

58 

94 

cc 

CC 

cc 

0.2 

2  0 

0  9 

17.3 

18.8 

13.8 

9.4 

9.6 

70.72 

70.91 

71.83 

10.72 

9.50 

9.35 

72 

58 

80 

cc 

cc 

0.1 

2.2 

1.5 

17.9 

19.3 

14.3 

10.0 

10.0 

72.94 

72.40 

72.08 

10.19 

9.33 

10.79 

66 

55 

89 

CC 

cc 

<c 

0.1 

2.4 

1.7 

19.2 

20.6 

15.5 

12.5 

9.1 

71.28 

70.24 

69.66 

11.70 

12.03 

10.82 

71 

66 

83 

cc 

cc 

cc 

0.2 

2.7 

1.6 

16 

16.1 

17.6 

16.2 

15.0 

3.1 

67.99 

66.52 

63.51 

12.58 

12.23 

12.67 

92 

81 

92 

cc 

cc 

cc 

0.7 

0.4 

1  / 

18 

19 

20 

15.4 

16.4 
14.9 

17.2 

17.0 

18.7 

12.5 
11.7 

12.6 

12.1 

12.0 

9.8 

5.2 

5.2 

9.3 

61.98 

60.97 

56.49 

62.01 

59.93 

54.83 

62.04 

58.55 

52.93 

8.52 

8.29 

8.57 

7.55 

8.98 

8.36 

8.50 

8.98 

8.20 

65 

59 

68 

51 

62 

51 

78 

87 

75 

2.2 

cc 

cc 

cc 

o.t 

0.1 

cc 

0.3 

0.3 

0.2 

2.7 

1.6 

1.4 

0.8 

0.9 

1.2 

16.0 

18.8 

9.4 

11.1 

7.8 

52.16 

54.82 

58.88 

9.35 

8.69 

7.78 

69 

52 

87 

2.3 

cc 

cc 

0.2 

2.2 

1.1 

21 

10.9 

13.4 

9.2 

8.5 

7.3 

58.97 

58.20 

60.28 

8.74 

9.87 

7.66 

90 

86 

87 

0.3 

3.7 

<c 

1.5 

0.7 

23 

04 

12.6 

17.4 

12.3 

6.6 

10.9 

61.53 

60.70 

58.69 

9.35 

7.82 

7.54 

86 

52 

70 

cc 

a 

cc 

2  1 

1.1 

10.3 

10.9 

9.8 

9.6 

1.6 

53.97 

50.28 

48.63 

8.75 

9.10 

8.45 

93 

94 

93 

3.9 

10.5 

20.9 

0.2 

CC 

25 

11.7 

15.1 

9.7 

11.7 

3.6 

55.63 

57.72 

60.71 

9.31 

8.96 

8.39 

91 

70 

93 

8.4 

4.2 

2.5 

0.8 

0.4 

13.5 

16.3 

8.3 

8.7 

8.0 

62.86 

64.90 

65.81 

8.14 

7.46 

7.37 

71 

53 

90 

2.2 

0.3 

cc 

0.2 

1.8 

0.9 

26 

13.4 

16.5 

9.6 

6.3 

10.3 

65.70 

65.99 

67.22 

8.84 

8.08 

7.65 

77 

57 

85 

0.9 

0.2 

cc 

0.1 

2.0 

1.2 

28 

29 

30 

31 

15.3 

17.4 

9.4 

7.3 

11.0 

68.74 

68.37 

68.93 

9.47 

6.90 

8.21 

73 

45 

93 

CC 

(C 

0.1 

2.3 

1.4 

13.3 

19.2 

13.8 

5.5 

14.0 

67.85 

66.61 

65.77 

9.03 

8.99 

9.86 

79 

54 

87 

cc 

cc 

2.5 

1.0 

12.5 

18.2 

13.5 

11.4 

7.0 

65.10 

64.50 

64.22 

9.80 

11.29 

10.77 

90 

72 

93 

0.8 

0.3 

1.0 

0.5 

18.5 

23.9 

15.9 

11.4 

12.5 

63.46 

62.07 

61.25 

11.25 

10.34 

10.18 

71 

46 

75 

CC 

CC 

0.2 

2.8 

1.7 

19.5 

24.1 

17.4 

12.6 

11.7 

60.71 

59.85 

59.77 

13.19 

14.86 

13.59 

78 

66 

92 

cc 

cc 

1.0 

0.1 

2.1 

1.3 

gem. 

+  16.16 

+  18.70 

+  12.77 

min.  d.  28.  +  5.5 
max.  d.  5.  +  25.7 

62.76 

gem. 

62.73 

62.72 

10.24 

9.82 

9.49 

0.745 

0.605 

0.852 

26.6 

som 

25.0 

33.5 

5.2 

58.9 

35.6 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

Augustus  1864. 


Helderheid. 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

( Force  da  vent  en  Icilogr.  sur 

1  mèlre  carré.) 

Wolken- 

Lucht-electriciteit. 

Magnetische 

( Sérenité .) 

nguug. 

(Direction 
des  nuages.) 

( Electricité  de  Pair.) 

Declinatie.  . 

In  minuten  hoogs. 
(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen . 
(Inlensité  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

4 

4 

7 

0.5 

11.0 

3.5 

0.0 

1 - ► 

12° 

19° 

13° 

5.1 

22.3 

3.7 

18.6 

43.7 

20.9 

—  9.9 

78.6 

—21.5 

4 

4 

1  7 

0.0 

3.0 

11.0 

0.5 

S» 

15 

14 

21 

10.4 

25.6 

7.6 

16.6 

42.1 

19.0 

23.4 

109.0 

1.7 

4 

6 

!  io 

0.0 

0.5 

8.0 

0.0 

S 

16 

15 

31 

14.2 

31.0 

13.8 

24.2 

55.3 

31.0 

29.5 

125.5 

19.8 

1 

9 

8 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

1 — ► 

? 

8 

15 

16 

6.7 

21.8 

4.6 

20.9 

46.1 

28.2 

—  7.9 

94.0 

—21.8 

9 

9 

7 

0.0 

0.5 

3.0 

0.5 

? 

? 

13 

15 

8 

11.7 

25.9 

7.8 

22.2 

48.6 

28.1 

0.9 

96.0 

—11.8 

4 

4 

9 

0.0 

1.5 

3.0 

0.0 

\ 

• — > 

5 

10 

29 

11.1 

25.1 

6.8 

17.5 

44.0 

25.0 

20.7 

103.0 

—  3.4 

2 

6 

7 

0.0 

2.0 

3.5 

0.0 

1 - ► 

13 

17 

14 

13.2 

25.9 

7.3 

30.3 

44.4 

25.1 

10.0 

102.0 

—  8.2 

1 

2 

4 

0.5 

4.0 

9.0 

0.5 

1 - » 

1 — ► 

12 

13 

10 

10.3 

24.3 

12.7 

9.5 

40.5 

39.3 

31.5 

107.1 

4.1 

2 

1 

o 

0.0 

0.0 

0.5 

1.0 

f - > 

S 

9 

14 

7 

7.1 

25.1 

4.8 

13.6 

39.8 

19.7 

14.7 

113.3 

1.7 

3 

5 

7 

6.0 

20.0 

24.0 

1.0 

\ 

\ 

8 

31 

64 

7.1 

23.2 

5.6 

13.2 

41.0 

24.0 

10.6 

105.8 

—13.5 

4 

6 

7 

2.0 

3.0 

22.0 

0.5 

\ 

\ 

16 

19 

14 

6.7 

22.0 

4.7 

8.1 

34.5 

15.7 

10.8 

109.8 

—10.1 

7 

3 

9 

0.5 

0.5 

3.0 

0.0 

\ 

\ 

24 

15 

23 

10.3 

25.4 

7.2 

17.8 

40.6 

22.9 

16.8 

119.7 

—  3.8 

8 

8 

9 

0.0 

0.5 

2.5 

0.5 

I 

s 

33 

25 

18 

8.5 

24.3 

10.2 

10.7 

47.7 

27.7 

11.1 

97.2 

3.4 

7 

8 

8 

0.0 

0.5 

3.0 

0.5 

/ 

17 

24 

13 

14.7 

27.0 

28.5 

35.3 

58.3 

86.3 

13.4 

101.5 

17.4 

’s  av.  Magnetische  storing. 

7 

9 

2 

0.0 

1.5 

5.0 

1.0 

/ 

s 

17 

28 

20 

9.2 

23.2 

6.1 

7.1 

51.6 

26.7 

20.6 

83.5 

—18.0 

0 

1 

3 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

? 

\ 

0 

5 

8 

11.5 

26.5 

8.7 

15.8 

45.2 

24.3 

28.8 

115.8 

6.2 

5 

3 

2 

0.5 

1.0 

2.5 

1.0 

I 

/ 

27 

25 

10 

12.4 

26.9 

8.3 

17.4 

44.0 

24.8 

27.3 

114.5 

—  4.2 

6 

2 

2 

0.0 

1.0 

0.5 

0.0 

\ 

\ 

28 

22 

27 

12.9 

27.9 

10.6 

23.6 

47.7 

27.2 

24.5 

124.2 

9.1 

4 

3 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

ƒ 

28 

21 

6 

12.5 

28.1 

11.1 

9.4 

40.8 

25.6 

41.9 

136.0 

16.6 

8 

4 

8 

0.0 

2.5 

4.5 

0.0 

? 

\ 

26 

11 

32 

6.1 

25.0 

9.9 

—4.9 

47.6 

31.8 

26.8 

108.2 

—  3.5 

1 

2 

7 

0.0 

0.0 

1.5 

0.0 

I 

Nk 

0 

—70 

15 

4.0 

22.5 

8.2 

3.0 

34.0 

23.3 

9.0 

119.1 

—  1.4 

Te  0  u.  onweer. 

5 

6 

1 

0.0 

0.0 

1.0 

7.0 

*-* 

1 — > 

25 

21 

7 

4.6 

24.8 

6.9 

—0.3 

57.5 

31.4 

13.6 

102.6 

—14.7 

1 

0 

0 

5.5 

5.0 

18.0 

41.0 

s 

s 

11 

—50 

10 

6.5 

24.0 

6.2 

17.9 

45.1 

25.9 

6.3 

124.6 

—  8.7 

Te  S’/4  u.  onweer. 

1 

2 

6 

15.0 

1.0 

10.0 

0.5 

\ 

\ 

19 

41 

18 

5.3 

22.3 

18.6 

4.2 

32.3 

21.5 

11.4 

129.2 

—  4.8 

4 

3 

3 

0.0 

1.0 

9.0 

0.0 

\ 

\ 

23 

18 

10 

9.6 

26.8 

9.8 

12.8 

52.9 

29.3 

20.1 

121.1 

1.3 

7 

4 

7 

0.0 

0.0 

4.5 

0.0 

Nk 

\ 

37 

10 

27 

6.6 

20.6 

6.4 

7.8 

34.8 

19.8 

9.8 

115.0 

—  0.1 

9 

7 

9 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

? 

/ 

46 

20 

41 

—3.2 

20.2 

4.9 

—  14.1 

47.0 

30.4 

—  5.2 

96.7 

—20.4 

8 

8 

4 

0.0 

0.0 

3.0 

0.0 

\ 

/ 

31 

11 

6 

—1.0 

14.8 

—1.5 

6.0 

36.1 

18.8 

—  15.0 

93.7 

—37.8 

0 

1 

5 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

? 

11 

12 

7 

7.1 

24.9 

8.7 

4.0 

39.1 

20.5 

25.3 

138.3 

14.5 

10 

10 

10 

0.0 

0.0 

1.5 

1.0 

23 

18 

13 

4.8 

20.1 

3.0 

6.4 

39.9 

20.7 

—  6.6 

93.2 

—23.1 

_  7 

3 

0 

0.0 

1.5 

5.0 

0.0 

S 

s 

19 

12 

10 

7.3 

28.5 

8.6 

21.5 

63.6 

36.6 

8.1 

95.0 

17.8 

4.6 

4.6 

5.5 

1.05 

2.03 

5.31 

1.85 

8.17 

24.39 

8.38 

12.78 

44.70 

27.47 

13.62 

108.81 

—3.78 

gem. 

I 

% 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer 

Augustus  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minirn.  et  sa 
différence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tennon  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relalive.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

1 

+  17.0 

+  17.5 

+ 17.1 

+  17.0  + 

2.2 

10.70 

10.40 

12.00 

0.74 

0.70 

0.83 

2 

15.2 

15.6 

15.0 

15.0 

1.3 

10.07 

10.61 

10.83 

78 

80 

85 

3 

15.5 

16.0 

14.9 

14.4 

1.9 

11.19 

10.90 

10.37 

85 

82 

82 

4 

15.5 

19.0 

17.9 

11.4 

10.2 

11.06 

11.70 

13.06 

84 

72 

86 

5 

18.0 

20.3 

18.9 

17.0 

5.1 

13.87 

14.59 

13.33 

91 

83 

83 

6 

17.6 

17.1 

16.5 

16.7 

2.1 

13.96 

12.21 

11.13 

93 

84 

80 

7 

16.3 

17.2 

16.0 

14.7 

2.7 

11.38 

11.25 

11.16 

82 

77 

82 

8 

17.5 

19.6 

17.0 

15.0 

5.0 

14.02 

14.25 

11.78 

95 

85 

82 

9 

16.2 

13.9 

12.6 

15.0 

0.7 

11.31 

10.97 

10.60 

82 

92 

96 

10 

13.2 

13.8 

14.0 

11.9 

2.6 

9.25 

10.14 

9.76 

81 

85 

81 

11 

13.6 

14.8 

14.4 

12.8 

2.2 

9.26 

9.92 

10.29 

79 

79 

84 

12 

13.6 

14.7 

14.5 

13.5 

2.5 

9.14 

10.36 

10.10 

78 

83 

81 

13 

14.9 

17.9 

15.5 

13.6 

5.6 

10.76 

12.22 

11.59 

85 

80 

88 

14 

15.6 

16.7 

15.8 

14.3 

3.7 

11.67 

12.65 

12.91 

83 

89 

96 

15 

16.1 

16.0 

15.9 

13.5 

3.3 

13.01 

12.51 

12.43 

95 

92 

92 

1G 

15.3 

16.6 

16.4 

15.0 

2.0 

13.07 

13.70 

13.39 

1.00 

97 

96 

17 

13.9 

14.6 

13.8 

13.5 

2.1 

8.83 

10.04 

9.14 

74 

81 

77 

18 

13.0 

13.5 

13.0 

12.4 

1.5 

8.52 

9.20 

9.12 

75 

79 

81 

19  4 

20 

12.0 

13.4 

14.6 

11.8 

4.2 

9.48 

9.16 

9.66 

89 

74 

78 

14.0 

14.6 

13.6 

12.6 

2.0 

9.89 

9.50 

9.38 

82 

82 

80 

21 

14.0 

13.9 

13.6 

12.8 

2.7 

9.14 

10.46 

9.38 

76 

87 

80 

12.9 

14.5 

13.1 

12.4 

2.6 

8.94 

8.97 

10.68 

80 

72 

94 

23 

13.1 

13.0 

11.6 

13.1 

0.7 

9.31 

8.88 

10.08 

82 

79 

97 

24 

11.3 

12.7 

11.1 

11.3 

2.8 

9.53 

9.92 

9.63 

93 

89 

94 

25 

13.1 

13.6 

12.9 

11.4 

2.1 

8.46 

10.26 

9.18 

74 

87 

82 

26 

12.8 

13.1 

11.9 

11.8 

2.2 

8.88 

8.46 

9.42 

79 

74 

89 

27 

13.0 

15.1 

13.4 

12.0 

3.8 

9.12 

10.51 

10.63 

81 

82 

92 

28 

12.0 

16.0 

14.0 

11.5 

4.9 

9.00 

10.90 

10.91 

85 

80 

91 

29 

13.0 

15.7 

15.2 

12.3 

3.7 

11.38 

13.11 

12.72 

1.00 

98 

98 

30 

14.8 

21.8 

18.5 

12.0 

12.5 

10.69 

13.09 

13.14 

85 

69 

84 

31 

17.2 

21.5 

16.8 

13.4 

9.6 

12.92 

15.43 

13.58 

89 

82 

95 

gera. 

+  14.55 

+  15.93 

J> 

+  14.82 

min.  d.  24.  +11.3 
max.  d.  30.  +  24.5 

10.56 

erem. 

1  ö 

11.17 

11.01 

0.842 

0.821 

0.867 

VAN  DER  STERR 


(Plaie 

Regen 

en  mm. 

in  mm.  bij  de  streken. 

suivani  la  direction  du  vent.) 

- 

Uitgedampt. 

mm. 

(Evaporalion 
en  mm.) 

N 

(iV) 

NO 

m 

o 

(E) 

ZO 

(SE) 

z 

(S) 

zw 

(SO) 

w 

(0) 

NW 

(NO) 

’s  morg. 

’s  av. 

« 

cc 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

2.9 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cjr 

0.4 

1.3 

1.6 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

1.3 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.3 

cc 

cc 

0.6 

1.4 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.6 

1.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

ft 

cc 

cc 

cc 

0.7 

1.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

cc 

0.7 

1.2 

1.0 

0.2 

cc 

cc 

cc 

1.9 

2.3 

7.2 

0.6 

2.1 

0.3 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

<c 

3.9 

0.7 

2.0 

1.0 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

0.5 

1.9 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.3 

1.2 

<c 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

2.0 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

0.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

1.9 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cf 

cc 

0.5 

1.3 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

1.7 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

0.1 

1.9 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

0.3 

0.3 

1.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

2.1 

17.8 

4.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.5 

0.6 

5.6 

0.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.9 

10.9 

cc 

0.2 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

tc 

cc 

0.2 

0.3 

2.5 

5.9 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.2 

1.4 

1.3 

CC 

4.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.0 

cc 

cc 

cc 

cc 

3.8 

0.4 

0.1 

cc 

0.7 

1.9 

cc 

cc 

cc 

cc 

4.2 

0.1 

cc 

cc 

0.5 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

2.0 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

3.2 

1.1 

1.5 

31.8 

som 

9.9 

1 

0.0 

0.0 

8.0 

5.2 

4.6 

28.3 

19.1 

47.4 

# 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

Augustus  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vie'rkanten  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr.  sur  un  métre  carré.) 

Lucht-electriciteit. 

{Electricité  de  Vair.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Magnetische 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( Intensité  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

100  + 

100  + 

21.0 

21.0 

11.0 

6.8 

2.4 

1.1 

5° 

22° 

16° 

5.4 

68.8 

5.5 

4.2 

51.4 

7.5 

7.9 

22.0 

2.4 

5.4 

9.4 

10.0 

10.5 

8.0 

4.6 

19 

14 

32 

5.8 

66.6 

2.5 

2.2 

46.6 

3.2 

11.7 

22.4 

2.0 

1.5 

4.0 

5.4 

1.4 

0.7 

0.4 

12 

11 

7 

17.3 

77.3 

12.4 

19.3 

58.9 

14.3 

16.0 

28.5 

7.0 

0  7 

0.5 

1.4 

2.0 

0.6 

0.4 

11 

13 

27 

5.2 

67.6 

3.9 

8.2 

52.0 

10.4 

12.2 

25.0 

—  1.6 

0.7 

3.4 

0.6 

0.7 

0.9 

0.6 

20 

0 

12 

13.4 

73.4 

9.0 

10.0 

53.7 

9.2 

16.8 

31.0 

4.5 

0  6 

1.8 

1.6 

1.2 

0.4 

0.2 

10 

16 

2 

9.8 

70.7 

6.0 

6.2 

53.2 

9.4 

15.4 

28.6 

1.2 

0  3 

3.2 

4.8 

5.0 

0.8 

0.4 

8 

20 

0 

14.3 

72.4 

9.6 

11.5 

49.7 

8.2 

16.5 

31.0 

7.8 

2  4 

9.4 

14.5 

9.6 

4.8 

1.2 

14 

8 

34 

5.6 

69.2 

4.0 

4.6 

51.2 

7.4 

7.8 

22.2 

—  3.2 

0  7 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

9.0 

10 

22 

0 

6.2 

71.3 

7.3 

0.4 

51.4 

10.0 

13.4 

26.4 

4.4 

35.0 

46.0 

39.0 

24.0 

21.5 

20.0 

28 

0 

27 

8.0 

68.6 

4.6 

1.9 

49.5 

11.6 

13.8 

21.0 

0.4 

23.5 

21.0 

22.0 

20.0 

14.0 

12.0 

20 

8 

14 

8.0 

68.5 

10.1 

1.9 

48.6 

12.9 

14.9 

22.5 

4.7 

11.0 

10  0 

6.2 

4.6 

1.2 

9.7 

6 

12 

24 

11.5 

72.0 

8.4 

6.1 

50.3 

4.1 

16.4 

27.2 

8.8 

0  7 

0.2 

0.2 

0.3 

0.8 

0.6 

17 

28 

22 

8.0 

69.2 

11.8 

9.5 

57.0 

11.0 

16.8 

25.7 

5.2 

0  6 

0  3 

0.3 

0.8 

0.9 

0.8 

7 

19 

2 

18.8 

74.5 

13.1 

7.0 

61.6 

0.6 

30.0 

38.2 

22.0 

0.4 

0.4 

2.4 

5.4 

6.3 

5.4 

27 

16 

0 

22.5 

67.5 

9.9 

2.4 

58.8 

39.6 

18.0 

23.0 

1.8 

2  4 

1.8 

5.0 

1.2 

1.2 

2.8 

0 

0 

0 

12.8 

57.6 

7.0 

9.2 

55.4 

7.2 

15.5 

24.5 

3.6 

8.2 

10.0 

9.6 

11.0 

8.0 

6.2 

0 

6 

4 

21.8 

70.8 

9.3 

7.7 

53.2 

6.4 

20.8 

28.0 

7.0 

5.0 

2.8 

4.6 

2.8 

1.0 

0.7 

0 

0 

0 

17.6 

70.6 

8.6 

6.5 

57.5 

14.5 

15.6 

23.6 

0.0 

0  2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.1 

0.3 

0 

2 

0 

32.1 

75.6 

15.2 

—  2.5 

50.2 

1.6 

27.6 

33.8 

22.8 

0.3 

1.0 

1.0 

4.7 

2.4 

0.8 

16 

35 

8 

10.1 

75.5 

6.9 

0.1 

57.1 

8.2 

19.1 

24.5 

5.0 

0  8 

0.5 

0.3 

0.5 

0.7 

1.8 

0 

0 

0 

7.8 

70.4 

5.6 

4.4 

51.2 

5.8 

11.3 

24.2 

5.6 

2  0 

0.5 

0.5 

0.6 

1.1 

4.0 

0 

0 

0 

12.8 

72.0 

10.5 

13.8 

62.4 

17.4 

9.0 

15.3 

—  1.7 

7.2 

ULO 

9.4 

5.0 

14.0 

9.2 

21.0 

7.0 

22.0 

6.0 

22.0 

9.0 

0 

20 

0 

0 

70 

5.3 

6.4 

66.6 

67.4 

3.4 

3.2 

5.6 

—  0.1 

55.7 

49.6 

9.5 

5.5 

3.8 

9.1 

17.6 

18.6 

—  2.4 

—  2.8 

2  u.  sterke  negatieve  lucht-  electriciteit . 

6.6 

12.0 

12.5 

9.8 

7.2 

6.8 

10 

8 

4 

11.2 

72.9 

8.8 

3.0 

63.0 

14.8 

15.4 

18.8 

0.3 

k  4 

6  8 

2.2 

4.5 

2.8 

0.6 

0 

5 

67 

6.1 

66.7 

4.1 

—  6.1 

48.0 

2.9 

14.7 

20.6 

0.9 

0,5 

0  6 

0.4 

0.5 

0.4 

0.4 

2 

0 

12 

2.0 

68.4 

4.0 

—14.2 

56.2 

5.2 

11.2 

19.0 

—  0.6 

0  5 

0.6 

4.2 

7.0 

1.2 

0.8 

4 

12 

20 

18.0 

72.6 

12.6 

13.6 

64.4 

15.5 

5.6 

14.0 

—  7.6 

0  9 

1  2 

3.6 

1.3 

0.8 

0.5 

2 

36 

40 

13.9 

1  65.4 

3.0 

1.0 

53.6 

7.6 

8.5 

21.0 

1.3 

0.5 

0  4 

0.5 

1.3 

0.6 

0.6 

32 

33 

28 

9.1 

68.3 

22.3 

1.2 

54.5 

17.1 

12.9 

21.6 

16.4 

0.4 

1.6 

9.6 

7.6 

1.8 

1.4 

22 

30 

10 

15.6 

75.5 

13.3 

32.7 

74.9 

23.9 

6.5 

25.6 

6.7 

5.27 

gerei. 

6.01 

6.37 

5.61 

3.90 

4.04 

11.69 

70.13 

8.25 

5.53 

154.86 

10.40 

14.01 

124.05 

3.93 

11* 
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WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS.  Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 

Augüstüs  1864. 


Datum. 

Thermometer 

(7  hermomltre 

C. 

C.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tendon  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Tlumidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

( Pluie .) 

Windkracht  in  kilog 
een  vierkanten  me 
( Force  du  vetn  en 
sur  1  m.  carré.] 

r.  op 

Assen. 

Aanmerkingen. 

ter. 

ïlogr. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Windkracht 
(geschat). 
{Force  du  vent.) 

Regen 
in  mm. 

20 

2 

8 

20 

8 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

{Pluie.) 

1 

+  18.0 

+  18.7 

+  15.7 

11.46 

10.91 

10.94 

0.75 

0.68 

0.82 

cc 

5 

8 

8 

0 

+  20.5 

+  21.0 

+  13.4 

3 

3 

CC 

2 

15.1 

14.8 

15.5 

10.64 

10.30 

— 

82 

81 

— 

0.3 

0 

7 

18 

3 

18.4 

18.8 

12.7 

3 

3 

cc 

3 

15.0 

16.7 

13.6 

10.83 

10.48 

10.26 

84 

74 

87 

2.0 

0 

1.5 

4 

0 

18.0 

18.0 

9.8 

2 

2 

cc 

4 

12.8 

20.0 

17.8 

10.23 

11.39 

11.30 

91 

66 

75 

CC 

0 

0 

1.5 

0 

16.5 

20.5 

14.5 

1 

1 

1.7 

5 

18.5 

22.8 

19.2 

14.45 

14.18 

14.64 

91 

70 

89 

cc 

0.5 

1 

3 

0 

22.4 

23.5 

16.0 

1 

1 

cc 

6 

18.3 

19.5 

15.8 

15.48 

11.55 

11.68 

*99 

69 

87 

0.7 

0 

0.5 

4 

0 

22.3 

23.5 

12.1 

2 

2 

cc 

7 

15.4 

17.6 

15.6 

12.32 

12.53 

12.48 

94 

84 

94 

cc 

0 

0 

7 

0.5 

18.0 

— 

14.7 

2 

— 

8 

17.8 

17.3 

15.8 

13.42 

14.59 

11.28 

88 

99 

84 

1.4 

0 

6 

10 

1.5 

18.8 

19.6 

13.0 

3 

2 

3*8 

9 

15.2 

14.7 

12.7 

11.64 

12.61 

11.17 

90 

1.00 

1.00 

2.5 

0 

0 

1 

0 

19.6 

17.3 

12.2 

1 

2 

cc 

10 

s  11.1 

14.7 

11.9 

9.30 

11.40 

9.90 

92 

90 

93 

17.2 

2 

14 

20 

3 

12.5 

15.5 

10.6 

3 

4 

22.6 

11 

13.1 

15.0 

13.0 

10.68 

10.70 

10.11 

93 

83 

89 

8.6 

5 

14 

31 

7 

15.7 

16.0 

11.2 

3 

3 

cc 

12 

13.4 

15.2 

12.8 

11.26 

11.69 

10.48 

97 

86 

93 

CC 

2 

3 

10 

0 

15.8 

— 

10.7 

3 

— 

cc 

13 

14.4 

16.2 

14.1 

10.40 

11.84 

12.02 

84 

86 

99 

CC 

0 

0 

2 

0 

15.6 

17.4 

11.5 

— 

1 

cc 

14 

15.1 

18.4 

15.0 

12.63 

14.07 

12.42 

98 

86 

97 

cc 

0 

0 

1 

0 

12.8 

20.0 

13.6 

2 

2 

cc 

15 

15.8 

16.1 

14.4 

12.62 

13.00 

12.10 

94 

95 

98 

cc 

0 

0.5 

2.5 

0.5 

18.4 

— 

12.8 

1 

— 

cc 

16 

14.7 

17.1 

16.2 

12.61 

13.83 

13.65 

1.00 

95 

99 

0.3 

1 

2 

3 

1.5 

16.8 

20.1 

15.2 

2 

2 

cc 

17 

13.2 

14.9 

13.0 

7.57 

9.35 

9.43 

66 

73 

82 

0.4 

8 

12 

14 

2 

15.7 

16.7 

11.6 

2 

2 

cc 

18 

12.2 

14.5 

12.5 

9.12 

9.22 

9.30 

84 

74 

84 

2.4 

0.5 

3 

4 

0 

14.9 

17.0 

11.8 

2 

2 

cc 

19 

12.2 

14.8 

13.9 

9.24 

9.42 

10.34 

85 

74 

86 

CC 

0 

0 

0 

0 

15.7 

17.5 

11.8 

2 

2 

cc 

20 

13.2 

14.2 

12.1 

10.14 

11.32 

10.03 

90 

92 

93 

2.4 

0 

0 

1 

0.5 

— 

15.7 

9.8 

— 

1 

cc 

21 

12.2 

13.3 

10.9 

9.84 

9.93 

9.53 

91 

86 

95 

0.9 

0 

0 

0.5 

0 

15.3 

16.2 

7.8 

1 

2 

cc 

22 

11.1 

15.4 

12.3 

9.89 

9.82 

9.67 

98 

75 

89 

1.3 

0 

0 

0.5 

0 

14.5 

- 

10.0 

1 

-  ; 

23 

11.5 

12.4 

11.1 

9.41 

10.60 

10.15 

91 

97 

1.00 

0.5 

0 

1.5 

6 

12 

11.3 

— 

10.1 

2 

2 

14.5 

24 

10.0 

11.2 

10.2 

9.25 

9.95 

9.59 

97 

98 

1.00 

46.4 

27 

10 

9 

0.5 

_ 

12.3 

9.4 

- 

2 

32.3 

25 

11.1 

13.7 

11.1 

9.53 

9.82 

9.89 

94 

83 

98 

7.9 

0.5 

2 

20 

1 

12.4 

15.0 

8.8 

2 

3 

10.7 

26 

11.5 

14.3 

11.5 

8.58 

9.96 

9.65 

83 

81 

93 

0.7 

0.5 

0.5 

2 

0 

13.7 

14.3 

'  7.3 

2 

2 

2.8 

27 

11.3 

15.3 

12.2 

9.88 

10.51 

10.33 

96 

81 

95 

1.6 

0 

0 

1.5 

0 

15.2 

15.5 

9.4 

2 

2 

1.5 

28 

11.4 

17.0 

14.5 

9.95 

10.69 

11.65 

96 

74 

94 

CC 

0 

0 

2 

0 

15.8 

16.1 

12.8 

2 

2 

cc 

29 

12.4 

13.2 

13.7 

10.97 

11.52 

11.87 

1.00 

1.00 

1.00 

2.6 

1 

1 

2 

0.5 

14.0 

14.2 

13.2 

2 

1 

2.5 

30 

14.7 

21.4 

18.0 

12.20 

14.39 

14.60 

97 

77 

95 

0.6 

0 

0 

0 

0 

19.1 

21.0 

15.0 

1 

1 

cc 

31 

15.5 

22.7 

19.6 

12.81 

17.14 

16.72 

97 

84 

99 

CC 

1 

0 

5 

0 

19.5 

— 

18.4 

2 

— 

2.1 

gein. 

+  13.78 

+  16.23 

+  14.05 

10.91 

11.57 

11.24 

0.909 

0.833 

0.923 

100.7 

1.81 

2.82 

6.24 

1.08 

+  16.52 

+  17.71 

+  11.97 

1.96 

2.00 

94.5 

/ 

1 

som 

gem. 

som 

87 


/ 

WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  heer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 

i 

Augustus  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Aanmerkingen. 

Thermometer  C. 
(Thermomètre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0°  * 

in  millimeters. 

(. Baroniètre  d  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Voc 
(. Humidité  rela 

ïtigheid. 

tive.) 

i  Regen. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

mm. 

( Pluie ) 

f 

1 

+  18.3 

+  19.7 

+  16.9 

5. 

3. 

1.5 

760.66 

761.78 

761.40 

+  17.3 

+  18.8 

+  15.2 

9.89 

9.53 

11.18 

0.67 

0.58 

0.87 

o 

16.9 

18.1 

13.9 

2.5 

3. 

2. 

60.81 

61.62 

63.10 

16.0 

16.8 

13.0 

8.81 

9.11 

8.31 

61 

63 

74 

3 

16.7 

18.1 

13.9 

2. 

2. 

1. 

63.05 

64.32 

64.57 

16.0 

16.4 

12.0 

9.85 

7.77 

8.44 

73 

56 

80 

4 

15.3 

20.3 

17.2 

0.5 

2. 

2. 

64.23 

64.44 

64.00 

14.0 

19.0 

16.2 

9.77 

7.50 

11.42 

82 

45 

83 

5 

19.4 

22.8 

18.9 

2. 

2. 

1. 

64.05 

64.90 

64.51 

18.8 

22.2 

18.0 

13.04 

14.07 

14.41 

80 

70 

94 

0 

18.9 

20.3 

16.1 

2. 

2.5 

1. 

62.28 

63.10 

62.71 

18.4 

19.6 

15.6 

12.68 

7.40 

10.94 

80 

43 

83 

7 

17.5 

18.6 

16.1 

2. 

3. 

1. 

60.51 

60.38 

59.46 

18.2 

19.0 

16.2 

12.80 

9.41 

11.42 

82 

56 

83 

8 

18.1 

18.9 

15.8 

3. 

3.5 

2. 

55.60 

56.28 

58.23 

18.0 

19.6 

15.0 

12.32 

13.43 

11.30 

80 

79 

89 

Q 

16.7 

15.6 

12.8 

2. 

2. 

0.5 

58.96 

57.63 

54.12 

15.8 

16.8 

13.2 

11.10 

12.17 

10.77 

83 

85 

95 

10 

11.1 

13.6 

11.9 

5.5 

5. 

3. 

53.63 

57.94 

59.42 

13.4 

14.4 

13.4 

7.34 

7.22 

7.82 

64 

58 

68 

11 

13.9 

16.7 

12.8 

4. 

5.5 

4. 

61.61 

65.09 

67.64 

12.8 

15.0 

13.2 

7.46 

8.41 

9.73 

68 

65 

86 

12 

13.9 

16.7 

13.1 

2.5 

3. 

0.5 

69.71 

70.12 

70.76 

14.0 

15.8 

12.4 

7.22 

8.13 

9.21 

60 

61 

86 

1  3 

15.0 

18.9 

15.0 

0.5 

1.5 

1. 

71.44 

72.08 

72.83 

14.4 

15.6 

13.2 

9.53 

10.36 

9.51 

78 

78 

83 

1  4 

16.7 

’l9.7 

15.6 

1.5 

2. 

1.5 

73.98 

73.33 

73.21 

15.4 

19.0 

14.6 

9.70 

10.53 

11.04 

75 

63 

89 

15 

17.2 

17.8 

14.4 

2. 

3. 

2. 

71.97 

71.61 

70.51 

15.8 

19.0 

15.2 

11.10 

12.00 

11.18 

83 

73 

87 

90 

16 

15.3 

19.2 

17.2 

3. 

2.5 

2.5 

68.22 

66.57 

63.86 

16.4 

18.0 

16.0 

12.13 

12.32 

12.09 

87 

80 

89 

17 

13.9 

14.4 

13.1 

3. 

4. 

2.5 

61.78 

61.75 

61.54 

14.4 

15.6 

13.0 

7.46 

9.05 

9.85 

60 

68 

88 

18 

14.2 

15.8 

13.6 

2. 

2.5 

1. 

60.66 

59.95 

58.71 

13.2 

15.4 

13.0 

8.45 

7.34 

8.57 

75 

56 

4l 

1  9 

12.2 

15.3 

12.2 

1. 

0.5 

0.5 

57.02 

56.03 

54.85 

13.6 

17.6 

13.6 

8.47 

8.61 

8.21 

73 

57 

71 

20 

13.9 

16.4 

11.9 

2. 

2.5 

1. 

52.95 

54.82 

57.93 

14.0 

15.8 

11.0 

8.49 

8.13 

8.09 

71 

61 

82 

21 

12.8 

14.4 

10.3 

0.5 

0.5 

2. 

59.71 

59.36 

60.24 

13.4 

— 

10.0 

8.85 

— 

7.97 

77 

— 

86 

22 

12.8 

16.4 

11.7 

0.5 

2. 

1.5 

62.01 

61.95 

61.05 

11.8 

15.6 

13.2 

8.80 

7.51 

7.94 

85 

56 

/U 

23 

12.5 

12.8 

10.3 

2. 

4. 

5.5 

56.71 

53.53 

50.94 

11.4 

11.0 

9.2 

9.04 

9.28 

8.45 

90 

95 

9  4 

24 

10.0 

12.5 

10.6 

3. 

1.5 

3. 

54.58 

57.62 

59.80 

10.4 

13.0 

10.8 

8.21 

7.82 

7.73 

86 

70 

80 

25 

11.7 

13.9 

10.8 

3. 

5. 

2. 

61.73 

63.87 

64.81 

12.6 

14.4 

11.4 

7.53 

7.46 

8.80 

70 

60 

8  4 

26 

12.8 

15.0 

11.1 

2, 

2. 

1. 

65.18 

65.70 

67.15 

12.6 

14.4 

11.2 

7.58 

7.34 

7.97 

70 

64 

80 

97 

13.6 

16.1 

11.9 

1. 

2. 

0.5 

69.25 

69.19 

69.25 

13.0 

14.6 

12.4 

8.07 

8.13 

8.44 

72 

65 

40 

28 

12.5 

16.9 

14.2 

1.5 

2. 

1. 

68.06 

67.14 

66.30 

12.4 

18.0 

14.2 

9.47 

8.37 

10.72 

88 

54 

89 

90 

13.3 

14.2 

14.4 

2.5 

2. 

2. 

64.61 

64.38 

64.53 

13.0 

17.0 

14.4 

9.63 

10.92 

10.88 

86 

75 

89 

15.6 

21.1 

16.7 

1. 

2, 

1. 

64.05 

63.24 

62.39 

15.6 

20.6 

16.2 

10.63 

10.11 

10.56 

80 

55 

7  4 

31 

17.2 

23.1 

19.2 

2. 

3. 

1. 

61.00 

60.30 

59.08 

18.2 

22.8 

16.8 

12.80 

14.01 

13.05 

82 

67 

92 

geni. 

+  14.84 

+ 17.20 

+  13.99 

2.16 

2.61 

1.68 

762,58 

762.90 

762.87 

+  14.65 

+  17.03 

+  13.64 

9.62 

9.45 

9.87 

0.765 

0.645 

0.838 

90 

gem. 

88 


WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  deer  E.  F.  HANEL  von  CRONENTHALL,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

Augustus  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( T/iermomèlre  C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 
(Minim.  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  métre  carré.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  d  0  ) 

20 

2 

8 

différence  avec  le 
rnau'im.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  17.4 

+  18.0 

+  18.0 

. 

10.88 

10.70 

11.60 

0.73 

0.70 

0.76 

cc 

8 

6 

6 

3.0 

7.0 

2.0 

3.0 

764.3 

764.4 

763.5 

2 

15.6 

18.0 

17.6 

— 

9.66 

9.30 

9.66 

72 

61 

65 

cc 

6 

7 

7 

3.0 

5.0 

3.0 

1.0 

64.2 

65.5 

65.7 

3 

15.8 

18.0 

17.0 

— 

10.28 

8.80 

9.50 

76 

58 

65 

cc 

7 

9 

8 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

65.8 

66.1 

65.9 

4 

16.2 

23.0 

20.4 

— 

10.24 

10.00 

12.26 

74 

50 

70 

cc 

6 

9 

9 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

65.1 

64.8 

65.1 

5 

17.8 

22.2 

20.2 

— 

13.36 

12.88 

13.88 

88 

66 

80 

cc 

9 

10 

8 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

66.9 

66.8 

66.3 

6 

19.2 

20.8 

19.6 

— 

13.51 

13.52 

12.78 

82 

76 

76 

cc 

3 

7 

8 

0.5 

3.0 

2.0 

1.0 

64.5 

64.9 

64.2 

7 

17.2 

19.2 

19.6 

— 

11.46 

10.46 

10.78 

78 

64 

65 

cc 

8 

8 

8 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

62.8 

62.8 

61.0 

8 

18.4 

18.8 

19.6 

— 

13.02 

14.67 

13.98 

83 

92 

84 

cc 

5 

4 

7 

2.0 

8.0 

8.0 

1.0 

60.0 

59.8 

60.1 

9 

18.6 

18.8 

17.2 

— 

13.74 

13.92 

13.84 

87 

87 

94 

3.6 

4 

4 

0 

1.0 

1.5 

7.0 

16.0 

60.4 

58.7 

56.4 

10 

13.6 

14.2 

12.8 

— 

8.00 

8.94 

9.18 

67 

72 

80 

8.0 

6 

7 

7 

16.0 

16.0 

11.0 

8.0 

60.9 

63.1 

64.1 

11 

13.4 

15.6 

13.6 

— 

8.26 

8.06 

8.36 

69 

60 

70 

3.7 

5 

7 

5 

8.0 

7.0 

15.0 

3.0 

66.9 

69.3 

71.4 

12 

14.6 

17.2 

15.4 

— 

9.02 

8.97 

9.74 

71 

61 

73 

cc 

6 

8 

7 

3.0 

1.5 

6.0 

3.0 

72.2 

72.3 

71.7 

13 

14.8 

20.0 

17.0 

— 

10.56 

11.40 

11.30 

83 

67 

78 

Cf 

7 

10 

8 

3.0 

3.0 

4.0 

4.0 

72.3 

72.2 

72.6 

14 

15.4 

19.9 

17.4 

— 

11.58 

11.47 

11.92 

88 

67 

80 

cc 

7 

8 

9 

4.0 

4.0 

7.0 

7.0 

74.1 

73.5 

73.4 

15 

16.8 

20.8 

16.6 

— 

12.64 

12.34 

11.92 

88 

69 

84 

cc 

4 

9 

3 

6.0 

6.0 

7.0 

7.0 

73.2 

72.1 

71.3 

16 

17.0 

17.6 

16.2 

— 

13.40 

13.52 

12.76 

92 

90 

92 

cc 

2 

3 

2 

4.0 

6.0 

6.0 

6.0 

69.7 

68.3 

66.2 

17 

15.2 

17.4 

14.0 

— 

11.22 

8.94 

9.30 

86 

60 

77 

0.3 

3 

7 

5 

6.0 

7.0 

9.0 

4.0 

63.8 

64.2 

64.2 

18 

14.7 

16.2 

14.2 

— 

9.29 

8.90 

9.44 

73 

64 

77 

cc 

6 

7 

4 

3.0 

3.0 

8.0 

6.0 

62.8 

61.6 

60.2 

19 

14.2 

19.6 

15.4 

— 

10.54 

9.72 

9.54 

86 

59 

71 

cc 

3 

8 

5 

2.0 

0.5 

6.0 

7.0 

57.4 

55.5 

53.8 

20 

14.4 

17.2 

15.4 

— 

9.38 

9.12 

9.24 

75 

62 

69 

cc 

7 

7 

6 

3.0 

7.0 

6.0 

6.0 

54.1 

57.4 

59.6 

21 

14.6 

16.6 

15.2 

— 

10.92 

9.72 

9.42 

87 

68 

71 

7.0 

4 

8 

6 

6.0 

3.0 

6.0 

5.0 

59.3 

60.1 

61.2 

22 

14.2 

19.4 

15.0 

— 

10.54 

10.08 

9.50 

86 

61 

73 

Cf 

6 

5 

3 

4.0 

4.0 

7.0 

6.0 

62.3 

61.3 

59.0 

23 

12.8 

12.5 

11.0 

— 

10.46 

10.25 

9.60 

92 

92 

93 

8.0 

2 

0 

0 

8.0 

11.0 

24.0 

20.0 

53.8 

51.2 

51.7 

24 

12.4 

14.0 

12.6 

— 

8.64 

8.80 

8.06 

77 

72 

71 

80.0 

5 

7 

6 

10.0 

7.0 

13.0 

7.0 

58.3 

61.3 

63.7 

25 

11.2 

14.9 

12.4 

— 

9.72 

9.23 

8.94 

93 

71 

80 

47.0 

3 

7 

7 

8.0 

5.0 

7.0 

4.0 

65.7 

67.6 

67.9 

26 

12.4 

14.8 

12.0 

— 

8.44 

8.58 

8.40 

75 

67 

77 

2.2 

5 

5 

5 

3.0 

3.0 

9.0 

6.0 

67.9 

68.4 

69.3 

27 

12.0 

16.6 

13.8 

— 

9.20 

9.52 

9.78 

85 

67 

81 

6.4 

7 

8 

9 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

70.6 

70.4 

70.6 

28 

13.0 

17.2 

16.2 

— 

10.30 

11.24 

10.44 

90 

76 

76 

CC 

9 

5 

6 

6.0 

4.0 

6.0 

6.0 

69.1 

67.8 

67.2 

29 

14.8 

19.4 

17.8 

— 

9.86 

10.32 

11.44 

78 

64 

76 

(C 

3 

7 

9 

6.0 

7.0 

2.0 

1.0 

65.9 

65.5 

65.2 

30 

15.4 

21.8 

20.0 

— 

10.84 

12.24 

12.80 

82 

65 

75 

cc 

9 

10 

10 

1.0 

2.0 

4.0 

8.0 

64.2 

62.2 

61.4 

31 

18.2 

22.8 

17.2 

—  - 

13.38 

13.42 

13.54 

86 

67 

92 

(C 

6 

6 

0 

8.0 

7.0 

8.0 

6.0 

61.4 

60.4 

61.1 

gem. 

+  15.20 

+  18.13 

+  16.14 

10.72 

10.61 

10.74 

0.814 

0.685 

0.771 

166.2 

5.5 

6.9 

5.9 

4.29 

4.69 

6.42 

5.13 

764.51 

764.50 

764.35 

- 

som 

gem. 

I 
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WAARNEMINGEN  te  HELLE  VOETSLUIS,  door  den  heer  A.  C.  van  HAEFTEN. 


Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER, 


Augustus  1864. 


Barometer  bij  0°. 

(Baromctre  a.  0.) 

Thermometer 

C. 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht 

Luxemburg, 

Datum. 

( Thennornelre 

c .) 

(geschat.) 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromèlre  a  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermomètre  C.) 

Regen. 

mm. 

Aanmerkingen . 

(Remarques.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

19'/, 

0 

77, 

197, 

0 

77, 

(P/uie.) 

1 

763.2 

763.7 

762.9 

+  17.9 

+  18.8 

+  17.4 

6 

2 

5 

3 

3 

2 

738.2 

736.9 

735.0 

+  20.0 

+  27.5 

+  26.0 

CC 

2 

63.1 

64.5 

65.0 

16.6 

17.6 

15.8 

4 

4 

6 

4 

4 

2 

35.6 

37.2 

37.6 

15.0 

21.0 

18.0 

1.8 

3 

65.0 

65.7 

65.5 

17  2 

17.9 

15.6 

6 

8 

9 

2 

3 

1 

38.6 

38.4 

37.5 

12.0 

21.0 

18.0 

a 

4 

64.9 

64.7 

64.8 

14.4 

24.2 

19.7 

0 

9 

8 

1 

1 

2 

37.6 

37.6 

38.2 

14.0 

23.5 

22.0 

Cf 

5 

66.3 

66.6 

65.6 

20.1 

22.7 

20.1 

9 

9 

8 

2 

3 

2 

39.6 

40.0 

38.9 

14.0 

26.0 

22.0 

a 

6 

63.8 

64.5 

63.6 

19.0 

20.4 

17.2 

5 

1 

7 

2 

1 

0 

37.6 

36.5 

36.1 

17.0 

28.0 
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58.1 
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17.4 

0 

0 

0 

1 

1 

7 

34.8 

34.1 

32.4 

18.0 

23.5 

25.0 

cc 

10 

58.7 

61.5 

62.8 

13.8 

15.3 

13.6 

4 

4 

5 

7 

6 

4 

33.9 

34.9 

36.8 

14.0 

18.0 

13.5 

« 

11 

65.6 

68.3 

70.2 

12.5 

16.8 

13.6 

1 

4 

1 

6 

5 

3 

38.1 

38.9 

41.5 

11.0 

17.5 

15.0 

3.5 

12 

71.5 

71.8 

71.2 

16.0 

18.5 

14.8 

6 

3 

5 

3 

3 

0 

43.7 

43.7 

43.0 

13.0 

18.5 

14.0 

cc 

13 

71.7 

72.0 

72.4 

17.8 

21.4' 

16.2 

9 

9 

8 

0 

2 

1 

42.8 

43.0 

43.6 

11.5 

18.0 

16.0 

cc 

14 

73.8 

73.3 

73.0 

16.6 

21.1 

16.3 

8 

8 

8 

1 

3 

2 

44.0 

43.8 

43.1 

14  0 

20.0 

16.0 

cc 

* 

15 

72.6 

71.5 

71.0 

16.0 

21.3 

15.9 

1 

8 

1 

1 

4 

1 

42.3 

41.6 

40.6 

14.0 

22.0 

20.0 

« 

16 

69.1 

67.7 

65.4 

16.0 

18.7 

16.6 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

39.8 

38.9 

36.6 

15.0 

23.0 

19.0 

cc 

17 

63.3 

63.5 

63.4 

15.2 

17.4 

13.9 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

35.6 

34.1 

34.2 

18.0 

21.0 

14.0 
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62.2 
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59.8 

15.7 

17.0 

13.6 

2 

4 

2 

2 

3 

0 

34.2 

33.4 
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18.0 

12.0 

cc 
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17.0 

19.9 

14.0 

1 

4 

1 

0 

1 
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13.4 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

33.5 

30.8 
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15.5 

17.0 
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CC 

23 

54.5 

51.6 

51.1 

10.8 

11.1 

10.2 

0 

0 

0 

3 

4  ' 

4 

24.8 

22.9 

19.7 

17.0 

21.3 
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24 
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59.9 

62.1 
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14.2 

11.6 

0 

1 

4 

3 

5 
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30.6 

32.3 

35.2 

6.0 

15.0 

7.0 
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25 

64.4 

66.6 

67.0 

12.3 
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3 

4 

6 

4 

4 

2 

38.5 

39.2 
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0.1 

26 
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67.6 
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2 

4 

2 

2 

3 

4 

39.1 

39.3 

39.9 

10.0 
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12.0 

4.0 

27 

69.8 

69.8 

69.9 
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18.2 

13.6 

4 

7 

7 

1 

2 

1 

41.2 

41.4 

41.9 

10.5 

14.0 

10.5 

0.9 

28 

68.5 

67.5 

66.6 

14.6 

18.9 

16.2 

8 

2 

0 

2 

3 

1 

39.9 

41.6 

40.5 

8.0 

16.5 

15.5 

CC 

29 

65.3 

65.2 

64.7 

14.2 

17.2 

17.0 

0 

0 

9 

2 

3 

1 

39.8 

39.4 

38.3 

9.0 

17.5 

15.0 

cc 

30 

64.0 

62.3 

61.4 

17.7 

23.4 

18.0 

9 

10 

9 

2 

2 

2 

37.6 

37.3 

37.3 

13.0 

16.5 

18.0 

cc 

31 

61.1 

60.2 

60.2 

18.3 

23.5 

17.4 

4 

4 

1 

3 

3 

3 

37.1 

36.8 

35.4 

17.0 

23.0 

23.0 

7.8 

gem. 

763.83 

763.97 

763.73 

+  15.45 

+  18.52 

+  15.39 

3.5 

4.2 

4.5 

2.39 

gnm. 

2.97 

1.97 

736.56 

736.51 

736.16 

+  13.61 1+20.05 

+  17.39 

136.6 

som 

12 
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WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heer  Dr.  H.  W.  SCHROEDER  VAN  DER  KOLK. 

Augustus  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( IhermomHre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 
(Minim.  et  ses 
différences  avec  les 
maxim.) 

Dampdrukking  in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

(Kumidiié  relative.) 

Regen  in  millimeters. 

(Pluie  en  mm.) 

Helderheid. 

(Serenilé.) 

Windkracht 
(geschat). 
(Force  du  vent). 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

1 

+  23.2 

+  25.0 

+  19.0 

+  15.3  +10.1 

14.63 

13.45 

11.52 

0.65 

0.56 

0.70 

CC 

cc 

cc 

7 

5 

4 

3 

2 

2 

15.1 

22.9 

16.2 

11.0 

12.4 

8.96 

12.98 

8.55 

70 

62 

61 

CC 

CC 

cc 

6 

6 

7 

2 

3 

3 

15.6 

26.4 

17.0 

9.8 

17.2 

9.44 

13.17 

12.00 

72 

50 

73 

cc 

cc 

cc 

4 

8 

9 

2 

2 

4 

16.2 

24.3 

18.0 

10.3 

14.7 

9.08 

12.77 

10.59 

66 

55 

68 

cc 

cc 

cc 

5 

8 

9 

2 

1 

5 

18.4 

27.6 

25.0 

11.5 

17.0 

10.48 

— 

12.02 

66 

— 

50 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

9 

2 

2 

C 

21.6 

26.2 

21.4 

14.4 

13.2 

12.35 

13.04 

11.43 

63 

50 

59 

cc 

cc 

cc 

8 

4 

2 

2 

2 

7 

21.0 

25.6 

20.1 

13.5 

12.9 

12.12 

12.60 

11.64 

65 

51 

65 

cc 

cc 

cc 

9 

8 

10 

1 

2 

8 

19.0 

24.3 

20.0 

13.2 

11.8 

10.69 

12.31 

12.00 

64 

53 

68 

cc 

ct 

cc 

3 

4 

0 

3 

2 

9 

19.0 

23.4 

20.1 

17.0 

7.0 

10.69 

11.27 

11.80 

64 

52 

66 

cc 

cc 

cc 

0 

4 

0 

2 

2 

10 

15.0 

19.4 

12.0 

11.4 

8.6 

11.30 

12.22 

7.48 

89 

72 

71 

2.5 

cc 

0.3 

5 

4 

5 

5 

3 

11 

15.0 

17.4 

13.0 

9.2 

8.8 

8.41 

10.11 

7.95 

65 

68 

71 

cc 

0.4 

cc 

4 

5 

6 

4 

2 

12 

15.5 

19.4 

15.0 

11.0 

9.0 

9.49 

10.69 

8.14 

73 

63 

63 

3.7 

cc 

0.2 

3 

4 

3 

2 

2 

13 

14.0 

18.0 

14.4 

7.4 

11.1 

8.61 

10.30 

7.59 

72 

66 

62 

CC 

cc 

cc 

3 

4 

5 

2 

5 

14 

12.0 

19.0 

15.0 

8.0 

11.8 

7.35 

11.22 

8.27 

70 

68 

64 

cc 

cc 

cc 

6 

7 

8 

2 

2 

15 

13.0 

19.3 

14.3 

9.0 

11.3 

7.94 

11.05 

5.94 

71 

65 

48 

cc 

cc 

cc 

0 

6 

7 

2 

2 

16 

15.0 

21.8 

18.0 

11.1 

11.1 

8.40 

12.20 

10.72 

65 

62 

70 

cc 

cc 

<c 

0 

0 

0 

2 

2 

17 

14.5 

19.3 

13.9 

10.4 

10.0 

8.32 

11.37 

8.55 

67 

68 

72 

cc 

cc 

cc 

0 

4 

5 

2 

o 

18 

14.4 

20.2 

16.2 

'11.3 

9.5 

8.38 

13.07 

9.61 

68 

74 

70 

cc 

cc 

cc 

4 

5 

6 

1 

2 

19 

14.3 

21.0 

16.3 

8.0 

13.8 

8.45 

11.54 

9.55 

69 

61 

69 

cc 

(C 

cc 

5 

6 

3 

2 

2 

20 

12.8 

17.4 

14.0 

9.4 

9.6 

8.07 

10.39 

9.02 

73 

70 

75 

10.5 

cc 

cc 

0 

5 

4 

3 

2 

21 

14.4 

20.5 

16.0 

10.6 

10.4 

8.39 

11.14 

9.34 

68 

62 

69 

cc 

cc 

cc 

3 

6 

5 

2 

2 

22 

15.0 

19.4 

15.0 

11.4 

8.6 

8.51 

10.02 

8.42 

67 

59 

65 

cc 

cc 

cc 

4 

5 

0 

2 

2 

23 

13.0 

16.0 

12.5 

11.0 

5.0 

10.24 

12.10 

10.08 

91 

89 

98 

16  0 

6.9 

3.7 

0 

0 

0 

3 

3 

24 

11.2 

14.5 

11.7 

6.5 

9.5 

9.22 

7.41 

6.38 

95 

59 

76 

5.0 

5.9 

6.8 

0 

0 

0 

3 

2 

25 

11.3 

16.3 

14.3 

5.5 

11.5 

8.62 

10.06 

8.43 

86 

73 

69 

cc 

cc 

cc 

3 

4 

3 

4 

3 

26 

12.4 

17.4 

15.5 

6.6 

11.4 

9.47 

10.10 

9.10 

88 

68 

69 

cc 

cc 

<c 

9 

7 

5 

2 

2 

27 

13.0 

16.3 

12.0 

7.0 

10.4 

7.94 

8.88 

7.82 

71 

63 

75 

X  « 

cc 

cc 

4 

6 

7 

2 

2 

28 

12.2 

21.0 

14.3 

6.0 

15.6 

7.47 

11.35 

8.43 

70 

60 

69 

cc 

cc 

cc 

10 

9 

6 

2 

2 

29 

14.6 

21.4 

17.0 

9.0 

13.0 

8.65 

11.28 

10.35 

69 

58 

72 

cc 

cc 

cc 

4 

7 

6 

2 

3 

30 

15.0 

23.6 

19.6 

10.0 

13.6 

8.38 

12.71 

12.82 

65 

58 

76 

0.6 

cc 

cc 

9 

10 

10 

2 

2 

31 

19.4 

22.0 

15.8 

12.9 

13.8 

11.31 

12.57 

13.22 

67 

48 

66 

cc 

cc 

cc 

8 

4 

5 

2 

4 

gem. 

+  15.36 

+  20.85 

+  16.21 

min.  d.  28  +  6.0 
max.  d.  5  +28.5 

9.40 

11.45 

9.64 

0.7t4 

0.621 

0.684 

38.3 

som 

13.2 

11.0 

4.4 

gem. 

5.3 

4.8 

2.32 

2.29 

91 


WINDRIGTING.  Augustus  1864.  (Gemiddelden:  van  2  ure ’s nachts  Z  49°,  van  den  morgen  W  17°,  van  den  middag  W  24°  en  van  den  avond  W  50°). 
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Thermometer  C. 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 

Barometer  bij  0°  in  millim. 
700  mm  + 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

Regen  in  mm. 

Uitgedampt  in  mm. 

Datum. 

( 1  hermomètre 

C.) 

met  de  hoogste. 

(Baromètre  d 

0°.) 

( 1'ension  de  la  vapeur.) 

(Humiditó  relalive.) 

( Fluie  en  mm.) 

(Evaporaiion  en  mm.) 

( Ahnim . 

et  ses 

20 

10 

différences 

avec  les 

2 

maxim.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+  17.3 

+  19.4 

+  11.8 

+  11.4 

+  8.6 

63.24 

64.18 

63.20 

11.01 

9.43 

9.04 

0.74 

0.55 

0.87 

2.0 

0  1 

2.3 

0  8 

16.0 

19.5 

14.1 

8.6 

11.0 

61.34 

60.42 

58.86 

10.12 

10.08 

10.23 

75 

59 

85 

CC 

0  1 

1.5 

08 

s 

13.5 

15.3 

12.6 

12.6 

4.3 

56.03 

54.57 

54.13 

10.15 

11.96 

10.49 

94 

92 

96 

1.6 

4.4 

4.8 

0  6 

4 

14.7 

18.3 

12.2 

10.3 

10.4 

54.52 

56.45 

58.76 

11.90 

12.13 

9.85 

95 

77 

93 

cc 

0.4 

1.3 

0  9 

0.5 

5 

12.8 

15.6 

12.3 

11.8 

4.9 

56.64 

59.85 

61.94 

10.49 

8.53 

8.98 

95 

64 

90 

2.6 

0.8 

cc 

cc 

1.3 

0.9 

6 

16.4 

16.6 

16.2 

9.5 

9.1 

63.23 

61.83 

57.70 

9.73 

9.75 

13.10 

70 

69 

96 

<c 

0.1 

1.9 

0  2 

15 

4 

8 

16.9 

19.6 

13.9 

15.8 

3.9 

58.82 

61.43 

61.91 

10.62 

9.88 

10.88 

79 

58 

92 

2.8 

1.8 

0  3 

2  4 

1  0 

16.7 

19.8 

17.8 

13.9 

6.1 

61.37 

61.78 

62.12 

13.56 

14.26 

13.93 

96 

83 

92 

1.4 

0.1 

0  1 

0  8 

0.5 

9 

18.5 

21.5 

17.8 

17.3 

4.6 

62.02 

60.89 

60.79 

14.26 

14.17 

12.59 

90 

74 

83 

a 

0  2 

12 

12 

10 

15.8 

17.9 

13.5 

13.8 

6.3 

62.44 

61.51 

57.95 

10.81 

10.65 

10.73 

81 

69 

93 

cc 

CC 

2.0 

cc 

1.2 

0.2 

1 1 

12 

14.6 

14.0 

14.7 

15.8 

8.4 

10.7 

9.7 

7.6 

7.4 

8.9 

55.90 

60.59 

56.24 

61.26 

58.48 

62.43 

10.47 

9.01 

11.12 

8.13 

7.53 

7.55 

84 

75 

89 

61 

91 

78 

3.7 

1.2 

1.9 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0  3 

1.2 

1  8 

0.4 

0  4 

13 

11.4 

17.0 

12.2 

7.4 

9.9 

62.33 

61.76 

61.30 

8.56 

9.25 

9.33 

85 

63 

88 

3.0 

0  1 

1  9 

0  9 

14 

14.0 

17.7 

14.0 

10.9 

7.7 

58.83 

57.09 

54.97 

10.03 

10.50 

9.51 

84 

69 

80 

<c 

0  1 

1  5 

0  7 

1 5 

14.2 

,18.1 

14.4 

13.8 

4.3 

54.21 

54.98 

63.83 

11.22 

12.57 

11.36 

93 

81 

93 

1.8 

0.1 

CC 

0.2 

0.7 

0.2 

16 

17 

18 

17.1 

14.7 

20.9 

17.6 

17.1 

12.0 

13.3 

14.2 

7.6 

3.5 

50.74 

48.74 

48.99 

52.81 

46.27 

54.87 

12.02 

11.76 

13.69 

10.56 

14.07 

8.55 

85 

94 

74 

70 

96 

86 

1.0 

3.9 

CC 

23.9 

0.2 

0.1 

1.1 

0  8 

0.3 

0  6 

14.8 

17.4 

10.1 

10.3 

7.4 

54.96 

56.01 

56.47 

10.08 

9.55 

8.15 

80 

63 

88 

0.1 

1  7 

0  7 

1 9 

20 

13.9 

13.8 

9.9 

9.7 

6.1 

55.43 

56.02 

57.12 

9.83 

9.64 

8.63 

83 

82 

95 

0.1 

1.0 

0.8 

0  5 

0.1 

14.1 

16.1 

8.5 

7.6 

9.2 

58.24 

59.16 

59.95 

9.84 

10.06 

7.84 

82 

74 

94 

CC 

CC 

0.4 

cc 

1.3 

0.3 

21 

22 

23* 

24 

25 

11.8 

13.4 

12.7 

7.4 

6.4 

58.32 

57.95 

58.77 

8.80 

10.92 

10.56 

85 

95 

96 

1.2 

0.9 

cc 

cc 

0.1 

CC 

0  3 
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16.0 

11.0 
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58.60 
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12.94 

9.52 

95 

96 

97 

1.2 

0.2 

0  1 

13.9 

16.6 

10.0 

8.9 

9.9 

60.98 

63.24 

64.85 

10.35 

10.31 

8.69 

87 

73 

95 

3.2 

0.1 

1  5 

0.5 

13.7 

16.7 

10.4 

9.8 

7.5 

63.93 

64.68 

67.48 

10.21 

11.09 

8.80 

87 

78 

94 

1.2 

0  3 

12.7 

16.7 

9.5 

8.3 

8.4 

70.24 

70.23 

71.62 

9.80 

6.10 

8.07 

89 

54 

90 

CC 

a 

CC 

cc 

1.3 

0.6 

26 

27 

28 

29 

30 

10.4 

18.6 

10.9 

5.9 

12.9 

72.35 

72.11 

72.19 

8.92 

10.47 

8.73 

95 

65 

90 

cc 

1  6 

0.4 

13.0 

18.3 

10.5 

8.0 

10.3 

72.48 

71.12 

71.38 

9.09 

8.81 

7.66 

81 

55 

81 

1.9 

1  9 

0  8 

12.6 

19.7 

11.4 

7.4 

12.4 

70.58 

67.96 

66.11 

7.81 

9.78 

8.80 

72 

57 

87 

<t 

0  1 

0.7 
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16.8 

10.6 

9.1 

8.4 
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8.45 

88 

69 

88 
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1.6 

0.3 

13.4 

13.6  1 
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9.1 
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63.22 
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8.06 

8.20 

8.08 

70 

71 

93 

cc 

0.2 

cc 

0.3 

gein. 

4-  14.30  j 

1 

+  17.30 

+  12.19 

min.  d.  26. 
ma*,  d.  9. 

+  5.9 
+  21.9 

60.46  i 
gem.  j 

60.61 

60.72 

10.30 

10.48 

9.66 

0.848 

0.713 

0.902 

28.3 

som 

12.9 

38.3 

2.5 

37.0 

14.7 
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Helderheid. 

( Sérenifé .) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

(Foren  du  vent  en  kilogr.  sur 

1  mètre  carré.) 

Wolken- 
rigting. 
(Direction 
des  nuages .) 

Lucht-electriciteit. 

(Electriciló  de  Vair.) 
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MAGNETISCHE 


Declinatie. 

Inclinatie. 

In  minuten  hoogs. 

Schaaldeelen. 

( Déclinaison .) 

(Inclinaison.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

13.2* 

27.6 

10.5 

30.2* 

63.1 

40.3 

6.5 

21.2 

7.9 

11.4 

46.5 

27.2 

10.2 

24.2 

7.0 

6.1 

35.4 

21.4 

11.7 

27.5 

9.5 

16.6 

44.2 

21.4 

8.6 

25.6 

8.9 

16.1 

40.2 

20.5 

12.1 

27.2 

8.1 

19.4 

46.4 

30.0 

9.2 

27.9 

9.9 

22.7 

45.0 

27.9 

10.8 

28.6 

8.5 

17.2 

40.1 

28.2 

7.4 

27.2 

5.9 

8.9 

27.9 

14.0 

8.8 

26.3 

6.1 

7.0 

25.8 

11.9 

0.8 

19.5 

3.0 

7.0 

21.2 

10.6 

6.4 

22.2 

4.2 

9.9 

29.1 

13.2 

4.5 

21.3 

3.8 

6.8 

25.8 

11  8 

3.9 

21.0 

3.6 

6.2 

27.9 

14.0 

5.7 

21.3 

3.1 

4.1 

26.0 

13.0 

6.6 

24.7 

18.7 

10.8 

31.6 

51.5 

3.1 

30.0 

12.2 

—  4.6 

60.1 

41.2 

11.3 

27.9 

9.3 

40.1 

67.2 

44.9 

2.2 

23.4 

6.5 

—  3.3 

37.7 

25.5 

—1.1 

24.1 

19.0 

—10.8 

37.2 

51.0 

5.5 

27.6 

11.3 

5.9 

53.2 

49.7 

—2.6 

19.7 

2.2 

—13.1 

33.8 

22.0 

1.4 

21.9 

7.1 

5.6 

45.5 

31.0 

4.8 

23.9 

4.7 

3.1 

34.1 

19.9 

0.8 

19.1 

3.2 

11.1 

33.0 

13.2 

7.9 

24.9 

7.8 

21.8 

50.0 

35.7 

3.8 

22.0 

3.9 

26.7 

44.7 

22.0 

3.5 

20.0 

2.7 

11.2 

44.3 

28.4 

6.5 

92  1 

3.9 

10.6 

35.7 

16.5 

1.5 

23.2 

7.6 

16.9 

52.7 

35.6 

5.83 

24.10 

7.34 

10.72 

40.18 

26.45 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 
(InlensUé  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Eemarques.) 

20 

verschil. 

2 

stand. 

10 

verschil. 

14.3* 

95.3 

—16.6 

*  De  magneetnaalden  onrustig. 

13.6 

97.6 

—  5.2 

^  bovenste  wolkenlaag  ^ 
onderste  »  f 

31.8 

128.9 

3.7 

29.2 

133.0 

16.1 

Te  2  u.  onweer. 

12.0 

122.5 

1.2 

28.6 

132.7 

9.3 

1.0 

109.0 

—  7.2 

21.8 

120.3 

2.8 

10.0 

111.0 

—  3.1 

30.0 

123.1 

3.9 

—  0.5 

116.6 

—  4.4 

10  u.  weerlicht. 

9.1 

120.4 

—  5.4 

’s  nv.  gedurig  weerlicht. 

2.8 

121.5 

—  5.9 

7.8 

123.2 

—  6.3 

Een  kring  om  de  maan. 

17.0 

125.1 

—  3.1 

bovenste  wolkenlaag  ƒ 
'  onderste  *  \ 

9.0 

124.6 

13.6 

’sav.weêrl.  De magneetn. onrustig. 

26.7 

111.7 

—  4.4 

’smorg,  De  magneetn.  onrustig. 

—15.0 

86.5 

—32.5 

8.2 

126.8 

3.8 

10  u.  weerlicht. 

2.7 

122.4 

12.4 

3  u.  onweer. 

23.2 

129.0 

—12.2 

—  2.8 

114.0 

—13.9 

—10.1 

93.9 

—25.6 

8.0 

122.1 

— 12.2 

—28.7 

91.7 

—30.7 

’smorg.  Een  gedeelte  van  een  kring 
hoven  de  zon. 

—23.0 

98.2 

—23.1 

—37.0 

85.9 

—34.1 

-17.5 

81.5 

—43.2 

12.4 

122.0 

—  6.1 

—27.5 

94.0 

—26.8 

5.24 

112.82 

—3.51 

1 

12* 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  dook  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 


September  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Therm.om.etre 

D. 

C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  Je  hoogste. 

( Minim .  et  sa 

Dampdrukking 
iu  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( lïiunïdité  relative.) 

{Pluie 

Regen 

en  mm. 

iu  mm.  bij  dc  streken. 

suivant  la  directioa  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

{Evayoralion 
en  mm.) 

20 

8 

dijference  avec  te 

20 

20 

| 

8 

N 

NO 

o 

ZO 

z 

z\v 

w 

NW 

’s  morg. 

2 

ma.cim.) 

8 

1 

(2V) 

{NE) 

(E) 

{SE) 

(S) 

{SO) 

(0) 

{NO) 

s  av. 

1 

+  15.8 

+  17.0 

+  15.0 

+  1 4.7  + 

2.7 

11.01 

10.56 

10.70 

0.82 

0.74 

0.84 

(( 

CC 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.2 

2.4 

2 

14.8 

17.8 

14,9 

12.1 

7.2 

1 0.69 

12.98 

11.31 

85 

86 

93 

CC 

cc 

cc 

cc 

2.0 

cc 

“ 

« 

1.0 

1.6 

3 

13.9 

1 7.5 

14.7 

13.5 

4.1 

12.01 

13.06 

11.80 

1.00 

89 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

8.0 

cc 

cc 

cc 

0.4 

09 

4 

12.8 

16.6 

15.6 

12.0 

6.0 

10.99 

12.16 

11.67 

98 

87 

88 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

2.4 

cc 

cc 

(C 

0.4 

5 

ld.2 

15.1 

15.9 

13.6 

3.0 

10.92 

11.57 

9.01 

90 

90 

67 

« 

cc 

cc 

cc 

1.0 

2.8 

cc 

cc 

cc 

1.5 

6 

14.6 

15.0 

16.5 

14.5 

2.6 

9.41 

10.19 

13.61 

75 

80 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

2.8 

cc 

« 

1.6 

Cl 

7 

15.0 

14.9 

14.9 

14.7 

1.2 

9.55 

8.98 

10.12 

75 

71 

80 

cc 

cc 

cc 

cc 

<1 

cc 

cc 

cc 

1.2 

1.3 

8 

17.4 

18.6 

16.3 

15.0 

3.9 

13.38 

13.81 

13.29 

91 

87 

93 

cc 

* 

cc 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

0.6 

1.5 

9 

17.7 

19.3 

18.0 

17.2 

2.2 

14.05 

13.39 

13.73 

94 

81 

90 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.8 

10 

15.0 

16.7 

14.6 

15.0 

1.8 

9.55 

10.09 

11.07 

75 

71 

89 

cc 

a 

cc 

cc 

0.1 

0.1 

cc 

cc 

0.4 

0.8 

11 

14.6 

14.9 

13.8 

12.8 

2.3 

9.41 

8.98 

7.45 

76 

71 

63 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

4.5 

8.6 

0.2 

0.4 

2.1 

12 

13.3 

12.4 

12.9 

12.0 

1.6 

8.70 

9.12 

9.18 

76 

84 

82 

cc 

cc 

0.2 

0.2 

0.5 

8.0 

4.1 

0.3 

0.2 

0.5 

13 

10.2 

15.1 

13.0 

10.2 

5.3 

8.77 

8.49 

9.61 

92 

66 

85 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

cc 

cc 

0.2 

1.3 

14 

13.3 

17.5 

14.6 

12.0 

6.2 

10.31 

10.94 

10.68 

89 

74 

86 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.1 

4.8 

cc 

C£ 

0.9 

1.2 

15 

14.9 

17.2 

15.8 

14.1 

3.7 

12.22 

12.07 

12.25 

96 

83 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.7 

cc 

a 

cc 

0.4 

0.3 

16 

15.0 

18.8 

16.6 

15.0 

4.0 

11.89 

13.69 

13.41 

93 

86 

95 

0.2 

cc 

12.3 

4.3 

9.0 

0  <> 

cc 

(( 

0.6 

0.3 

17 

14.9 

16.6 

13.6 

14.6 

2.9 

11.42 

10.14 

10.51 

Sü 

72 

89 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

2.0 

13 

12.2 

i  16.0 

11.0 

12.2 

4.8 

9.84 

9.72 

8.88 

91 

72 

89 

cc 

« 

« 

cc 

0.2 

1.0 

or 

cc 

0.6 

0.8 

19 

11.9 

14.0 

11.6 

11.9 

2.7 

10.09 

10.14 

9.47 

94 

84 

91 

cc 

cc 

cc 

« 

1.7 

6.8 

4.9 

0.2 

cc 

1.7 

20 

11.9 

14.9 

12.9 

11.9 

3.5 

8.58 

10.12 

9.18 

81 

80 

82 

cc 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

0.2 

cc 

cc 

0.5 

21 

10.3 

!  1 3.7 

13.5 

10.3 

4.6 

8.94 

11.61 

11.34 

93 

98 

97 

cc 

cc 

cc 

a 

1.4 

cc 

1.5 

cc 

0.6 

0.3 

22 

10.9 

14.3 

11.0 

10.6 

4.0 

10.01 

10.47 

9.71 

1.00 

86 

97 

a 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.2 

cc 

cc 

cc 

0.4 

23 

13.6 

15.4 

14.4 

10.9 

4.8 

10.51 

10.21 

10.16 

89 

78 

83 

cc 

cc 

cc 

cc 

<c 

0.8 

cc 

cc 

cc 

2.2 

21 

15.0 

15.2 

14.1 

14.7 

0.9 

12.16 

10.58 

10.21 

95 

82 

84 

« 

cc 

cc 

« 

cc 

1.2 

« 

cc 

0.2 

1.9 

25 

13.6 

15.9 

13.6 

4  o  f> 
2.0*0 

3.3 

9.14 

9.91 

10.00 

78 

74 

85 

cc 

cc 

cc 

cc 

<c 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.4 

26 

11.0 

1 6.6 

14.4 

11.0 

6.1 

9.59 

12.02 

11.58 

96 

86 

94 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.5 

27 

13.0 

16.2 

15.2 

11.7 

5.4 

10.11 

9.22 

10.71 

89 

67 

83 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.4 

23 

12.6 

17.2 

14.4 

11.8 

6.2 

9.49 

10.32 

10.93 

86 

71 

89 

a 

cc 

cc 

« 

cc 

cc 

cc 

a 

0.8 

1.4 

29 

14.0 

14.0 

13.7 

13.2 

1.7 

10.14 

9.89 

9.44 

84 

82 

80 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

cc 

0.9 

1.6 

30 

12.9 

13.5 

12.0 

12.0 

1.8 

8.46 

8.58 

8.52 

75 

74 

80 

a 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

a 

cc 

1.2 

0.4 

gena. 

+  13.68 

+  15.93 

+  11.28 

min.  d.  13. 
tnax.  d.  9. 

+  10.2 
+  19.4 

10.38 

geai. 

10.77 

10.67 

0.876 

0.795 

0.868 

0.2 

som 

0.0 

12.5 

4.5 

31.3 

39.3 

19.3 

0.7 

14.4 

34.4 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER, 


DOOK  DEN  HEEK  C.  VAN  DER  STERR. 


September  1864. 


-  — 

Lucht- electriciteit. 

Magkbtische 

kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 

( Farce  du  vent  en  kilo  gr.  sur  un  mètre  carré.) 

( Electricilé  de  Vair.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

( Déclinaison .) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( [nclinaison .) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeeleu. 

( In  tensite  horizontale.) 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

S 

verschil. 

1.0 

1.5 

1.6 

2.8 

4.0 

0.8 

12° 

24° 

12° 

10.6 

j 

72.6 

10.0 

5.2 

loo  + 

67.7 

15.1 

16.4 

100  + 
23.4 

2.2 

1.0 

1.0 

6.0 

10.0 

4.6 

2.2 

16 

30 

22 

6.0 

G7.5 

4.6 

4.8 

57.4 

16.3 

7.2 

21.6 

—  0.8 

7.2 

7.2 

3.6 

1.0 

0.3 

0.4 

20 

74 

10 

5.6 

66.6 

4.5 

1.1 

53.5 

5.5 

9.6 

25.4 

4.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.7 

0.7 

23 

20 

16 

11.9 

69.5 

6.3 

5.3 

56.0 

8.9 

16.1 

25.9 

3.9 

21.0 

21.0 

19.0 

18.0 

15.0 

18.0 

18 

18 

15 

9.5 

68.5 

3.7 

4.5 

54.0 

4.0 

10.0 

27.4 

3.9 

10.0 

10.0 

11.0 

14.5 

18.0 

20.5 

33 

0 

20 

5.9 

63.7 

—  0.7 

0.8 

48.8 

—  0.8 

12.7 

21.5 

-  0.8 

• 

13.0 

13.0 

8.0 

5.2 

0.8 

0.8 

18 

12 

8 

10.6 

71.0 

7.6 

6.8 

54.0 

(5.8 

12.2 

28.2 

5.2 

10.0 

10.0 

14.0 

14.0 

0.3 

1.0 

6 

6 

0 

9.2 

70.6 

8.0 

1.2 

51.2 

4.7 

16.3 

28.6 

4.0 

16.5 

16.5 

21.5 

26.0 

24.0 

17.5 

2 

14 

12 

7.4 

67.2 

4.2 

1.5 

49.5 

2.0 

11.9 

26.4 

2.3 

5.5 

5.5 

0.7 

0.6 

0.6 

0.6 

15 

0 

6 

8.2 

66.5 

3.8 

0.4 

49.0 

1.8 

15.0 

27.2 

2.0 

2.0 

2.0 

16.0 

12.5 

8.0 

12.0 

17 

22 

14 

4.7 

63.4 

1.2 

0.5 

46.0 

1.0 

7.3 

245 

0.5 

Te  2  Li.  sterke  positieve  lucht- elcctricitei t . 

9.6 

9.6 

9.4 

2.6 

0.6 

1.0 

8 

10 

6.1 

63.6 

2.4 

3.0 

48.0 

—  1.1 

6.4 

13.4 

—  0.9 

0.8 

0.8 

1.3 

1.4 

3.0 

1.0 

0 

0 

36 

7.8 

65.4 

2.2 

#0-7 

'0.9 

51.7 

2.2 

11.3 

28.8 

1.3 

5.4 

5.4 

12.0 

11.0 

8.4 

9.0 

13 

40 

10 

8.0 

66.7 

3.0 

53.9 

2.7 

12.8 

25.0 

1.4 

5.4 

5.4 

4.2 

0.5 

0.5 

0.6 

18 

17 

36 

4.9 

63.3 

1.3 

0.5 

52.6 

2.6 

7.1 

21.4 

—  1.9 

2.6 

2.6 

7.4 

7.0 

5.0 

3.4 

19 

13 

—36 

6.4 

65.6 

2.2 

2.9 

56.5 

7.8 

9.4 

25.4 

—  2.0 

7.6 

7.6 

9.0 

12.0 

4.1 

1.2 

13 

20 

17 

9.1 

70.7 

8.2 

8.6 

73.6 

26.0 

13.2 

22.8 

—  6.0 

3.6 

3.6 

12.0 

13.0 

3.6 

0.4 

10 

12 

10 

—8.1 

49.5 

—12.1 

—  12.0 

46.6 

—  6.9 

—  6.0 

1.0 

—  19.4 

0.4 

0.4 

0.5 

1.0 

3.1 

0.5 

18 

0 

30 

1.7 

64.3 

4.1 

—  6.2 

60.8 

6.9 

9.6 

20.0 

2.5 

Tc  20  u.  idem. 

0.4 

0.4 

0.5 

1.3 

0.6 

0.4 

0 

26 

0.9 

64.5 

6.9 

—  8.7 

59.4 

9.4 

7.6 

19.8 

6.8 

3.4 

3.4 

12.0 

10.0 

5.4 

4.8 

30 

0 

18 

3.0 

69.0 

11.4 

2.5 

71.0 

5.0 

5.1 

18.9 

11.4 

4.8 

2.8 

0.8 

10.1 

0.2 

0.4 

30 

12 

36 

—3.7 

62.2 

8.8 

—  9.1 

60.3 

30.1 

2.8 

15.4 

?? 

3.7 

6.4 

8.0 

7.0 

3.0 

3.0 

—54 

18 

32 

4.1 

67.6 

10.9 

9.4. 

70.1 

17.9 

3.1 

14.1 

5.9 

8.6 

21.0 

12.0 

9.6 

6.4 

3.2 

10 

20 

13 

3.3 

65.4 

3.4 

0.2 

60.6 

4.7 

5.9 

21.0 

1.4 

1.2 

0.6 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

5 

0 

0 

6.4 

65.0 

2.7 

7.7 

61.6 

4.6 

—  0.2 

15.4 

— •  5.6 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

16 

12 

16 

8.9 

67.3 

7.1 

11.4 

67.5 

12.9 

6.3 

21.6 

3.4 

0.1 

0.1 

0.3 

0.5 

0.7 

1.1 

20 

22 

14 

10.4 

68.2 

5.7 

12.9 

63.6 

7.Ó 

4.1 

21.6 

—  1.7 

0.6 

0.5 

0.7 

0.3 

0.2 

0.5 

0 

4 

20 

3.7 

65.6 

11.4 

11.5 

66.7 

9.7 

5.9 

23.3 

5.4 

1.4 

0.4 

1.2 

5.4 

7.2 

15.5 

12 

8 

12 

6.4 

72.6 

2.4 

3.5 

62.0 

5.3 

8.7 

S4.  V 

2.1 

24.0 

17.0 

14.0 

7.6 

3.1 

1.0 

7 

10 

15 

2.4 

77.0 

8.3 

5.2 

69.0 

12.6 

—  1.0 

21.2 

0.2 

5.72 

gcm. 

I  5.88 

6.95 

6.87 

4.40 

4.24 

5.71 

66.69 

4.78 

2.57 

158.11 

7.49 

8.23 

121.86 

1.20 

96 


WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS.  Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 

September  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Ihermometre 

C. 

C.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Rumidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

( Pluie .) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 

( Farce  du  veln  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré.) 

Assen. 

Aanmerlnngen. 

Thermometer  C. 

( Thermométre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  duvent .) 

Regen 
in  mm. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

S 

21 

1 

9 

21 

1 

\Pluie.) 

1 

+  14.9 

+  18.0 

+  14.1 

12.G2 

10.10 

10.72 

0.99 

0.66 

0.88 

0.7 

0 

1 

6 

0 

+  17.5 

+  19.0 

+  11.7 

3 

3 

CC 

2 

12.5 

17.7 

15.2 

10.23 

11.92 

11.90 

93 

79 

92 

CC 

0 

0.5 

5 

0 

17.0 

18.2 

14.0 

1 

1 

cc 

3 

14.1 

16.2 

14.2 

11.11 

13.24 

12.24 

91 

96 

1.00 

0.9 

0.5 

2.5 

1.5 

0.5 

14.9 

17.1 

14.1 

2 

2 

1.4 

4 

14.2 

16.1 

15.0 

12.24 

12.87 

12.84 

1.00 

94 

1.00 

19.8 

0.5 

0.5 

0 

0 

16.1 

18.7 

12.7 

1 

2 

19.5 

5 

12.7 

15.5 

12.5 

11.05 

10.28 

10.41 

99 

78 

94 

3.9 

0.5 

6 

14 

2 

12.0 

15.5 

12.1 

3 

2 

3.0 

6 

13.0 

15.9 

12.5 

9.99 

10.95 

11.04 

88 

81 

1.00 

CC 

1.5 

1.5 

16 

2.5 

14.9 

17.1 

15.3 

2 

2 

6.6 

7 

14.3 

15.4 

12.3 

11.25 

10.21 

10.53 

91 

78 

97 

4.7 

22 

7 

17 

0 

15.0 

— 

11.7 

3 

— 

8 

16.6 

18.3 

15.6 

14.13 

15.48 

12.89 

1.00 

99 

97 

0.1 

0.5 

3 

12 

0 

17.6 

18.8 

15.8 

3 

3 

« 

9 

17.3 

19.5 

17.7 

14.73 

15.22 

14.05 

1.00 

91 

93 

0.6 

1 

10 

20 

19 

19.0 

21.0 

17.8 

3 

4 

CC 

10 

15.0 

16.6 

14.2 

11.49 

11.75 

11.18 

90 

83 

9t 

a 

3 

1 

0.5 

0 

17.8 

17.0 

13.4 

1 

1 

1.1 

11 

13.2 

13.2 

10.9 

11.27 

11.26 

9.53 

98 

98 

95 

6.1 

0.5 

0.5 

3 

0.5 

16.3 

16.6 

— 

2 

3 

CC 

12 

12.0 

13.4 

11.0 

10.46 

11.14 

9.83 

98 

96 

98 

6.7 

1.5 

3 

6 

0.5 

13.6 

15.6 

9.9 

2 

2 

cc 

13 

10.1 

14.8 

13.4 

9.30 

10.82 

11.27 

98 

96 

97 

4.3 

0 

0 

2 

0.5 

12.7 

14.6 

8.9 

1 

1 

cc 

14 

11.9 

16.4 

15.0 

10.27 

12.48 

12.43 

97 

89 

97 

CC 

1 

2.5 

3 

1 

— 

17.3 

12.3 

— 

2 

cc 

15 

13.7 

16.3 

15.0 

11.88 

13.74 

12.84 

1.00 

99 

1.00 

1.4 

5 

2 

3 

0 

13.8 

18.2 

12.8 

2 

1 

2.0 

16 

14.4 

18.7 

17.8 

12.39 

15.03 

15.18 

1.00 

94 

1.00 

1.8 

1 

3 

4 

5 

16.4 

20.3 

16.5 

2 

2 

10.5 

17 

16.0 

15.6 

13.9 

13.64 

12.35 

11.76 

1.00 

93 

98 

13.5 

3 

1.5 

5 

0.5 

16.5 

16.4 

12.0 

2 

2 

18 

12.7 

16.6 

13.1 

10.80 

11.07 

11.32 

97 

78 

99 

CC 

1 

3 

11 

0 

14.5 

17.0 

9.9 

1 

2 

CC 

19 

12.5 

16.4 

12.1 

10.91 

11.33 

10.65 

99 

81 

99 

0.2 

0.5 

0.5 

3 

0 

14.3 

16.7 

9.1 

1 

2 

cc 

20 

10.9 

13.2 

11.7 

10.01 

10.24 

10.27 

1.00 

89 

98 

CC 

0 

0.5 

1 

0 

12.3 

14.7 

9.3 

1 

1 

cc 

21 

9.7 

13.6 

13.0 

9.30 

11.67 

11.38 

1.00 

99 

1.00 

4.5 

0 

0 

17 

1.5 

13.0 

14.8 

12.6 

2 

2 

3.7 

92 

13.0 

17.5 

15.2 

11.38 

13.45 

12.99 

1.00 

99 

1.00 

1.9 

0 

0 

0 

0 

14.8 

19.8 

14.5 

2 

1 

23 

12.8 

16.1 

11.4 

10.86 

11.37 

10.08 

97 

83 

98 

0.5 

0 

0.5 

9 

0 

14.7 

17.3 

9.5 

2 

2 

cc 

24 

11.9 

15.8 

11.0 

10.64 

11.95 

9.95 

1.00 

89 

99 

0.9 

1 

5 

11 

3 

— 

15.8 

12.0 

— 

1 

3.8 

25 

10.9 

15.3 

11.4 

9.88 

11.04 

10.19 

99 

85 

99 

CC 

0 

0.5 

2 

0 

13.5 

15.5 

8.6 

1 

1 

cc 

26 

9.7 

16.4 

12.0 

9.29 

11.31 

10.57 

1.00 

81 

99 

cc 

0 

0 

0 

0.5 

13.4 

14.0 

9.8 

1 

1 

cc 

27 

9.1 

16.2 

12.4 

8.84 

11.57 

10.58 

99 

84 

97 

cc 

0.5 

0 

0.5 

0.5 

11.4 

15.5 

10.3 

1 

1 

cc 

28 

9.6 

17.5 

12.9 

8.77 

i0.99 

10.29 

95 

70 

91 

cc 

0.5 

0.5 

0 

0 

11.8 

15.0 

10.0 

1 

1 

cc 

29 

10.8 

12.4 

11.1 

9.95 

10.59 

10.07 

1.00 

97 

1.00 

cc 

0 

0 

5 

2 

13.4 

15.5 

10.0 

1 

2 

cc 

30 

11.1 

13.9 

10.2 

9.05 

10.71 

9.36 

89 

89 

98 

1.5 

3 

6 

9 

0 

122 

13.0 

7.2 

1 

1 

cc 

gem. 

+  12.69 

+  15.95 

+  13.26 

10  93 

11.87 

11.28 

0.972 

0.878 

0.971 

74.0 

1.60 

2.07 

6.22 

1.32 

+  14.66 

+  16.76 

+  11.86 

1.71 

1.76 

51.6 

1 

som 

gem. 

1 

som 

97 


WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  heer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mij.  J.  A.  van  EIJK 

September  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Aanmerkingen . 

Thermometer  C. 

( Thermometre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

(Farce  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  a  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in 
( Tension  de  la  vc 

mm. 

ipeur.) 

Betrekke 

[Humt 

ijke  Voch 
dité  relat 

tigheid. 

ive.) 

G 

& 

ai 

Ph 

mm. 

Pluk) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

‘  30 

gem. 

+  16.1 

14.7 

13.1 

14.2 
12.5 

14.2 

14.4 

17.5 
18.1 

16.4 

14.2 

12.5 

10.8 
12.8 

14.2 

15.3 
15.8 

13.6 

12.5 

10.6 

11.1 

12.5 

13.1 

13.3 
11.7 

10.6 
9.2 
9.2 

12.2 
11.1 

+  17.8 
18.6 
16.4 

17.2 

15.3 

16.1 

15.8 
19.7 
20.0 
18.1 

15.3 

15.3 
15.0 
1G.9 

16.9 

19.4 

16.4 
15.6 
16.1 

15.6 

13.1 

14.4 
15.8 
15.8 

16.4 

16.1 

16.7 
16.4 

12.8 
14.7 

+  14.2 

15.3 
13.9 

14.2 

13.6 

14.7 

12.8 
16.1 

17.2 

14.4 

11.1 

11.1 

11.4 
13.9 

13.9 

17.2 

13.6 

12.2 

11.9 

11.7 

13.3 

13.3 

10.8 

13.6 

11.7 

13.1 

11.1 
12.2 
11.9 
10.0 

3.5 

2.5 

2. 

0.5 

5.5 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

2. 

3. 

2. 

2. 

3. 

2. 

4. 

2. 

1.5 
1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

0.5 

0.5 

2. 

1. 

3. 

4. 

2.5 

2. 

1. 

5. 

3.5 

4. 

4.5 

6.5 

1. 

3. 

4. 

2.5 
3. 

2. 

2. 

3. 

4. 
2.5 

2.5 

4. 

0.5 

4. 

4. 

2. 

0.5 

2. 

2. 

3.5 
3. 

2. 

1. 

0.5 

1. 

3.5 

4.5 

1. 

2. 

5. 

1. 

2. 

2, 

0.5 

2.5 

1.5 

4.5 

1.5 
1. 
0.5 

1.5 

2.5 
1. 

2. 

2. 

0.5 

1. 

2. 

1. 

3. 

1. 

762.73 

61.11 

56.72 

55.35 

55.47 

62.03 

57.94 

59.86 

60.31 

62.65 

55.33 

59.50 

62.18 

59.06 

55.16 

51.90 

48.41 

55.10 

56.14 

58.64 

58.57 

59.43 

60.75 
62.19 
70.02 

72.75 
73.96 
71.89 
64.70 
61.09 

764.00 

60.52 

55.60 

56.80 

58.88 

61.11 

60.98 
60.25 

59.88 
62.14 

55.27 

60.75 
61.96 
57.59 
55.82 

50.75 

52.66 

56.28 

55.50 
59.07 

57.85 

58.51 

62.99 
64.06 
71.13 

72.67 
73.04 
68.61 
63.04 
63.19 

763.76 

59.81 
54.42 
59.27 
60.51 

55.75 
62.37 
60.96 
58.92 
59.71 

57.60 

62.36 

61.89 
56.40 

55.76 

46.37 
55.04 

56.82 
56.85 
60.25 

58.98 

59.22 

64.76 
66.64 

71.90 

73.19 

73.44 

66.55 

61.47 

65.14 

+  15.4 
18.0 

14.8 
15.0 

13.6 

14.2 

15.4 
17.0 
18.0 

15.8 

14.2 
13.0 

11.6 

13.8 

14.8 

16.4 
15.0 

13.2 

13.8 
11.0 

11.6 

12.2 
13.2 

13.6 

11.6 

11.0 

11.4 
10.6 
12.6 
12.0 

+  17.6 
18.6 
17.0 

17.6 

15.4 

16.0 

16.4 
19.8 

19.6 

17.2 

15.6 
15.0 

15.2 

17.4 
18.0 

20.2 

17.4 

16.6 

14.6 
16.0 

13.6 

15.2 
16.0 
16.0 

15.4 

16.6 

16.2 
17.0 
15.4 
14.2 

+  12.8 

15.2 
13.0 
12.8 
13.0 

17.0 

15.6 

17.2 

17.4 
14.0 

10.2 
11.0 
13.0 

13.8 

14.2 

15.6 

12.8 

11.2 
10.0 

9.6 

12.6 

11.4 
11.4 
12.6 
10.8 

11.8 

12.0 

12.6 
11.6 
11.6 

11.00 

9.47 

10.91 

11.30 

10.80 

8.63 

9.70 

13.53 

14.23 

10.24 

10.43 

8.31 

9.16 

10.15 

11.70 

12.13 

11.58 

9.99 

10.15 

9.04 

8.92 

10.11 

10.51 

10.53 
9.43 

8.80 

8.09 

7.61 

9.87 

6.76 

8.35 

9.37 

11.76 

11.39 
7.64 

9.33 

8.55 

13.61 

13.43 

9.39 

8.79 

7.62 

8.77 

10.39 
11.71 

13.66 

9.53 

9.49 
8.87 
8.81 

10.80 

12.02 

9.33 
8.55 
7.90 

9.49 

9.47 

7.93 

10.49 

7.34 

8.43 

6.97 

10.90 

10.23 
9.63 

13.23 
11.50 
13.71 
13.29 
10.03 

8.33 

7.85 

9.37 

9.89 

11.22 

12.33 

9.75 

8.92 

8.69 

8.21 

10.62 

9.81 

9.55 

9.09 

8.92 

9.31 

8.44 

9.87 

8.92 

8.68 

0.84 

61 

86 

89 

93 

71 

75 

94 

94 

76 

86 

74 

90 
86 
93 

87 

91 

88 
86 
93 

87 

95 
93 
90 
93 

90 

80 

80 

90 

65 

0.55 

58 

81 

76 

58 

69 

61 

79 

79 

63 

66 

59 
68 

70 

76 

77 

63 
67 
72 

64 

93 

93 

69 

62 

59 

67 

69 

54 

80 

60 

0.76 

53 

98 

93 
86 

92 

87 

94 
90 
84 

89 
80 
83 
34 

93 

93 

88 

90 

95 

92 

98 

97 

95 

83 

93 

90 

80 

90 

87 

85 

94 

1  Q 

j  +  13.25 

1 

( 

+  16.32 

+  13.18 

2.25 

2.93 

1.83 

760.36 

760.70 

760.87 

+  13.79 

gem- 

+  16.56 

+  12.93 

1 

10.10 

9.79 

9.86 

1 

0.853  0.689 

1 

! 

0.879 

94 

13 


98 


WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  dook  den  heer  E.  F.  HANEL  von  CRONENTHALL,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 


September  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermomèlre 

C. 

C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 
(Minim.  et  sa 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidiié  relative.) 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

(, Serénité .) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Farce  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  metre  carré.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  4  0) 

20 

2 

8 

différence  avec  le 
maxim.) 

20 

2 

8 

20 

2  . 

8 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  15.4 

+  18.4 

+  16.0 

_ 

10.54 

9.58 

10.10 

0.80 

0.61 

0.74 

17.2 

7 

6 

8 

6.0 

4.0 

6.0 

5.0 

765.2 

765.8 

764.9 

2 

14.6 

19.0 

16.4 

— 

10.82 

10.90 

11.18 

86 

67 

80 

CC 

7 

6 

7 

4.0 

7.0 

6.0 

8.0 

62.6 

61.3 

60.4 

3 

15.2 

16.9 

16.4 

— 

12.04 

11.83 

12.48 

92 

82 

88 

6.4 

1 

7 

7 

11.0 

6.0 

3.0 

3.0 

56.6 

55.6 

55.3 

4 

14.2 

17.0 

15.6 

— 

11.18 

12.50 

11.72 

90 

86 

88 

17.8 

2 

5 

7 

1.0 

0.5 

7.0 

6.0 

55.8 

58.9 

61.7 

5 

15.9 

16.4 

15.4 

— 

12.68 

8.30 

11.08 

93 

60 

84 

20.8 

2 

9 

9 

7.0 

10.0 

8.0 

6.0 

58.7 

62.5 

63.7 

6 

13.8 

17.6 

17.0 

— 

10.48 

11.52 

12.78 

88 

77 

86 

CC 

7 

4 

3 

6.0 

3.0 

15.0 

19.0 

65.2 

63.0 

61.2 

7 

17.2 

17.4 

17.0 

— 

13.84 

12.52 

13.70 

94 

84 

94 

0.5 

4 

4 

2 

19.0 

10.0 

3.0 

7.0 

61.2 

63.3 

63.6 

8 

17.2 

19.6 

18.2 

— 

13.54 

14.28 

13.68 

92 

86 

88 

5.1 

3 

7 

4 

11.0 

12.0 

7.0 

6.0 

63.7 

64.0 

64.0 

9 

18.4 

20.6 

18.4 

— 

13.86 

13.64 

12.26 

88 

77 

79 

« 

3 

4 

8 

6.0 

8.0 

11.0 

7.0 

64.0 

62.5 

62.3 

10 

15.6 

13.0 

15.4 

— 

11.72 

11.30 

11.44 

88 

77 

88 

4.0 

4 

4 

0 

3.0 

1.0 

1.0 

1.0 

63.8 

62.6 

60.1 

11 

14.2 

15.8 

14.4 

— 

10.82 

8.48 

7.84 

89 

66 

62 

10.0 

4 

8 

8 

3.0 

10.0 

9.0 

13.0 

57.5 

58.3 

60.1 

12 

14.2 

15.8 

13.6 

— 

10.52 

9.18 

8.10 

83 

68 

68 

5.0 

8 

8 

8 

7.0 

7.0 

7.0 

8.0 

62.7 

63.4 

64.1 

13 

12.0 

17.2 

15.2 

— 

9.20 

9.77 

10.42 

85 

66 

88 

19.8 

7 

7 

6 

6.0 

6.0 

7.0 

10.0 

63.7 

63.0 

62.4 

14 

14.4 

18.4 

16.2 

— 

11.33 

10.98 

10.04 

91 

70 

80 

CC 

8 

6 

4 

11.0 

13.0 

13.0 

16.0 

59.4 

57.1 

55.1 

15 

15.8 

17.9 

16.6 

— 

12.16 

12.02 

12.18 

90 

79 

86 

9.0 

1 

4 

3 

12.0 

1.0 

4.0 

5.0 

55.0 

55.5 

54.8 

16 

15.8 

19.1 

14.8 

— 

12.16 

13.13 

12.26 

90 

79 

96 

1.1 

6 

5 

2 

10.0 

14.0 

9.0 

3.0 

50.8 

49.1 

47.5 

17 

14.0 

17.9 

16.0 

— 

10.48 

9.84 

10.40 

86 

65 

76 

41.0 

3 

8 

5 

3.0 

7.0 

9.0 

13.0 

50.4 

53.6 

54.6 

13 

13.6 

15.8 

14.8 

— 

10.66 

10.28 

10.66 

90 

76 

84 

0.1 

6 

5 

9 

10.0 

15.0 

5.0 

1.0 

55.2 

56.8 

57.2 

19 

13.0 

16.4 

13.2 

— 

9.80 

10.38 

10.42 

85 

79 

90 

10.9 

5 

6 

7 

1.0 

2.0 

6.0 

7.5 

56.2 

56.9 

58.0 

20 

11.8 

16.8 

17.1 

— 

9.78 

9.30 

9.52 

92 

70 

76 

14.5 

8 

9 

9 

7.0 

6.0 

2.0 

3.0 

59.8 

60.7 

61.2 

21 

13.4 

14.8 

14.0 

— 

10.54 

11.46 

11.40 

90 

90 

94 

0.1 

3 

3 

9 

7.0 

15.0 

11.0 

3.0 

58.4 

58.5 

59.6 

22 

13.2 

16.4 

15.0 

— 

10.72 

12.02 

11.30 

92 

84 

88 

23.0 

2 

5 

10 

3.0 

3.0 

3.0 

4.0 

59.2 

58.6 

60.5 

23 

13.2 

16.6 

14.8 

— 

10.72 

10.67 

10.46 

92 

75 

82 

32.0 

9 

9 

10 

3.0 

7.0 

7.0 

7.0 

62.9 

65.4 

66.6 

24 

13.9 

16.6 

14.8 

— 

10.99 

12.78 

10.96 

91 

90 

86 

0.6 

2 

6 

8 

6.0 

8.0 

8.0 

2.0 

66.0 

66.8 

69.2 

25 

13.8 

18.2 

13.8 

— 

11.28 

11.74 

10.78 

94 

76 

90 

1.5 

6 

8 

8 

1.0 

0.0 

7.0 

6.0 

71.2 

71.8 

72.6 

26 

13.2 

18.2 

14.4 

— 

10.42 

10.84 

10.68 

90 

70 

86 

a 

8 

10 

10 

5.0 

1.0 

3.0 

6.0 

73.2 

73.0 

72.7 

27 

11.8 

18.0 

14.4 

— 

9.58 

8.80 

9.38 

90 

58 

75 

(C 

9 

10 

10 

6.0 

3.0 

12.0 

8.0 

725 

70.9 

71.3 

28 

12.0 

18.0 

14.0 

— 

9.20 

10.40 

10.60 

85 

68 

88 

cc 

9 

10 

10 

3.0 

0.5 

0.5 

0.5 

71.2 

68.9 

68.2 

29 

13.6 

16.6 

12.4 

— 

10.96 

11.32 

9.64 

92 

80 

87 

cc 

2 

5 

10 

0.5 

0.5 

6.0 

6.5 

66.8 

65.2 

64.7 

30 

13.0 

16.2 

12.2 

— 

8.80 

8.94 

9.02 

76 

64 

82 

cc 

6 

8 

10 

6.0 

9.0 

6.0 

2.0 

64.1 

65.2 

66.2 

gem. 

+  14.25 

+  17.39 

+  15.25 

11.03 

10.96 

10.88 

0.888 

0.743 

0.838 

240.4 

5.1 

6.5 

7.0 

6.15 

6.32 

6.72 

6.42 

761.77 

761.94 

762.13 

1 

som 

gem. 
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WAARNEMINGEN  te  HELLE VOEïSLUIS,  dook  den  heek  T.  E.  von  WEILER. 


Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


September  1864. 


Datum. 

Barometer  bij  0°. 

(Baromèlre  u  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht 
(geschat.)  ; 

(Force  du  vent.) 

Luxemburg, 

Aanmerkingen. 

(Ucmarques.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromèlre  a  0.) 

Thermometer,  naar  het 

Westen  geplaatst. 

( Thermomèlre  C.) 

Regen. 

mm. 

(. Pluie .) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

19'/, 

0 

TL 

19'/a 

0 

tl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

gcm. 

764.3 

61.9 

56.3 

55.3 

57.7 

64.2 
60.0 

62.3 

62.9 

63.3 

57.0 

61.5 

63.2 
59.0 

54.7 

51.0 

49.2 

54.7 

55.8 

59.3 

58.2 

58.9 
61.8 

64.8 

70.9 

73.0 

72.5 
71.0 
66.1 

63.4 

765.1 

61.3 

55.3 

57.8 

61.3 

62.3 

62.7 

62.9 

61.8 

62.3 

57.3 
62.5 

62.7 

57.3 

55.4 

48.7 

53.1 

56.2 

56.4 
60.0 

58.2 

57.9 

64.5 

65.9 

71.5 

72.9 

71.2 

68.7 

64.7 

64.6 

764.5 

59.7 
55.0 

60.7 

62.7 

59.4 

63.1 

63.2 

61.2 

59.8 

59.2 

63.4 
62.1 

55.4 
54.7 

46.6 
54.0 

56.7 

57.5 

60.6 

59.1 

59.9 

65.8 

68.3 

72.2 

72.6 

71.4 

67.5 

63.8 

65.6 

+  16.2 

14.4 

14.3 
13.9 

13.9 

17.2 

17.5 

16.6 

17.9 
16.6 

14.5 

14.4 

13.1 

14.5 

14.7 

16.1 

14.5 
14.0 
13.0 

11.3 

12.0 

11.8 

13.9 
13.8 

13.8 

13.5 

10.8 
10.8 
13.0 

12.5 

+  18.3 
18.5 

15.8 

18.8 
16.1 

17.1 
17.9 

18.4 
19.8 

19.5 

16.0 

15.4 

16.7 

18.4 

19.6 

19.8 

16.8 

14.2 

14.3 

15.4 

14.1 

15.4 
17.0 
17.0 

20.5 

19.7 

17.5 

18.5 
15.9 
16.3 

+  15.1 
16.8 

15.6 
14.9 
15.1 

16.6 

15.1 

17.4 

17.8 

14.4 

13.0 

12.5 
15.0 

15.8 
15.8 

14.7 

14.7 

13.3 

11.6 

13.2 

13.5 

1  14.0 

14.2 

13.4 

1  13.6 

14.0 

12.4 

14.6 

13.2 

11.8 

8 

1 

0 

0 

0 

6 

1 

0 

0 

1 

7 

6 

3 

0 

0 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

7 

8 

10 

10 

0 

4 

4 

3 

0 

4 

6 

0 

1 

1 

0 

0 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

7 

1 

3 

5 

0 

0 

6 

5 

7 

9 

10 

10 

5 

4 

9 

1 

9 

6 

3 

0 

0 

0 

7 

0 

8 

4 

1 

7 

5 

0 

8 

8 

3 

8 

9 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

0 

5 

3 

3 

3 

3 

6 

4 

5 

5 

5 

0 

4 

4 

3 

5 

2 

4 

5 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

4 

3 

3 

5 

4 

3 

6 

5 

0 

4 

4 

3 

4 

0 

4 

3 

3 

1 

1 

4 

3 

4 

3 

1 

1 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

3 

5 

5 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

737.6 

35.3 

32.4 
29.3 

36.2 

39.5 

36.3 

38.5 

39.3 

37.3 

31.8 

36.2 

37.1 

35.8 

30.8 

27.8 

25.9 
27.0 

29.2 

28.3 

31.2 

33.5 

36.8 

40.8 

42.4 

44.2 

43.1 

42.8 

37.6 

35.2 

738.2 

36.2 

31.1 
30.5 
35.0 

39.4 
37.9 

38.7 

38.4 

35.8 

32.4 

36.5 

37.1 

34.2 

30.9 

26.8 

28.5 

29.9 

28.9 

28.3 

32.1 

33.5 

38.1 
41.0 

43.3 

44.6 

42.6 

41.9 
36.0 

35.4 

737.2 

35.1 

29.5 

32.9 
38.0 

35.9 

38.2 

39.9 

37.2 

32.5 

32.5 

37.1 

36.8 

31.9 

29.6 

24.4 

28.9 

29.4 

29.1 

31.1 

29.1 

34.4 

40.1 

41.4 

44.2 

44.0 

42.7 
40.0 
35.6 

36.5 

+  16.0 

15.5 
15.0 
15.0 
13.0 

13.0 

16.5 

17.5 
18.0 

16.5 

14.5 
10.0 
10.7 
12.3 
14.0 

18.0 

15.0 

16.0 

14.0 

13.0 

10.5 
18.0 
14.0 
10.5 
14.0 

8.0 

10.5 

10.5 

9.0 

11.0 

+  15.5 
19.0 
15.0 

16.5 
16.0 

17.5 
19.0 
19.0 
24.0 
23.0 

17.0 

15.0 

15.0 

17.5 
21.0 

20.7 
17.0 
17.0 
15.0 
15.0 

18.0 

18.5 

17.3 

16.5 
17.0 

16.7 
17.0 

17.5 
17.5 

13.3 

+  19.5 
18.0 
15.0 
15.0 
14.0 

16.0 

17.0 

18.5 
23.0 
22.0 

14.0 

12.0 

13.0 

15.0 

17.0 

17.0 

17.0 

17.0 

16.0 

11.0 

15.0 

16.5 
14.0 

15.5 

12.5 

12.5 

14.7 

15.0 

14.0 

11.0 

CC 

cc 

8.5 

2.1 

2.8 

0.1 

« 

cc 

cc 

4.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

3.7 
12.5 

cc 

2.9 

cc 

cc 

5.8 
0.2 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

cc 

<T 

761.14 

761.42 

761.52 

+  14.15 

+  17.29 

+  14.44 

2.8 

3.4 

5.6 

3.13 

gfim. 

3.07 

1.93 

735.31 

735.44 

735.17 

+  13.65  +  17.47 

* 

+  15.59 

43.3 

som 
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WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heek  E.  STEIJNS. 

September  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomctre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  el  ses 

Dampdrükking  in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijkc  Vochtigheid. 

( 'HumidUé  relativa.) 

Regen  in  millimeters. 

( Pluie  en  mm.) 

Helderheid. 

(Sercnité.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Farce  du  vent). 

20 

2 

7 

différences  avec  les 
marim.) 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

7 

20 

2 

1 

+  15.8 

+  19.8 

+  15.8 

+  12.0  + 

8.0 

11.52 

8.06 

11.80 

0.86 

0.45 

0.88 

6.2 

CC 

cc 

9 

8 

10 

2 

2 

2 

14.4 

19.3 

16.0 

8.3 

11.0 

10.62 

8.81 

10.84 

81 

52 

80 

cc 

CC 

cc 

2 

6 

10 

3 

3 

3 

15.8 

17.0 

14.4 

10.4 

7.4 

11.52 

11.63 

11.03 

86 

80 

90 

0.5 

0.2 

0.5 

3 

0 

8 

4 

3 

4 

15.0 

18.6 

16.0 

9.3 

9.7 

12.00 

13.45 

11.68 

94 

84 

86 

0.4 

1.3 

cc 

4 

3 

7 

2 

3 

5 

14.0 

16.6 

14.0 

10.2 

7.8 

10.43 

10.20 

9.38 

87 

72 

79 

1.2 

1.4 

cc 

0 

5 

8 

3 

4 

6 

13.6 

18.2 

16.6 

8.8 

9.7 

10.40 

9.77 

9.89 

89 

62 

70 

0.6 

CC 

0.1 

5 

0 

0 

3 

4 

7 

17.0 

19.6 

17.4 

14.3 

5.7 

14.27 

14.86 

12.78 

98 

87 

89 

1.3 

1.5 

0.7 

0 

0 

0 

3 

4 

8 

17.8 

21.0 

19.3 

14.8 

6.8 

13.49 

•  14.64 

14.07 

89 

79 

84 

0.8 

CC 

cc 

0 

0 

6 

2 

4 

9 

19.2 

23.8 

20.6 

16.2 

7.8 

14.47 

14.51 

14.56 

87 

65 

80 

CC 

cc 

cc 

0 

8 

6 

3 

4 

10 

18.6 

20.8 

17.6 

14.0 

8.0 

13.60 

14.44 

13.01 

85 

79 

87 

cc 

cc 

0.1 

0 

3 

6 

3 

3 

11 

13.2 

14.7 

13.3 

10.3 

10.0 

10.12 

11.12 

9.54 

89 

89 

84 

8.5 

0.4 

0.2 

9 

0 

8 

3 

12 

10.0 

15.6 

12.2 

5.0 

11.0 

8.57 

9.18 

9.07 

93 

69 

86 

CC 

cc 

0.6 

10 

8 

2 

3 

o 

O 

13 

10.4 

16.7 

13.6 

5.5 

11.5 

7.85 

10.40 

9.26 

83 

73 

79 

CC 

cc 

cc 

10 

8 

8 

3 

3 

14 

14.2 

17.3 

15.8 

8.0 

10.0 

9.27 

10.61 

10.12 

77 

72 

75 

cc 

cc 

cc 

1 

0 

5 

3 

4 

15 

10.7 

19.4 

17.2 

8.2 

11.8 

7.80 

13.11 

11.99 

81 

78 

82 

((/ 

cc 

cc 

0 

5 

8 

3 

2 

16 

17.4 

23.2 

20.2 

8.0 

16.0 

9.42 

13.96 

13.87 

62 

65 

79 

0.7 

cc 

0.5 

0 

0 

0 

4 

4 

17 

15.6 

17.3 

14.4 

13.6 

3.9 

12.48 

11.73 

10.45 

94 

80 

85 

8.8 

2.1 

cc 

0 

0 

7 

3 

4 

18 

13.6 

18.2 

14.6 

8.3 

10.7 

9.75 

10.34 

9.94 

84 

65 

80 

CC 

cc 

cc 

9 

6 

6 

3 

3 

19 

13.8 

14.1 

11.8 

10.3 

4.7 

10.55 

10.78 

8.68 

90 

90 

84 

1.9 

0.8 

cc 

0 

2 

5 

3 

3 

20 

12.2 

15.4 

11.6 

8.2 

7.2 

9.46 

9.05 

9.04 

89 

69 

88 

« 

cc 

cc 

7 

7 

7 

3 

3 

21 

12.0 

17.4 

11.6 

7.6 

10.2 

9.45 

12.54 

9.16 

90 

85 

90 

cc 

cc 

0.1 

4 

3 

0 

3 

3 

22 

10.5 

20.4 

16.0 

7.0 

13.7 

7.48 

13.99 

12.23 

78 

78 

90 

cc 

cc 

0.2 

9 

5 

4 

3 

4 

23 

13.6 

17.8 

13.6 

11.0 

7.0 

10.93 

10.29 

10.14 

94 

67 

87 

0.8 

cc 

cc 

9 

7 

8 

3 

3 

24 

14.5 

18.5 

14.1 

9.6 

9.0 

10.11 

10.28 

10.10 

82 

63 

84 

<t 

cc 

cc 

6 

0 

0 

3 

3 

25 

10.4 

-  17.1 

13.6 

8.4 

8.9 

9.11 

10.08 

7.57 

98 

70 

65 

(C 

cc 

cc 

0 

6 

10 

3 

3 

26  - 

12.8 

17.4 

14.6 

4.6 

13.0 

10.63 

9.97 

10.46 

96 

68 

84 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

10 

3 

3 

27 

9.7 

14.1 

10.3 

6.3 

8.7 

7.95 

10.10 

7.34 

87 

84 

78 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

10 

2 

3 

28 

9.8 

20.0 

14.8 

5.6 

15.4 

7.29 

11.64 

10.32 

80 

64 

82 

cc 

cc 

cc 

10 

10 

10 

3 

2 

29 

9.8 

14.8 

10.8 

7.0 

8.0 

7.97 

9.65 

8.21 

88 

76 

84 

cc 

cc 

cc 

10 

0 

0 

3 

3 

30 

11.2 

15.9 

10.6 

9.4 

6.6 

8.80 

10.44 

8.57 

88 

77 

90 

cc 

cc 

cc 

4 

0 

4 

3 

3 

gera. 

+  13.55 

+  18.00 

+  14.75 

min.  (I.  26. 

+  4.6 

10.24 

11.32 

10.50 

0.868 

0.729 

0.830 

31.7 

7.7 

3.0 

4.7 

4.0 

5.8 

2.93 

3.21 

max.d.9&  16+24.0 

som 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

October  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  ses 
différences  avec  les 
maxim.) 

Barometer  bij  0°  in  millim. 
700  mm  + 
(Baromètre  d  0°.) 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(llumidUé  relative.) 

Regen  in  mm. 

(Pluie  en  mm.) 

TJitgedampt  in  mm. 

(Evaporalion  en  mm.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+  11.4 

+  14.3 

+  8.6 

4*  6.5 

+  8.3 

64.82 

64.42 

65.11 

8.68 

7.78 

7.90 

0.86 

0.64 

0.94 

cc 

CC 

0.1 

CC 

0.6 

0.4 

2 

8.3 

10.5 

3.9 

5.3 

5.2 

68.56 

69.22 

71.40 

4.99 

4.47 

5.05 

60 

47 

83 

« 

cc 

cc 

0.1 

1.7 

0.7 

3 

6.6 

10.0 

3.7 

2.7 

7.4 

73.35 

72.14 

71.48 

5.12 

4.66 

4.68 

70 

51 

78 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.6 

0.7 

4 

5.5 

9.9 

3.1 

1.8 

8.4 

70.49 

68.44 

67.53 

5.29 

4.61 

4.48 

78 

51 

77 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.4 

0.8 

5 

5.0 

11.8 

5.5 

1.7 

10.2 

67.41 

65.30 

66.57 

4.37 

5.34 

5.70 

67 

'  50 

84 

cc 

cc 

cc 

0.1* 

1.5 

0.6 

6 

8.3 

13.0 

4.3 

3.2 

10.1 

67.85 

67.38 

68.50 

6.81 

8.06 

5.71 

83 

72 

91 

cc 

cc 

cc 

0.6 

1.3 

0.3 

7 

5.5 

12.9 

6.2 

2.5 

10.5 

69.08 

68.27 

68.86 

5.69 

5.98 

5.8t 

84 

52 

82 

cc 

cc 

cc 

CC 

1.5 

0.5 

8 

6.9 

12.8 

9.2 

2.9 

10.6 

69.11 

68.01 

67.38 

5.83 

6.85 

7.54 

78 

62 

86 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.1 

0.2 

9 

9.2 

12.7 

8.8 

7.8 

5.6 

65.29 

64.33 

64.23 

8.02 

6.92 

7.43 

92 

63 

87 

0.1 

cc 

cc 

0.1 

0.7 

0.3 

10 

9.9 

13.2 

10.1 

7.1 

6.3 

65.30 

65.52 

67.14 

8.03 

6.12 

7.91 

88 

54 

85 

cc 

cc 

cc 

CC 

1.5 

0.5 

11 

10.7 

11.4 

9.5 

9.8 

3.0 

66.57 

65.38 

65.15 

8.03 

9.04 

7.96 

83 

90 

89 

cc 

0.2 

1.2 

0.2 

0.2 

0.1 

12 

10.7 

12.0 

10.4 

8.2 

5.8 

64.35 

63.78 

63.30 

8.51 

9.71 

8.92 

88 

93 

95 

cc 

0.7 

1.0 

cc 

CC 

CC 

13 

11.5 

11.7 

9.6 

9.8 

2.8 

60.84 

59.81 

59.56 

9.22 

8.14 

8.21 

91 

79 

92 

2.2 

0.1 

0.3 

cc 

0.4 

cc 

14 

8.5 

11.0 

7.2 

7.2 

5.5 

60.46 

59.85 

60.19 

7.72 

7.85 

6.94 

93 

80 

91 

1.0 

0.2 

0.8 

cc 

0.6 

cc 

15 

5.6 

9.7 

5.7 

3.8 

7.1 

62.17 

63.10 

63.20 

6.07 

6.18 

6.22 

89 

69 

91 

0.6 

cc 

0.1 

cc 

1.1 

0.2 

16 

7.6 

9.1 

8.9 

5.7 

4.1 

60.62 

57.97 

54.16 

6.59 

6.67 

7.37 

84 

77 

86 

cc 

0.1 

0.3 

0.2 

0.4 

0.2 

17 

10.2 

13.0 

11.4 

8.9 

4.1 

52.37 

52.91 

52.66 

7.66 

9.34 

8.68 

81 

82 

86 

6.0 

0.7 

cc 

cc 

0.1 

0.5 

18 

11.6 

14.5 

10.4 

10.1 

5.4 

52.94 

53.89 

54.89 

8.80 

8.94 

8.69 

86 

73 

92 

0.3 

0.1 

0.1 

0.4 

1.0 

0.2 

19 

10.4 

18.6 

12.9 

7.7 

11.0 

52.18 

47.51 

43.88 

8.22 

10.66 

8.15 

86 

66 

73 

cc 

cc 

cc 

0.2 

1.3 

0.7 

20 

12.6 

14.2 

9.7 

11.6 

2.7 

41.56 

46.88 

51.49 

8.98 

6.90 

7.48 

82 

56 

82 

0.2 

cc 

cc 

0.3 

1.2 

0.7 

21 

6.3 

14.5 

8.1 

4.6 

10.0 

53.66 

51.68 

50.20 

6.52 

7.06 

6.84 

91 

56 

84 

cc 

cc 

cc 

0.1 

1.2 

0.6 

22 

9.3 

14.2 

11.4 

7.9 

6.4 

47.60 

44.97 

42.66 

7.97 

9.15 

9.68 

90 

76 

96 

cc 

cc 

8.0 

cc 

0.7 

0.1 

23 

11.9 

12.6 

8.7 

11.0 

2.6 

43.06 

43.79 

45.06 

8.99 

6.91 

7.36 

86 

63 

87 

0.3 

0.1 

0.1 

0.1 

1.0 

0.6 

24 

9.3 

12.4 

11.4 

8.1 

5.1 

46.32 

46.72 

48.94 

8.08 

9.74 

9.94 

92 

90 

98 

0.1 

cc 

5.5 

cc 

0.3 

CC 

25 

10.0 

14.4 

11.1 

9.0 

5.9 

51.00 

50.62 

49.97 

8.69 

9.94 

8.28 

95 

81 

83 

0.2 

cc 

cc 

cc 

0.7 

0.2 

26 

9.1 

14.8 

11.7 

8.6 

6.4 

47.70 

45.61 

42.24 

7.85 

9.83 

8.99 

90 

78 

87 

cc 

cc 

0.2 

0.1 

0.8 

0.3 

27 

11.6 

12.3 

11.3 

9.7 

4.5 

43.0.9 

45.78 

49.11 

9.43 

9.67 

8.63 

93 

90 

86 

0.2 

0.2 

cc 

cc 

a 

CC 

28 

7.4 

14.5 

10.1 

5.6 

9.3 

50.82 

51.13 

52.44 

6.61 

7.56 

8.63 

85 

61 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

0.2 

29 

9.6 

9.9 

6.7 

8.9 

1.3 

53.62 

54.52 

57.17 

7.53 

6.76 

6.07 

84 

74 

82 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.8 

0.4 

30 

2.8 

7.0 

1.4 

2.0 

5.0 

59.85 

61.03 

64.72 

4.57 

3.99 

4.30 

80 

52 

85 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.8 

0.3 

31 

1.0 

9.1 

2.4 

0.0 

9.1 

67.69 

68.03 

68.93 

4.36 

5.11 

4.40 

88 

59 

80 

cc 

cc 

cc 

«* 

0.5 

0.1 

gera. 

-f  8.53 

+  12.32  j 

+  8.  i  7 

min.  d.  31 

0.0 

58.70 

58.34 

58.65 

7.20 

7.42 

7.22 

0.846 

0.681 

0.866 

11.2 

2.4 

17.7 

3.1 

26.9 

10.4 

1 

raas.  d.  19.  +  18.7 

gem. 

som 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT, 


door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 


OCTOBER  1864. 


Helderheid. 

(Sérenilé.) 

Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meter. 

(Force  du  vent  en  kilogr.  sur 

I  métre  carré.) 

Wolken- 
rigting. 
(l)ireclion 
les  nuages.) 

Lucht-electriciteit . 

( Electricilé  de  Vair.) 

20 

2 

10 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

20 

2 

10 

4 

5 

9 

0.0 

0.5 

1.5 

0.0 

I 

I 

25° 

28° 

20° 

10 

7 

10 

0.5 

10.0 

14.0 

2.0 

| 

13 

12 

22 

10 

8 

10 

2.5 

2.5 

8.5 

2.5 

4 — 1 

25 

17 

32 

10 

8 

10 

2.0 

4.0 

11.0 

5.0 

4 — 1 

21 

13 

23 

10 

io  ! 

10 

2.0 

1.5 

14.0 

3.0 

22 

19 

15 

10 

9 

10 

0.5 

1.0 

4.0 

0.0 

4 — % 

25 

14  1 

12 

10 

10 

10 

0.0 

0.5 

3.0 

1.0 

32 

23 

15 

6 

3 

1 

0.0 

0.5 

1.0 

0.0 

4 — 1 

/ 

27 

10 

42 

6 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

ƒ 

\ 

18 

18 

14 

9 

8 

2 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

/ 

? 

19 

17 

20 

1 

0 

4 

0.5 

1.0 

7.5 

0.5 

\ 

\ 

7 

5 

26 

0 

1 

1 

0.5 

0.5 

2.5- 

1.0 

? 

\ 

17 

8 

2 

1 

4 

1.5 

2.5 

3.5 

1.0 

\ 

\ 

6 

7 

8 

4 

5 

3 

0.0 

0.0 

1.5 

0.0 

i 

\ 

18 

17 

14 

8 

7 

3 

0.0 

0.0 

0.5 

0.5 

? 

I 

36 

24 

19 

3 

2 

5 

0.0 

2.0 

8.0 

5.0 

»— > 

Ss 

8 

20 

22 

2 

2 

2 

7.5 

8.0 

8.0 

11.0 

** 

? 

16 

8 

3 

4 

3 

8.0 

4.0 

11.0 

0.0 

6 

24 

7 

8 

9 

3 

0.5 

0.5 

6.0 

5.5 

? 

1 

6 

21 

12 

0 

6 

9 

3.5 

12.0 

15.0 

7.5 

? 

13 

9 

10 

8 

7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

? 

27 

23 

13 

6 

1 

0 

0.5 

1.0 

5.0 

4.5 

/ 

1 

26 

15 

8 

7 

3 

8 

3.5 

4.5 

18.0 

5.0 

/ 

17 

19 

5 

0 

0 

0.5 

1.0 

0.5 

0.0 

/ 

1 

8 

11 

8 

1 

3 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

\ 

\ 

11 

21 

17 

7 

3 

3 

1.5 

1.5 

1.5 

5.0 

(1) 

1 

12 

13 

12 

1 

1 

1 

0.5 

1.5 

4.5 

0.5 

I 

1 

4 

? 

27 

9 

7 

3 

1.0 

0.0 

1.0 

4.5 

? 

16 

28 

13 

3 

3 

9 

5.0 

11.0 

12.0 

4.5 

4 — t 

9 

15 

12 

9 

10 

10 

7.5 

3.0 

5.0 

0.5 

? 

14 

17 

24 

9 

8 

8 

0.0 

0.0 

0.5 

00 

? 

31 

22 

30 

5.9 

gem 

4.9 

5.4 

1.65 

2.44 

5.50 

2.37 

Magnetische 


Declinatie. 

In  minuten  boogs. 
( Déclinaison .) 


20 

verschil. 


5.4 

11.1 

5.9 

6.2 

7.7 

5.9 

7.2 

12.6 

8.6 

3.6 

5.8 

5.2 
6.0 
4.0 

—7.5 

3.7 

6.4 

6.8 

4.7 
—7.7 

—5.0 

2.8 

—7.2 

5.2 

5.6 

6.9 

7.9 

3.9 

10.9 

4.5 
5.2 


2 

stand. 


10 

verschil. 


4.59 


22.3  I 
27.0  ! 
20.9  i 
20.0 

20.9 

19.0 

19.6 

24.5 
21.1 
20.8 

18.9 
20.2 
22.8 

21.7 
9.7 

19.1 

22.6 

23.5 

21.8 

13.0 

12.0 

16.7 

14.7 

18.9 

18.1 

20.6 

22.5 

18.8 

23.9 
18.3 

16.6 


6.3 

12.1 

9.9 

5.9 

9.4 

4.7 

5.5 

10.3 

7.1 
13.8 

2.9 

6.0 

15.3 

1.4 

4.4 

4.2 

5.1 
11.1 
12.6 

—0.4 

—1.5 

1.1 

3.0 

6.4 

3.7 

8.7 

6.8 

3.8 
15.1 

5.8 

3.9 


19.69 


6.59 


inclinatie. 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

{Inlensité  horizontale.) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

11.3 

31.0 

8.9 

9.7 

134.9 

—12.6 

28.4 

46.8 

24.7 

—  9.6 

121.6 

—  3.2 

18.4 

44.2 

15.1 

—24.2 

104.6 

—27.7 

—0.6 

40.3 

1.4 

—20.1 

116.0 

—20.3 

7.6 

45.4 

7.0 

—31.6 

112.3 

—16.3 

0.2 

40.5 

2.8 

—25.6 

112.1 

—24.0 

3.2 

41.3 

5.4 

—  28.5 

109.4 

—26.3 

26.8 

57.4 

17.7 

22.8 

163.5 

15.2 

16.1 

56.9 

47.5 

16.9 

153.0 

—19.0 

14.4 

53.7 

33.8 

—49.8 

100.0 

—18.9 

12.2 

33.0 

19.0 

7.8 

140.7 

—12.2 

11.2 

28.0 

22.7 

4.1 

149.2 

—  4.4 

40.9 

65.3 

65.5 

—16.4 

123.6 

7.3 

5.0 

33.0 

11.5 

4.8 

134.5 

—  9.5 

—  7.1 

22.7 

22.1 

—32.8 

95.4 

—  14.4 

8.5 

29.9 

14.8 

22.0 

156.6 

—  0.2 

4.6 

23.9 

15.5 

8.7 

154.4 

7.0 

15.2 

29.7 

34.6 

—  6.5 

133.6 

—  5.2 

31.2 

40.6 

35.2 

—36.8 

103.9 

—  5.9 

—  4.8 

24.5 

7.9 

—21.0 

110.8 

—28.2 

14.1 

14.6 

3.0 

—  25.9 

103.8 

—50.3 

19.0 

33.5 

25.4 

—12.3 

119.5 

—24.5 

—10.7 

28.5 

18.8 

—  5.0 

128.4 

—20.1 

9.5 

24.4 

17.6 

8.2 

150.5 

7.5 

16.6 

26.4 

|  19.8 

—  4.7 

128.5 

—14.1 

18.7 

23.8 

21.1 

1.5 

144.3 

8.4 

17.5 

23.0 

19.6 

5.3 

148.7 

1.3 

20.3 

25.8 

23.7 

-31.4 

109.7 

—31.2 

21.4 

23.6 

27.0 

15.9 

149.6 

23.2 

18.8 

23.3 

18.7 

—24.2 

118.6 

—24.1 

15.7 

18.7 

10.9 

—14.5 

132.9 

—18.7 

13.02 

33.99 

19.96 

—9.46 

127.89 

—11.6 

Aanmerkingen . 
(Remarquea.) 


’sav.  Magnetische  storing, 
’smorg.  en  ’sav.  de  magneetn.  onr 
’smidd.  idem. 

Krana  om  de  maan. 


’smidd.'  en  ’aav.  de  magneetnaal 
den  onrustig. 


bovenste  wolkenlaag  J 
'  onderste  *  •/* 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

October  1864. 


Datum . 

Thermometer 

( Thermomètre 

C. 

C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  sa 
.  différence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tendon  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 

Vochtigheid. 

( Humidité  relative.) 

( Pluie 

Regen 

en  mm. 

in  mm.  bij  de  streken. 

suivant  la  direction  du  vent.) 

Uitgedampt. 

mm. 

(Evaporalion 
en  mm.) 

20  j 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

N 

(2V) 

NO 

(NE) 

0 

(E) 

ZO 

(SE) 

z 

(-S) 

zw 

(SO) 

w 

(.0) 

NW 

(NO) 

’smorg. 

’s  av. 

1 

-f12.3 

+  12.5 

+  11.6 

+  11.6  + 

1.1 

8.70 

8.82 

9.47 

0.80 

0.80 

0.91 

0.2 

CC 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

1.2 

2 

8.7 

10.0 

9.1 

8.7 

1.5 

5.79 

5.76 

6.19 

67  ! 

61 

69 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

lf 

ff 

0.2 

2.3 

3 

7.7 

10.0 

8.3 

7.0 

3.1 

5.96 

5.87 

5.71 

73 

62 

67 

cc 

IC 

cc 

cc 

cc 

<1 

cc 

Cl 

0.5 

2.3 

4 

6.6 

9.0 

8.0 

6.0 

3.5 

6.62 

5.19 

5.78 

87 

59 

70 

Cl 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

2.4 

5 

6.8 

10.3 

10.6 

6.2 

4.8 

5.57 

7.45 

8.76 

72 

78 

90 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

2.0 

6 

8.1 

9.0 

8.4 

8.0 

1.9 

8.43 

8.11 

7.47 

1.00 

92 

87 

Cl 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

cc 

1.6 

7 

8.0 

10.9 

10.6 

7.6 

3.8 

6.63 

8.24 

7.95 

80 

83 

81 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl  ^ 

cc 

cc 

cc 

0.3 

2.0 

8 

10.0 

11.9 

11.0 

8.0 

4.0 

8.54 

8.34 

8.53 

91 

79 

85 

0.4 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

9 

10.2 

11.6 

9.9 

9.9 

2.4 

8.19 

8.88 

7.92 

86 

85 

85 

0.3 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

cc 

0.6 

0.5 

10 

10.4 

11.2 

11.6 

10.2 

1.8 

8.77 

8.88 

8.52 

91 

88 

82 

0.3 

0.1 

cc 

cc 

t 

Cl 

cc 

cc 

cc 

0.8 

0.5 

11 

11.6 

11.5 

11.2 

11.3 

0.9 

8.06 

9.18 

8.76 

78 

89 

86 

2.1 

0.1 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

0.6 

0.1 

12 

12.1 

12.3 

12.0 

11.0 

1.7 

9.30 

9.42 

9.84 

87 

87 

92 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.1 

1.0 

0.8 

13 

122 

11.9 

11.6 

10.9 

2.6 

9.48 

9.42 

9.12 

88 

89 

88 

1.0 

<t 

cc 

cc 

Cl 

cc 

cc 

1.6 

0.9 

1.7 

14 

10.0 

10.0 

9.9 

9.9 

1.1 

7.19 

7.52 

6.91 

76 

80 

74 

1.2 

Cl 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.2 

cc 

1.3 

15 

8.4 

9.6 

9.1 

7.1 

2.6 

5.75 

6.76 

6.62 

67 

74 

74 

0.4 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.5 

1.1 

1.1 

16 

10.0 

10.9 

11.9 

8.8 

3.1 

8.31 

8.01 

8.82 

88 

80 

83 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

1.7 

cc 

cc 

0.3 

0.7 

17 

11.7 

12.4 

12.3 

11.7 

1.3 

8.46 

7.81 

9.42 

81 

72 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

0.8 

1.2 

18 

12.1 

12.7 

12.4 

12.0 

0.7 

8.94 

8.22 

10.22 

83 

74 

94 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

cc 

ff 

cc 

1.2 

1.6 

19 

8.6 

16.1 

14.1 

8.0 

8.1 

8.47 

10.84 

9.83 

98 

80 

81 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

0.7 

20 

14.8 

13.1 

12.9 

13.2 

1.9 

10.30 

8.10 

7.75 

82 

71 

69 

(C 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ff 

cc 

0.9 

3.2 

21 

8.0 

12.4 

11.2 

8.0 

4.5 

7.71 

9.12 

8.06 

92 

84 

80 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.2 

cc 

cc 

1.3 

0.7 

22 

9.8 

11.4 

11.7 

9.8 

2.0 

9.01 

9.47 

10.27 

97 

92 

98 

cc 

cc 

1.2 

4.6 

1.9 

cc 

cc 

cc 

0.6 

0.9 

23 

10.6 

10.7 

11.8 

10.4 

1.6 

9.23 

8.71 

8.64 

94 

88 

82 

cc 

cc 

cc 

cc 

3.3 

0.4 

cc 

cc 

cc 

2.0 

24 

8.8 

12.1 

11.0 

8.8 

3.7 

8.35 

10.03 

9.59 

96 

94 

96 

cc 

cc 

Cf 

cc 

cc 

0.2 

ff 

ff 

0.8 

0.5 

25 

11.2 

12.5 

12.1 

11.2 

1.4 

9.83 

10.28 

9.90 

97 

94 

93 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

IC 

Cl 

Cl 

cc 

1.2 

26 

11.0 

12.8 

12.3 

11.0 

2.0 

9.47 

10.10 

10.28 

94 

90 

95 

0.1 

1.0 

0.2 

« 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.5 

1.0 

27 

11.5 

13.0 

12.8 

11.5 

1.8 

9.77 

10.87 

10.73 

95 

96 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

Cl 

ff 

cc 

cc 

0.2 

28 

9.4 

12.4 

11.9 

9.4 

3.5 

8.67 

9.85 

10.15 

95 

90 

96 

« 

cc 

ff 

cc 

cc 

cc 

ff 

cc 

0.1 

l.l 

29 

10.2 

9.0 

8.6 

9.2 

2.3 

8.65 

7.34 

6.92 

91 

83 

80 

<c 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.8 

10 

30 

4.2 

6.4 

6.8 

4.2 

2.8 

5.31 

5.70 

6.50 

81 

76 

84 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

ff 

cc 

0.3 

2.0 

31 

3.1 

8.9 

8.2 

3.0 

6.0 

5.57 

6.42 

7.37 

91 

73 

87 

cc 

cc 

cc 

cc 

(C 

cc 

ff 

ff 

ff 

0.9 

gem. 

i  +9.62 

+  11.24 

+  10.80 

min.  d.  31. 
max.  d.19. 

+  3.0 
+  16.1 

8.03 

gem. 

8.35 

8.45 

'0.864 

0.814 

0.846 

6.0 

som 

“ 

1.4 

4.6 

6.0 

2.5 

0.4 

5.2 

16.2 

39.1 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

October  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 

( Farce  du  vent  en  kilogr.  sur  un  mètre  carré.) 

L  ucht-  electriciteit. 

(j Electriciié  de  Vair.) 

Magnetische 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déclinaison.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 

Horizontale  intensiteit. 

Schaaldeelen. 

( Intensilé  horizontale.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

verschil. 

stand. 

verschil. 

] 

100  + 

1.0 

1.0 

1.5 

2.0 

1.3 

1.4 

20° 

4° 

6° 

4.7 

73.5 

3.6 

2.1 

59.6 

5.2 

6.2 

125.2 

—  0.6 

6.6 

9.2 

7.0 

9.2 

12.0 

9.0 

2 

0 

15 

8.1 

74.3 

8.5 

10.1 

64.5 

11.5 

7.0 

122.6 

6.1 

3.0 

2.0 

6.6 

7.6 

10.0 

8.8 

12 

17 

14 

7.6 

71.5 

4.3 

8.0 

63.6 

6.0 

6.0 

120.0 

2.9 

4.5 

1.2 

7.4 

9.0 

10.0 

7.6 

15 

10 

20 

9.8 

73.9 

5.1 

6.6 

61.8 

4.6 

9.3 

123.8 

3.1 

5.5 

6.4 

5.8 

6.2 

6.0 

3.6 

16 

15 

8 

9.9 

68.6 

6.9 

17.7 

71.0 

11.4 

11.5 

128.0 

6.9 

0.5 

0.4 

0.8 

4.4 

6.0 

4.4 

31 

10 

24 

6.4 

67.0 

4.4 

6.4 

64.6 

5.5 

5.0 

123.0 

1.8 

1.1 

1.4 

1.6 

1.7 

1.8 

1.2 

18 

19 

10 

5.9 

67.0 

6.0 

10.5 

69.5 

6.5 

10.0 

128.2 

9.4 

0.5 

0.4 

0.3 

0.6 

0.4 

1.8 

0 

9 

6 

12.6 

74.2 

6.6 

14.0 

69.1 

5.5 

12.6 

127.5 

6.3 

1.7 

2.4 

2.4 

0.8 

1.2 

0.6 

2 

0 

8 

7.2 

67.6 

5.0 

6.0 

71.6 

7.4 

8.3 

118.3 

1.3 

1.7 

0.7 

0.5 

2.6 

1.4 

8.0 

5 

6 

14 

5.3 

66.4 

—  0.2 

8.5 

73.9 

8.8 

3.4 

115.5 

0.7 

6.6 

11.0 

9.0 

16.0 

11.5 

9.0 

6 

12 

8 

4.5 

65.2 

2.0 

3.9 

70.5 

5.5 

6.2 

116.0 

—  0.2 

6.2 

11.0 

12.5 

14.5 

18.0 

13.0 

6 

0 

16 

4.0 

66.0 

12.5 

3.6 

68.2 

7.7 

6.0 

119.4 

15.2 

19.0 

14.5 

14.5 

16.0 

17.0 

12.0 

4 

12 

4 

6.3 

72.7 

11.1 

24.3 

95.0 

18.2 

-  8.0 

108.3 

5.9 

5.0 

6.8 

18.0 

3.7 

6.2 

15.0 

0 

0 

7 

—  2.1 

67.4 

—10.8 

1.6 

76.6 

0.5 

0.9 

116.0 

—  19.6 

8.0 

13.0 

5.8 

5.0 

9.0 

3.6 

2 

0 

5 

—  7.8 

56.7 

—  5.8 

1.9 

72.5 

5.5 

—13.1 

96.9 

—16.7 

2.5 

1.4 

10.0 

13.0 

16.5 

20.0 

17 

22 

39 

—  1.6 

64.3 

0.8 

—  3.1 

69.4 

—  2.2 

0.1 

111.5 

1.5 

17.0 

18.0 

10.5 

9.4 

10.0 

12.5 

22 

29 

30 

2.2 

64.5 

4.3 

-  7.6 

59.4 

—  9.5 

7.5 

120.0 

11.0 

14.0 

11.0 

10.5 

8.0 

3.5 

1.0 

16 

21 

15 

3.1 

66.6 

5.2 

5.9 

75.6 

10.1 

2.2 

115.2 

1.2 

0.5 

0.6 

2.0 

6.2 

4.0 

5.4 

40 

17 

15 

0.8 

64.2 

5.0 

9.4 

75.4 

7.0 

—  4.2 

110.2 

1.1 

9.0 

11.0 

28.0 

21.0 

19.0 

27.0 

20 

20 

18 

—  4.7 

65.8 

12.3 

—  6.7 

75.4 

21.2 

—  2.2 

114.0 

4.8 

15.0 

3.6 

0.6 

0.6 

1.1 

4.8 

40 

26 

12 

—  1.5 

64.9 

7.5 

—  2.5 

71.5 

10.0 

1.4 

114.6 

5.6 

3.7 

7.2 

12.0 

6.0 

5.0 

5.0 

15 

40 

13 

1.7 

66.2 

7.6 

1.8 

74.1 

17.1 

3.9 

114.5 

0.1 

5.0 

5.4 

21.0 

31.0 

28.0 

18.5 

12 

49 

10 

—  6.0 

64.6 

2.6 

—10.7 

75.7 

10.1 

—  2.4 

109.0 

—  2.2 

12.0 

6.0 

1.2 

0.5 

0.1 

0.4 

24 

20 

16 

2.0 

66.2 

5.2 

3.4 

73.4 

5.4 

20 

113.9 

4.4 

0.2 

0.4 

0.3 

0.5 

0.8 

1.7 

34 

40 

32 

5.9 

66.4 

10.2 

6.5 

74.6 

20.6 

7.3 

114.8 

—  1.2 

2.1 

8.0 

9.0 

3.2 

6.0 

9.4 

28 

38 

60 

4.6 

67.0 

6.8 

6.5 

74.0 

5.1 

4.4 

116.4 

7.7 

10.5 

5.4 

0.5 

2.0 

4.4 

6.0 

32 

29 

32 

6.3 

68.5 

6.4 

8.8 

73.8 

6.8 

5.7 

119.8 

5.8 

2.1 

0.5 

0.5 

0-5 

2.0 

8.0 

38 

44 

54 

5.1 

66.5 

4.5 

8.7 

75.6 

10.2 

5.3 

116.7 

—  1.5 

7.4 

13.5 

16.0 

13.0 

12.0 

11.0 

20 

17 

16 

10.0 

71.2 

20.6 

5.2 

72.0 

26.6 

14.0 

125.0 

27.0 

8.2 

8.2 

8.6 

9.0 

8.4 

4.6 

20 

24 

12 

4.8 

66.4 

2.7 

4.5 

69.6 

4.3 

6.5 

116.3 

2.8 

3.8 

2.1 

0.3 

0.5 

0.7 

0.8 

0 

5 

10 

3.3 

65.0 

3.4 

4.0 

69.0 

3.6 

6.3 

116.0 

1.5 

5.93 

5.93 

7.25 

7.22 

7.54 

7.58 

3.82 

67.43 

5.30 

5.14 

171.31 

8.26 

4.16 

117.31 

2.97 

gem. 

Aanmerkingen. 

(Remarques.) 


14 
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WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS.  Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 

October  1864. 


Datam. 

Thermometer 

(Ikermomèlre 

C. 

c.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relalive.) 

Regen. 

mm. 

{Pluie.) 

Windkracht  in  kilogr 
een  vierkanten  met 
( Force  du  veln  en  k 
sur  1  m.  carré.) 

.  op 

Assen. 

Aanmerkingen . 

er. 
ilogr . 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C .) 

Windkracht 
(geschat). 
{Force du  vent.) 

Regen 
in  mm. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

2 

14 

20 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

{Pluie.) 

1 

+  11.7 

+  13.5 

+  9.6 

10.14 

10.44 

9.01 

0.96 

0.89 

0.97 

0.1 

0 

0 

2.5 

0 

+  12.4 

+  14.0 

+  5.8 

1 

1 

cc 

2 

6.5 

9.0 

6.1 

7.09 

7.77 

7.22 

93 

87 

97 

cc 

1 

0.5 

3 

0 

7.8 

9.5 

1.6 

2 

2 

CC 

3 

5.0 

9.5 

5.0 

6.83 

7.58 

6.83 

99 

83 

99 

cc 

0 

0 

3 

O 

5.1 

9.0 

0.8 

2 

2 

cc 

4 

3.2 

9.2 

5.0 

5.99 

7.65 

6.63 

97 

85 

96 

cc 

0 

0 

4 

0 

4.0 

8.6 

— 

1 

1 

cc 

5 

3.7 

11.7 

7.9 

6.39 

9.64 

8.31 

1.00 

92 

1.00 

cc 

0 

0 

1 

0 

6.7 

10.5 

4.8 

1 

2 

cc 

6 

7.2 

9.7 

6.7 

7.96 

8.48 

7.72 

1.00 

91 

1.00 

0.1 

0 

o 

1 

0 

7.5 

10.6 

3.8 

2 

2 

cc 

7 

4.8 

11.6 

9.0 

6.85 

8.99 

8.90 

1.00 

98 

1.00 

0.1 

0 

o 

0.5 

0 

7.2 

10.9 

4.1 

2 

1 

cc 

8 

8.4 

11.4 

9.6 

8.58 

9.58 

9.25 

1.00 

93 

1.00 

cc 

0.5 

0 

0.5 

0.5 

7.4 

11.0 

7.8 

1 

2 

cc 

9 

8.9 

12.2 

10.1 

8.85 

9.24 

9.53 

1.00 

85 

1.00 

1.1 

0 

0 

0 

0 

10.0 

— 

8.8 

1 

— 

CC 

10 

8.3 

12.2 

10.8 

8.42 

10.46 

9.83 

99 

97 

99 

a 

0 

0 

1.5 

1 

9.1 

12.7 

9.7 

1 

1 

a 

11 

11.0 

11.5 

9.7 

9.47 

10.39 

9.07 

94 

1.00 

97 

0.4 

1 

1 

3 

3 

10.5 

12.5 

8.5 

1 

1 

<c 

12 

11.5 

13.0 

10.5 

10.39 

11.12 

9.77 

1.00 

98 

1.00 

1.1 

2.5 

5 

10 

2 

11.5 

13.3 

10.7 

3 

3 

1.7 

13 

11.1 

11.5 

10.1 

10.14 

10.39 

9.53 

1.00 

1.00 

1.00 

3.3 

3 

8 

18 

4 

11.9 

12.2 

7.3 

— 

2 

5.5 

14 

8.1 

8.7 

7.4 

8.43 

8.75 

8.07 

1.00 

1.00 

1.00 

3.1 

1.5 

0.5 

3 

1 

9.3 

10.5 

— 

1 

1 

5.3 

15 

6.5 

7.7 

6.5 

7.10 

8.22 

7.63 

93 

1.00 

1.00 

3.5 

2.5 

0.5 

3 

0.5 

5.0 

10.3 

5.5 

2 

2 

1.2 

ie 

7.1 

8.1 

8.7 

7.92 

8.43 

8.76 

1.00 

1.00 

1.00 

3.4 

0 

0 

6 

10 

6.3 

7.6 

7.8 

2 

2 

CC 

17 

9.8 

12.5 

10.4 

9.37 

9.80 

9.72 

1.00 

89 

1.00 

3.4 

10 

11 

7 

3 

11.8 

13.8 

10.2 

2 

2 

7.1 

18 

10.4 

15.5 

10.5 

9.72 

9.26 

9.78 

1.00 

70 

1.00 

0.2 

10 

2 

12 

0 

11.3 

13.2 

8.7 

3 

1 

19 

8.2 

15.4 

13.9 

8.38 

11.80 

12.02 

99 

90 

1.00 

cc 

0 

0 

2 

3 

10.0 

14.2 

10.1 

1 

1 

CC 

20 

13.7 

13.3 

11.0 

10.98 

10.44 

9.60 

92 

90 

95 

cc 

3 

5 

17 

13 

15.5 

13.7 

9.9 

3 

3 

cc 

21 

7.1 

12.5 

9.5 

7.82 

9.68 

9.08 

99 

88 

99 

cc 

1 

0 

0.5 

0.5 

8.1 

11.6 

8.5 

1 

1 

cc 

22 

8.7 

10.3 

10.0 

8.76 

8.95 

9.49 

1.00 

99 

1.00 

<i 

1 

3 

3 

5 

8.6 

14.7 

10.4 

2 

2 

1 1 .5 

23 

11.2 

11.0 

10.1 

10.22 

T0.08 

9.07 

1.00 

1.00 

95 

10.8 

1 

2.5 

8 

10 

12.0 

11.8 

9.5 

2 

3 

24 

8.9 

12.5 

11.2 

8.86 

10.79 

10.21 

1.00 

98 

1.00 

1.9 

5 

0.5 

0 

0 

11.2 

12.5 

11.0 

1 

1 

cc 

25 

8.1 

13.4 

11.1 

8.44 

11.28 

10.02 

1.00 

97 

99 

2.2 

0.5 

0 

0.5 

1 

9.3 

— 

10.0 

1 

— 

cc 

26 

10.4 

13.0 

11.1 

9.72 

11.13 

10.15 

1.00 

98 

1.00 

CC 

1 

3 

3 

4 

12.0 

14.5 

11.0 

1 

1 

cc 

27 

11.5 

13.0 

11.7 

10.40 

11.39 

10.52 

1.00 

1.00 

1.00 

2.9 

8 

1 

1 

0 

13.5 

13.3 

— 

1 

1 

cc 

28 

9.2 

13.1 

11.0 

9.03 

11.07 

9.96 

1.00 

97 

99 

0.4 

0 

0 

0.5 

1.5 

9.4 

13.5 

— 

1 

1 

cc 

29 

8.2 

8.0 

6.9 

7.92 

7.41 

7.28 

93 

89 

93 

CC 

3 

4 

10 

3 

8.2 

8.3 

5.6 

3 

2 

cc 

30 

2.8 

6.4 

5.0 

5.66 

6.63 

6.64 

94 

87 

96 

cc 

2 

1 

3 

0.5 

3.2 

5.7 

0.8 

2 

2 

cc 

31 

1.8 

|  8.1 

5.9 

5.47 

8.31 

7.23 

97 

99 

99 

0.1 

0 

0 

0.5 

0 

3.2 

8.8 

1.8 

2 

2 

cc 

gem. 

+  8.16 

+  11.24 

+  9.10 

8.43 

9.52 

8.93 

0.982 

0.932 

0.987 

38.1 

1.85 

1.56 

4.13 

2.15 

+  9.00 

+  11.48 

+  7.20 

1.63 

1.66 

32.3 

1 

som 

gem. 

. 

1 

som 

1 
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WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den  heer  R.  D.  SMEDING. 

Ootober  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Thermometer  C.  ! 

( Thermomètre  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

( Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 

( Baromètre  a  0.) 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8  1 

20 

2 

10 

1 

4-  11.7 

+  13.3 

+  10.6 

1. 

2. 

2. 

765.25 

764.93 

766.03  I 

+  12.0 

+  14.2 

+  10.0 

*7  K 

9  7 

5.3 

2. 

2. 

2. 

70.48 

71.49 

72.99  j 

8.2 

9.6 

7.4 

L 

3 

A 

/.o 

5.6 

3.1 

10.0 

9.2 

4.7 

3.9 

3. 

2.5 

3. 

3. 

2.5 

2. 

75.35 

72.79 

74.17 

70.84 

73.53  1 
70.26  I 

6.4 

5.4 

9.0 

9.0 

8.0 

5.4 

5 

2.8 

11.1 

7.2 

2. 

3. 

2. 

69.83 

68.07 

68.04  I 

5.2 

9.8 

7.b 

5  8 

10.0 

6.4 

2. 

2. 

2. 

70.07  ! 

70.03 

70.12  I 

7.8 

10.4 

7.0 

4  4 

12.2 

7.8 

1. 

2. 

0.5 

71.37 

70.30 

70.46 

6.8 

10.4 

8.4 

9  4 

12.5 

10.3 

0.5 

1. 

0.5 

69.70 

68.52 

67.34  j 

8.0 

11.7 

11.6 

10  0 

12.5 

8.9 

2. 

1. 

1. 

65.39 

64.43 

65.12 

10.0 

12.2 

9.2 

y 

10 

10.0 

11.9 

10.8 

1. 

2.5 

2. 

66.00 

66.24 

66.79 

10.0 

12.8 

10.6 

i  1 

10  8 

11.4 

10.6 

2. 

3. 

3. 

65.91 

64.78 

64.32 

11.2 

11.2 

10.0 

12 

11.1 

10.8 

11.9 

12.8 

11.4 

10.8 

2.5 

4.5 

4. 

5.5 

3.5 

3. 

63.28 

59.69 

62.87 

57.82 

62.03 

58.41 

11.2 

11.8 

11.6 

12.0 

11.2 

10.4 

1  ó 

14 

15 

8.9 

6.4 

10.3 

9.2 

8.3 

6.4 

3. 

4. 

2. 

2. 

3.5 

2. 

60.20 

62.16 

59.68 

62.86 

59.32 

62.53 

8.4 

8.0 

12.0 

10.0 

8.0 

7.8 

*7  ^ 

9.2 

7.8 

2. 

4. 

4. 

59.92 

56.77 

53.35 

8.0 

9.8 

9.2 

1b 

17 

18 

10.3 
10.8 
g  1 

12.5 

12.8 

14.7 

9.4 

10.3 

12.5 

3.5 
2. 

1.5 

3. 

3'. 

2. 

3. 

2. 

3. 

50.60 

51.88 

53.01 

51.74 

52.52 

49.00 

51.31 

54.83 

45.61 

10.2 

11.2 

9.8 

12.0 

13.2 

16.2 

11.8 

10.0 

13.6 

iy 

20 

15.6 

13.6 

11.1 

6. 

6. 

5.5 

40.20 

45.66 

48.44 

13.1 

12.2 

10.0 

7  5 

12.8 

8.9 

2. 

1. 

2.5 

54.54 

{  53.34 

52.05 

7.0 

13.0 

9.6 

Z  1 

8.3 

10.6 

10.3 

3. 

3. 

2.5 

49.68 

46.83 

44.84 

9.6 

13.6 

11.8 

90 

10.8 

10.3 

10.6 

2.5 

3. 

2.5 

43.00 

1  43.80 

44.72 

10.8 

12.0 

9.0 

8  9 

12.2 

10.8 

2* 

1. 

0.5 

47.03 

|  48.07 

49.43 

J  9.8 

11.6 

11.2 

25 

7.5 

13.3 

11.1 

0.5 

2. 

2. 

52.23 

51.95 

51.98 

10.9 

14.0 

10.2 

26 

10.6 

11.4 

13.1 

12.8 

11.4 

11.7 

3.5 

2. 

3. 

3. 

35 

2. 

50.30 

44.64 

48.23 

46.62 

4628 

48.39 

I  10.0 
12.0 

13.0 

12.4 

11.4 

11.8 

9ft 

10.0 

14.2 

11.1 

1.5 

3. 

3. 

51.96 

53.00 

54.30 

!j!  7.6 

13.4 

lU.b 

8  3 

8.6 

6.9 

4.5 

4.5 

3.5 

56.87 

57.57 

59.52 

;  9.6 

9.4 

L\3 

2  5 

6.9 

5.6 

2.5 

3. 

1. 

62.51 

63.34 

65.65 

4.2 

5.4 

4.8 

oU 

31 

2.8 

9.4 

5.8 

2. 

2. 

0.5 

68.33 

1  69.04 

i  - 

70.41 

i,  2.2 

8.8 

b.4 

gem. 

+  8.36 

+  11.45 

+  8.99 

2.39 

2.73 

2.34 

759.49 

• 

759.18 

|  759.30 

1+  8.92 

I  gem- 

+  11.48 

+  9.41 

e  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK. 


Amsterdam. 

Dampdrukking  in 

mm. 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

a 

o 

( Tension  de  la  vapeur.) 

{Rumidité  relative.) 

o 

P4 

Aanmerkingen . 

mm. 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

Pluie) 

7.95 

7.10 

8.45 

0.76 

0.58 

0.92 

4.83 

4.65 

5.44 

59 

50 

71 

5.70 

4.79 

4.73 

79 

55 

59 

5.66 

3.89 

5.05 

84 

43 

74 

4.77 

5.80 

6.92 

71 

64 

88 

6.80 

7.29 

6.62 

85 

76 

88 

6.12 

6.32 

7.09 

82 

66 

86 

7.55 

7.91 

7.48 

94 

76 

73 

7.97 

7.12 

7.54 

86 

67 

86 

7.97 

7.24 

8.09 

86 

65 

84 

8.73 

8.92 

7.97 

77 

90 

86 

8.44 

7.73 

8.68 

85 

75 

87 

8.80 

8.20 

7.97 

85 

78 

84 

7.31 

6.76 

6.68 

89 

65 

33 

6.68 

5.68 

6.80 

83 

62 

85 

45 

6.89 

7.41 

8.02 

86 

81 

92 

8.33 

7.95 

9.31 

89 

76 

90 

9.40 

9.51 

8.69 

95 

83 

95 

7.90 

10.56 

8.73 

86 

77 

75 

9.79 

8.32 

V.97 

87 

1  ™ 

86 

6.84 

7.58 

7.53 

91 

68 

84 

6.84 

9.26 

9.83 

91 

79 

95 

8.68 

7.72 

7.90 

90 

73 

92 

8.33 

8.20 

8.92 

92 

80 

90 

8.62 

10.03 

8.57 

88 

84 

92 

8.45 

9.37 

9.04 

92 

83 

1  90 

9.71 

9.99 

9.31 

93 

93 

90 

7.13 

8.33 

8.80 

91 

73 

93 

7.53 

6.71 

6.36 

84 

76 

80 

4.97 

5.26 

4.81 

80 

78 

74 

4.62 

4.69 

6.35 

85 

55 

88 

7.40 

7.43 

7.60 

0.852 

0.718 

I 

1 

0.849 

45 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  E.  F.  HANEL  von  CRONENTHALL,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj 

October  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( Thermométre 

C. 

C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 

( Minim .  et  sa 
différence  avec  le 
marim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Bet  rekke]  ij  ke 
Vochtigheid. 
(Humidilé  relative.) 

20 

• 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

1 

+  11.4 

+  15.6 

+  11.6 

■ 

9.84 

10.26 

9.20 

0.93 

0.77 

0.87 

2 

9.5 

11.8 

8.6 

— 

8.95 

6.62 

6.70 

95 

62 

75 

3 

6.6 

11.2 

8.4 

— 

7.04 

6.38 

6.60 

88 

61 

74 

4 

6.2 

11.0 

7.6 

— 

6.58 

5.80 

6.60 

84 

56 

78 

5 

4.8 

12.3 

9.0 

— 

5.92 

5.98 

7.10 

82 

53 

77 

6 

8.0 

14.2 

10.0 

— 

7.50 

8.34 

8.50 

86 

67 

88 

7 

6.8 

12.8 

9.4 

— 

7.40 

8.18 

8.00 

91 

71 

85 

8 

8.1 

14.0 

10.4 

— 

7.75 

8.10 

8.24 

89 

66 

88 

9 

10.7 

13.4 

10.6 

— 

9.27 

8.74 

9.06 

92 

74 

90 

10 

1U.5 

14.6 

11.6 

— 

9.15 

9.02 

9.20 

92 

71 

87 

11 

11.8 

12.3 

10.6 

— 

8.58 

9.08 

9.06 

80 

82 

90 

12 

11.8 

12.3 

11.2 

— 

9.30 

9.99 

9.00 

87 

91 

86 

13 

12.0 

11.9 

11.8 

— 

9.20 

8.35 

8.80 

85 

77 

82 

14 

11.2 

11.8 

9.6 

— 

8.50 

8.30 

8.10 

81 

77 

85 

15 

7.8 

11.0 

9.8 

— 

7.50 

6.70 

7.22 

87 

65 

75 

16 

8.8 

11.9 

10.4 

— 

7.70 

7.80 

8.54 

85 

75 

85 

17 

11.6 

13.2 

12.2 

— 

9.20 

9.62 

9.32 

87 

83 

85 

18 

12.0 

12.4 

12.2 

— 

9.70 

9.18 

10.32 

90 

92 

94 

19 

11.3 

17.2 

15.0 

| 

9.28 

10.96 

10.30 

89 

74 

80 

20 

13.4 

14.8 

14.5 

9.00 

8.10 

8.10 

76 

67 

75 

21 

9.8 

14.3 

11.8 

— 

8.40 

8.58 

8.58 

88 

68 

80 

22 

10.9 

12.2 

11.6 

— 

9.14 

11.19 

10.16 

89 

93 

96 

23 

11.3 

13.0 

11.4 

— 

8.68 

7.60 

8.10 

83 

65 

77 

24 

10.4 

12.0 

10.8 

— 

9.44 

10.20 

9.98 

95 

94 

98 

25 

11.4 

13.6 

12.4 

r— 

10.34 

10.66 

10.18 

98 

90 

92 

26 

11.2 

14.1 

12.4 

— 

9.72 

10.97 

10.68 

93 

90 

96 

27 

12.8 

12.4 

12.4 

— 

10.68 

10.44 

9.94 

94 

94 

90 

28 

9.0 

15.3 

11.0 

— 

8.50 

9.68 

9.10 

92 

73 

80 

29 

12.6 

11.3 

9.6 

— 

9.56 

8.68 

8.10 

85 

83 

85 

30 

7.6 

9.8 

5.2 

— 

7.50 

7.30 

6.28 

89 

80 

83 

31 

2.8 

8.6 

5.8 

— 

6.02 

6.24 

6.52 

93 

70 

86 

geril. 

+  9.81 

+  12.78 

+  10.61 

3.56 

8.61 

8.57 

0.883 

0.755 

0.848 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

(Serénité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  mètre  carré.) 

Barometer  hij  0° 
in  millimeters. 
(Baromètre  ii  0.) 

20 

20 

2 

8 

14 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

« 

6 

8 

10 

1.0 

1.0 

3.0 

4.0 

766.1 

765.5 

765.8 

« 

9 

10 

10 

2.0 

9  0 

15.0 

7.0 

68.3 

69.3 

70.8 

CC 

10 

10 

10 

8.0 

9.0 

18.0 

9.0 

72.9 

71.6 

71.3 

cc 

10 

10 

10 

8.0 

8.0 

14.0 

6.0 

70.8 

67.7 

67.2 

(C 

10 

10 

10 

6.0 

8.0 

13.0 

6.0 

66.7 

65.2 

66.1 

c< 

10 

10 

10 

2.0 

6.0 

10.0 

2.0 

67.8 

67.3 

68.3 

cc 

10 

1° 

10 

2.0 

2.0 

3.0 

5.0 

69.6 

68.8 

69.1 

cc 

10 

10 

10 

2.0 

7.0 

6.0 

1.0 

69.4 

68.5 

68.3 

« 

6 

5 

4 

1.0 

0.5 

2.0 

2.0 

66.6 

66.1 

65.8 

cc 

7 

8 

6 

1.0 

2.0 

2.0 

1.0 

66.4 

66.8 

68.7 

cc 

5 

3 

i 

2.0 

2.0 

14.0 

6.0 

68.9 

68.0 

67.7 

1.5 

3 

3 

2 

3.0 

3.0 

8.0 

6.0 

67.2 

66.7 

65.6 

0.5 

4 

3 

3 

6.0 

7.0 

6.0 

4.0 

64.0 

62.6 

62.4 

0.1 

4 

7 

4 

6.0 

2.0 

9.0 

6.0 

62.5 

62.3 

62.4 

7.0 

8 

7 

8 

1.0 

0.5 

4.0 

7.5 

64.3 

65.1 

65.2 

0.1 

3 

4 

3 

6.0 

9.0 

12.0 

8.0 

62.6 

59.8 

57.0 

0.5 

3 

6 

3 

10.0 

10.0 

8.0 

9.0 

54.9 

55.0 

54.8 

2.6 

3 

2 

6 

8.5 

9.0 

9.0 

9.0 

54.8 

55.7 

55.7 

0.4 

5 

6 

7 

7.0 

7.0 

11.0 

10.0 

52.0 

47.1 

44.1 

« 

7 

9 

10 

12.0 

19.0 

16.0 

8.0 

43.3 

48.2 

52.3 

<c 

9 

7 

8 

6.0 

6.0 

5.0 

9.5 

53.7 

51.6 

50.1 

et 

3 

1 

0 

9.5 

10.0 

13.0 

11.0 

46.8 

44.4 

42.7 

26.5 

7 

6 

3 

11.0 

23.0 

19.0 

7.0 

43.6 

44.7 

46.2 

cc 

4 

2 

2 

6.0 

3.0 

2.0 

1.0 

46.6 

47.4 

48.9 

6.0 

1 

4 

3 

1.0 

1.0 

5.0 

8.0 

51.4 

50.0 

49.6 

t 

0.1 

3 

4 

2 

7.0 

1.0 

0.5 

1.0 

47.2 

45.2 

43.5 

1.6 

0 

O 

4 

1.0 

9.0 

11.0 

1.0 

43.1 

46.5 

48.7 

3.7 

8 

8 

9 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

50-8 

51.0 

52.0 

et 

2 

2 

2 

10.0 

10.0 

11.0 

9.0 

53.4 

54.5 

56.7 

et 

2 

4 

10 

7.0 

3.0 

7.5 

7.0 

60.7 

61.8 

65.1 

<t 

9 

10 

10 

6.5 

6.0 

10.0 

6.0 

68.4 

68.4 

69.6 

50.6 

som 

5.8 

gem. 

6.1 

6.1 

5.18 

6.26 

8.65 

5.77 

759.51 

759.12 

759.41 
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WAARNEMINGEN  te  HELLE VOETS LUIS,  dook  den  heer  T.  E.  von  WEILER. 


Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


October  1864. 


Luxemburg, 

Barometer  bij  0°. 

Thermometer  u. 

neiaerneiu. 

Cp-eachat.1 

Barometer  bij  0° 

Thermometer,  naar  het 

Datum. 

( Baromèlre  d 

o.) 

( Thermomètre 

c.) 

( Serénité .) 

(Farce  du  vent.) 

in  millimeters. 
(Baromèlre  d  0.) 

Westen  geplat 
( Thermometre 

ltst. 

c.) 

Regen. 

mm. 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

19'/, 

0 

Tl, 

19'/, 

0 

7'/, 

(Pluie.) 

1 

2 

3 

4 

5 

765.8 

68.5 
73.3 

70.6 
67.0 

765.5 

69.6 

72.2 

68.4 

66.0 

765.7 

71.3 

71.6 

67.6 

66.3 

+  12.2 

7.6 

4.7 
40 

3.1 

+  15.4 
10.0 
10.2 
9.4 
11.6 

+  9.9 
4.7 

5.2 

5.3 
7.5 

4 

8 

10 

10 

10 

1 

5 

8 

8 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

0 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

3 

736.7 

37.6 

40.7 

38.7 
35.5 

736.2 

37.6 
41.1 
37.8 

35.6 

735.6 

40.1 

40.2 
36.4 

36.2 

+  7.5 

8.5 

4.5 

4.5 

3.5 

+  12.0 
12.5 
9.0 
9.5 
11.0 

+  10.5 

5.5 

4.5 
6.0 
6.0 

a 

cc 

cc 

« 

« 

6 

7 

8 

9 

10 

68.1 

69.7 

69.6 

66.3 

66.0 

67.7 

68.8 
68.6 

65.5 

66.6 

68.5 

69.2 
68.0 

65.3 
68.1 

6.5 

5.3 

6.5 

9.7 

11.0 

13.1 

12.0 

13.7 

15.0 

15.3 

7.2 

7.3 
10.4 
10.4 
11.1 

10 

10 

9 

2 

7 

8 

10 

4 

1 

5 

10 

10 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

0 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

37.2 

39.3 

38.9 
36.5 

35.9 

37.4 
38.9 

38.5 
36.4 
36.4 

38.1 

39.2 

37.8 

35.9 
38.5 

5.0 

4.5 

4.5 

5.0 

8.0 

12.0 

12.0 

12.3 

11.5 

13.0 

8.5 
7.0 

9.5 
9.0 
9.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

11 

68.0 

67.0 

66.7 

11.9 

13.1 

11.0 

1 

0 

0 

2 

4 

3 

39.5 
37  8 

38.9 

38.0 

37.6 

37.3 

7.0 

8.5 

12.0 

11.0 

9.5 

10.0 

0.7 

0.9 

12 

66.3 

65.7 

65.5 

12.1 

13.8 

11.2 

0 

0 

1 

2 

4 

4 

35.9 

34.9 

33.7 

9.0 

11.0 

9.0 

cc 

13 

62.9 

61.5 

61.1 

12.0 

11.9 

12.1 

0 

0 

1 

4 

i 

33.5 

33.7 

33.6 

8.5 

12.5 

8.5 

cc 

14 

15 

61.6 

63.7 

61.4 

64.5 

61.5 

64.5 

10.6 

8.5 

13.2 

11.5 

8.7 

9.1 

1 

4 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

o 

1 

i 

33.6 

35.6 

36.7 

7.0 

11.0 

7.5 

cc 

16 

61.6 

58.9 

56.3 

8.7 

10.5 

10.2 

0 

0 

i 

4 

5 

4 

36.2 
30  8 

35.6 

31.2 

32.2 

30.5 

4.0 

7.5 

10.5 

7.5 

7.0 

8.5 

cc 

cc 

17 

53.7 

54.1 

53.7 

11.1 

13.6 

12.2 

0 

1 

0 

4 

5 

4 

t 

30.3 

30.8 

30.6 

6.0 

12.5 

10.0 

Cf 

18 

54.0 

54.7 

55.5 

11.5 

13.2 

11.6 

2 

0 

4 

4 

4 

28  1 

25.6 

20.7 

9.0 

17.5 

14.0 

3.7 

19 

52.2 

47.4 

44.3 

11.1 

17.4 

14.7 

7 

4 

4 

2 

4 

o 

17.4 

23.6 

28.1 

14.0 

13.5 

10.0 

0.4 

20 

42.6 

47.4 

51.2 

13.3 

13.7 

11.6 

3 

7 

9 

6 

b 

21 

53.7 

52.0 

50.4 

9.1 

14.4 

10.5 

9 

6 

5 

2 

2 

3 

O 

27.2 

22.8 

25.3 

20.9 

23.4 

18.7 

4.0 

10.0 

10.0 

15.5 

10.0 

12.5 

1.9 

0.7 

22 

47.3 

45.0 

42.7 

10.0 

12.5 

11.3 

7 

0 

0 

3 

4 

ó 

O 

h 

21.3 

22.7 

22.5 

10.5 

14.0 

11.0 

CC 

23 

43.3 

44.1 

45.6 

11.0 

12.3 

10.7 

6 

0 

8 

1 

0 

21.2 

22.4 

23.1 

11.0 

14.0 

11.5 

0.7 

24 

46.4 

47.3 

48.6 

10.2 

12.3 

10.8 

2 

0 

1 

2 

24.6 

24.2 

23.0 

11.0 

14.5 

13.5 

2.9 

25 

51.2 

50.8 

50.0 

11.2 

13.4 

11.4 

0 

1 

3 

1 

L 

26 

27 

47.6 

42.9 

45.6 

45.9 

43.4 

48.5 

9.7 

12.4 

13.8 

12.2 

12.4 

12.1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

2 

5 

O 

2 

3 

o 

20.6 

22.3 

22.8 

18.8 

22.4 

23.4 

16.7 

23.6 

22.5 

12.0 

15.0 

5.0 

13.5 

15.0 

13.0 

10.5 

9.5 

11.0 

0.6 

cc 

cc 

28 

50.8 

51.3 

52.1 

9.6 

13.7 

9.5 

9 

4 

8 

1 

n 

Q 

22.6 

22.8 

25.6 

9.0 

12.5 

9.5 

cc 

29 

53.7 

54.5 

56.7 

9.8 

10.2 

8.5 

0 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  dook  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE. 

November  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomèlre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

(Minim.  et  ses 

Barometer  bij  0°  in  millim. 
700  mm  + 
(Baromètre  a  0°.) 

Dampdrukking  in 
millimeters. 

( Pension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen  in  mm. 

(Plnie  en  mm.) 

Uitgedarapt  in  mm. 

( Evaporation  en  mm.) 

di  ff  érences  avec  les 

! 

20 

2 

10 

maxim .] 

20 

2  I 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

1 

+ 

4.6 

+  8.0 

+ 

1.1 

+  2.4  + 

6.1 

69.58 

68.11 

67.50 

5.52 

4.27 

4.39 

0.87 

0.53 

0.88 

CC 

ff 

ff 

ff 

0.9 

0.1 

2 

— 

0.1 

3.9 

— 

0.9 

—  1.1 

5.1 

65.84 

64.41 

65.77 

3.96 

4.47 

3.88 

88 

73 

90 

cc 

ff 

ff 

0.1* 

0.3 

0.1* 

3 

— 

0.5 

8.4 

+ 

3.0 

—  2.5 

10.9 

67.04 

67.63 

69.05 

4.00 

5.35 

5.40 

90 

64 

94 

cc 

CC 

cc 

0.2* 

CC 

0.1 

4 

+ 

3.3 

10.2 

5.4 

+  2.0 

8.3 

71.68 

71.61 

70.10 

5.71 

6.90 

6.40 

98 

74 

95 

cc 

CC 

cc 

ff 

0.3 

cc 

5 

8.1 

8.0 

3.3 

4.9 

5.7 

65.22 

65.96 

69.39 

7.96 

6.35 

5.41 

98 

79 

93 

1.8 

1.4 

1.4 

cc 

0.5 

0.1 

6 

1.8 

1.7 

_ 

0.5 

0.4 

2.5 

74.92 

77.21 

78.99 

3.78 

3.01 

2.91 

72 

60 

66 

0.2 

cc 

ff 

cc 

0.3 

0.4* 

7 

_ 

3.8 

1.3 

— 

3.2 

—  5.2 

6.7 

76.19 

72.48 

67.88 

3.10 

3.82 

3.20 

91 

76 

90 

cc 

ff 

cc 

0.2* 

0.2* 

0.1* 

8 

_ 

2.2 

3.4 

+ 

2.5 

—  3.7 

7.6 

64.46 

62.42 

63.46 

3.41 

4.87 

5.10 

88 

83 

93 

ff 

cc 

0.2 

0.2* 

0.1* 

«  * 

9 

— 

0.6 

5.0 

— 

1.2 

—  1.6 

6.8 

66.28 

65.91 

66.41 

4.42 

4.47 

3.70 

96 

69 

88 

0.1 

cc 

ff 

0.1* 

0.3 

«  * 

10 

— 

3.1 

3.8 

— 

2.4 

—  4.3 

8.2 

65.83 

63.44 

62.81 

3.15 

3.35 

3.27 

87 

55 

85 

cc 

ff 

cc 

0.1* 

0.3* 

«  * 

1  1 

___ 

4.6 

3.4 

.. 

3.7 

—  5.4 

8.8 

61.58 

60.17 

59.52 

2.77 

3.70 

3.23 

86 

63 

93 

cc 

cc 

cc 

0.2* 

0.2* 

«  * 

12 

— 

4.0 

—  2.0 

— 

0.7 

—  6.1 

5.4 

58.32 

57.01 

56.28 

3.23 

3.22 

4.19 

95 

81 

96 

cc 

ff 

ff 

0.1* 

0.1* 

«  * 

13 

+ 

1.1 

+  7.1 

+ 

4.7 

—  0.7 

7.8 

53.71 

49.69 

41.39 

4.79 

6.06 

5.99 

96 

79 

93 

1.5 

« 

2.1 

«* 

0.1* 

CC 

14 

7.6 

9.7 

4.7 

+  4.6 

5.9 

33.75 

32.77 

33.27 

7.36 

6.92 

5.79 

94 

76 

90 

2.7 

0.1 

0.8 

« 

0.4 

ff 

15 

5.4 

8.8 

6.7 

4.0 

5.3 

33.71 

34.26 

35.24 

6.40 

6.66 

7.02 

95 

78 

95 

cc 

0.1 

0.2 

« 

0.4 

ff 

16 

5.1 

6.6 

_ 

0.3 

5.1 

1.5 

39.49 

43.08 

48.59 

6.14 

6.25 

4.34 

93 

85 

96 

0.2 

0.1 

ff 

ff 

0.2 

«  * 

17 

1.4 

6.7 

+ 

7.2 

—  0.6 

8.1 

52.26 

51.21 

46.53 

5.10 

6.69 

7.16 

1.00 

91 

94 

0.2 

ff 

0.4 

CC 

0.2 

ff 

18 

9.3 

11.7 

8.4 

+  6.8 

5.7 

46.15 

48.85 

54.45 

7.97 

7.20 

6.65 

90 

70 

81 

3.7 

cc 

(C 

0.4 

1.1 

0.7 

19 

5.0 

9.9 

4.7 

3.5 

6.4 

59.75 

59.62 

59.47 

5.90 

7.23 

5.88 

90 

79 

92 

ff 

cc 

cc 

CC 

0.6 

CC 

20 

1.3 

6.0 

6.0 

0.7 

5.3 

56.27 

55.02 

55.87 

4.76 

5.50 

6.37 

94 

78 

91 

CC 

cc 

ff 

ff 

0.5 

0.1 

21* 

5.3 

6.5 

4.8 

3.8 

3.6 

58.16 

59.18 

60.54 

6.25 

6.92 

6.02 

94 

95 

93 

cc 

ff 

0.1 

cc 

0.1 

« 

22 

6.2 

8.2 

6.5 

4.8 

3.5 

56.02 

52.47 

51.44 

6.69 

7.65 

6.09 

94 

94 

83 

0.9 

2.4 

2.5 

0.1 

0.1 

0.3 

23 

3.3 

6.4 

3.4 

2.9 

5.0 

56.22 

56.82 

53.54 

5.32 

5.92 

4.96 

91 

82 

84 

« 

ff 

CC 

0.2 

0.6 

0.1 

24 

5.0 

7.2 

4.6 

3.4 

3.8 

45.65 

45.36 

45.84 

5.60 

6.40 

5.94 

86 

84 

93 

1.1 

cc 

ff 

0.1 

0.2 

CC 

25 

0.2 

3.4 

3.9 

0.2 

6.0 

47.05 

47.15 

43.20 

4.66 

5.27 

4.98 

1.00 

89 

81 

CC 

cc 

ff 

« 

0.5 

0.4 

20 

3.9 

6.4 

4.9 

2.7 

4.2 

34.02 

36.65 

42.00 

5.66 

6.25 

5.86 

93 

86 

90 

5.0 

0.2 

3.3 

CC 

0.3 

CC 

27 

5.9 

8.1 

1.7 

4.0 

4.6 

50.37 

56.21 

61.10 

6.11 

6.30 

4.82 

88 

77 

93 

1.0 

cc 

ff 

cc 

0.5 

0.2 

,  28 

5.4 

8.2 

9.3 

1.6 

7.7 

61.11 

60.24 

59.70 

5.65 

6.99 

7.35 

90 

86 

84 

0.1 

0.1 

1.1 

0.2 

0.3 

ff 

29 

3.2 

7.7 

2.0 

3.0 

6.0 

67.48 

69.65 

72.27 

5.38 

6.08 

5.14 

93 

77 

96 

ff 

cc 

« 

ff 

0.4 

cc 

30 

0.1 

5.4 

1.5 

—  0.3 

5.8 

72.46 

70.44 

67.88 

4.38 

5.75 

4.33 

96 

86 

85 

CC 

cc 

0.2 

« * 

0.5 

0.3 

Rem. 

+  2.45 

+  6.30 

i  +2.91 

min.  d.  12. 

—  6.1 

57.69 

57.50 

57.65 

5.17 

5.66 

5.19 

0.918 

0.774 

0.895 

18.5 

4.4 

12.3 

2.2 

10.5 

3.0 

I 

max.  (1.  18. 

+  12.5 

gem. 

som 
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WAARNEMINGEN  gedaan  aan  het  KONINKLIJK  OBSERVATORIUM  te  UTRECHT,  door  Dr.  F.  W.  C.  KRECKE 

November  1864. 


Helderheid. 

(Sérenité.) 


20 

2 

10 

3 

9 

10 

3 

4 

10 

8 

9 

7 

5 

3 

9 

0 

5 

8 

7 

2  1 

2 

10 

8  | 

9 

4 

o  i 

10 

8 

9  1 

10 

10 

.10 

10 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

2 

8 

1 

6 

4 

7 

0 

5 

2 

1 

2 

9 

0 

3 

0 

6 

5 

2 

3 

8 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

10 

4 

8 

2 

1 

0 

0 

3 

2 

0 

2 

2 

3 

9 

9 

0 

0 

2 

8 

7 

10 

7 

8 

3 

3.9 

4.7 

5.8 

gem 


Windkracht  in  kilogr. 
op  een  vierk.  meljer. 
(Force  du  vent  en  Icilogr.  sur 
1  mètre  carré.) 


14 


0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

1.5 

0.5 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

13.0 

0.0 

0.5 

0.0 

11.0 

2.5 

1.0 

0.5 

0.5 

6.0 

9.5 

0.0 

13.0 

7.0 

0.5 

10.0 

0.5 


2.68 


20 

2 

0.5 

5.5 

1.0 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

8.5 

1.5 

9.0 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

1.5 

0.5 

0.0 

0.5 

0.0 

1.0 

2.5 

6.0 

13.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

0.0 

1.5 

6.5 

14.0 

1.5 

1.0 

2.0 

1.5 

0.0 

0.5 

8.0 

10.0 

2.0 

6.5 

21.0 

6.5 

0.0 

1.5 

7.5 

5.0 

7.0 

8.0 

10.0 

18.0 

0.0 

6.0 

0.5 

4.5 

2.73 

4.40 

10 


Wolken - 
rigting. 

(j üirection 
des  nuages.) 


1.5 

0.5 

0.0 

0.5 

1.5 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

12.0 

1.0 

0.0 

0.0 

9.5 

11.0 

0.5 

0.0 

0.5 

7.5 
3.0 
0.0 

14.0 

7.5 

1.5 
13.0 

0.5 

7.0 


20 


3.13 


/ 

I 

/ 


? 

/ 

/ 

/ 

/ 

? 

ƒ 


? 

ƒ 

\ 

? 

/ 
I - > 

1 


? 

\ 

\ 

/ 

? 

9 


1 

/ 


l 

N* 

v-* 

I - > 

\ 

? 

: 

s 

/ 


i 

/ 


Lucht-electriciteit. 

( Electricité  de  Vair.) 

Declinatie. 

In  minuten  hoogs. 

( Déclinaison .) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

verschil. 

stand. 

verschil. 

23° 

20° 

31° 

5.8 

17.6 

7.2 

35 

37 

38 

4.8 

19.5 

6.1 

45 

48 

39 

4.5 

18.3  | 

9.6 

29 

36 

32 

4.7 

18.0 

5.1 

9 

29 

18 

3.3 

18.1 

4.0 

16 

13 

10 

4.7 

18.7 

4.2 

26 

31 

42 

5.2 

18.8 

5.2 

27 

23 

38 

0.3 

17.6 

5.3 

41 

32 

43 

2.9 

16.7 

2.6 

34 

28 

48 

3.5 

17.8 

3.9 

35 

37 

39 

5.4 

18.3 

7.1 

46 

35 

16 

8.3 

23.1 

37.0 

26 

22 

38 

—3.3 

16.4 

4.5 

18 

—35 

32 

3.9 

22.1 

9.5 

37 

28 

19 

—6.7 

15.5 

7.5 

33 

40 

58 

1.5 

24.1 

20.4 

51 

32 

9 

2.2 

20.2 

7.3 

31 

26 

10 

0.6 

19.2 

3.1 

25 

33 

32 

—2.7 

17.9 

13.4 

26 

22 

18 

—8.7 

16.1 

3.1 

14 

28 

17 

1.0 

16.7 

0.3 

16 

13 

22 

6.0 

21.2 

6.9 

34 

43 

19 

2.7 

18.5 

3.2 

12 

7 

17 

4.1 

19.7 

11.0 

54 

51 

15 

7.1 

22.6 

11.8 

59 

0 

25 

3.7 

17.3 

1.7 

33 

33 

43 

0.8 

16.6 

1.6 

12 

9 

10 

4.9 

19.2 

1.6 

45 

32 

27 

2.1 

18.9 

4.5 

43 

45 

42 

5.2 

20.9 

6.3 

2.59 

18.85 

7.17 

Magnetische 


Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

(Inclinaison.) 


20 

verschil. 


22.9 
8.1 

18.9 
24.1 
12.3 


2 

stand. 


3.5 

12.6 

17.9 

33.2 

35.7 
-  9.7 

11.3 
-12.4 

8.7 

4.2 
15.2 

5.8 
-24.4 

2.1 

14.7 
9.7 

10.6 

27.9 

2.5 

1.2 

7.3 

9.6 

9.9 


25.4 
20.9 
26.3 

27.5 
19.1 


8.3  10.8 

19.2  21.4 


10.36 


10 

verschil. 


11.4 

12.3 
18.6 

39.5 

70.3 

19.6 
21.5 

9.9 

26.3 

16.7 

17.2 

17.3 

14.8 

7.2 
13.1 

8.5 

8.0 

22.0 

3.3 

2.9 
6.8 

7.2 

6.3 

17.74 


30.5 
12.8 
24.8 

24.8 

16.3 

11.5 

13.9 
17.0 

12.9 

8.6 

16.2 

72.1 
200 

19.2 

19.9 

57.6 
1?.5 

15.1 

39.9 

18.4 

3.6 

18.2 

10.9 
36.0 

27.4 

4.9 

1.9 
9.4 

16.0 

2.8 


Horizontale  intensiteit. 

Schaaldee'ien. 

( 'Intensité  horizontale .) 


19.84 


20 

verschil. 


-21.3 

38.0 

-24.8 

-15.5 

-18.8 

14.1 

-25.2 

2.7 
-28.5 
-28.0 

-35.5 

-14.8 

-18.3 

-11.8 

-19.7 

-  2.6 

2.8 
-31.5 
-30.4 

-  4.5 

4.3 

5.7 

-  9.1 

6.0 

-25.0 

5.9 

-  9.0 
0.2 

-16.9 

-  2.1 


2 

stand. 


—10.45 


100  + 

27.7 
63.9 

42.3 
47.0 

45.8 

76.6 

49.4 

82.6 

53.1 

52.5 

39.6 

59.6 

62.8 

75.4 

54.5 

73.1 

72.6 

40.8 

46.6 

60.9 

71.4 

81.6 

73.3 
90.6 

63.1 

89.0 

73.1 

82.3 
64.0 
78.8 


10 

verschil. 


28.2 
0.1 
—  1.2 
—11.4 
—13.8 

—  5.8 
-23.7 

—  1.3 
-21.0 
—16.1 

—23.8 

—  6.3 
—16.8 

11.8 

9.8 

18.7 

11.9 

—27.6 

—  9.5 
—11.7 

—  0.7 

10.0 

—  6.6 

5.1 

—  8.2 

4.7 

—  6.7 

—  0.8 

— 1 2.6 

0.6 


63.13 


Aanmerkingen. 

(Remarques.) 


Kring  om  de  maan. 


— G.04 


’sav.  Magnetische  storing. 

’smidd.  De  magneetn.  onrustig, 
’sav.  Magnetische  storing. 


’sav.  idem.  idem. 

’smorg.  idem. 


15 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER,  door  den  heer  C.  VAN  DER  STERR. 

November  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 

( Minim .  et  sa 
différence  avec  le 
maxim.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

( Pluie 

Regen 

en  mm. 

in  mm.  bij  de  streken. 

suivant  la  direction  du  vent.) 

Uitgedampt. 

rnm. 

(Evaporation 
en  mm.) 

1 

20  1 

1 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

N 

(N) 

NO 

(NE) 

o 

(E) 

ZO 

(SE) 

z 

(S) 

zw 

(50) 

w 

(0) 

NW 

(NO) 

’s  morg. 

’s  av. 

1 

+  7.0 

+  7.6 

6.0 

+  6.4  + 

1.6 

6.27 

5.50 

6.25 

0.80 

0.68 

0.85 

CC 

CC 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

1.2 

2 

4.5 

5.1 

5.2 

4.3 

1.1 

4.35 

5.16 

5.61 

65 

74 

80 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

n 

cc 

0.6 

2.2 

3 

2.8 

9.6 

9.9 

1.8 

8.2 

5.56 

6.98 

8.26 

92 

76 

88 

(C 

« 

cc 

0.2 

0.2 

cc 

cc 

cc 

CC 

1.1 

4 

8.4 

10.1 

9.5 

8.0 

2.1 

7.47 

7.80 

7.48 

87 

82 

82 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.9 

0.1 

cc 

0.6 

5 

9.9 

8.3 

6.2 

9.0 

1.4 

6.91 

6.77 

6.13 

74 

80 

82 

1.0 

0.5 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

cc 

0.5 

6 

5.0 

3.7 

2.8 

4.2 

2.0 

4.93 

4.64 

4.32 

71 

73 

72 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

cc 

0.6 

1.8 

7 

—  3.0 

1.6 

2.1 

—  3.1 

4.8 

3.75 

3.82 

4.16 

89 

71 

95 

CC 

cc 

a 

cc 

a 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.8 

8 

+  5.3 

7.9 

+ 

6.0 

—  2.0 

10.0 

6.46 

7.23 

6.04 

92 

87 

82 

CC 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.1 

9 

3.3 

4.6 

1.3 

+  3.0 

2.1 

5.65 

5.57 

5.21 

91 

83 

95 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

0.2 

0.3 

10 

—  2.0 

3.0 

2.0 

—  2.0 

5.0 

4.18 

4.77 

4.70 

95 

78 

82 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

0.6 

11 

+  1.2 

2.8 

2.3 

+  1.0 

1.9 

4.99 

4.89 

4.62 

92 

81 

79 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

12 

—  0.7 

—  0.1 

0.1 

—  0.9 

1.0 

4.47 

4.57 

4.54 

93 

92 

89 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.1 

13 

+  2.0 

+  4.7 

4.7 

—  0.1 

5.1 

5.75 

6.20 

6.51 

1.00 

92 

96 

cc 

cc 

cc 

1.8 

2.0 

cc 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

14 

7.0 

8.1 

7.6 

+  4.8 

3.6 

7.66 

7.65 

7.84 

98 

91 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

0.9 

cc 

cc 

cc 

CC 

15 

3.0 

6.5 

6.4 

2.0 

4.6 

6.03 

7.10 

6.94 

99 

93 

92 

0.1 

0.7 

cc 

cc 

0.6 

cc 

cc 

cc 

0.4 

0.3 

16 

6.0 

7.1 

4.1 

5.6 

1.5 

6.87 

7.16 

6.36 

93 

91 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.4 

0.7 

17 

1.4 

5.9 

6.4 

1.3 

6.0 

5.25 

7.14 

6.84 

95 

98 

91 

« 

cc 

cc 

0.5 

3.7 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

18 

8.2 

9.9 

9.3 

8.0 

2.8 

8.26 

8.15 

7.94 

98 

87 

88 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cr 

cc 

cc 

0.9 

19 

8.4 

9.3 

6.0 

8.0 

1.4 

7.25 

7.27 

7.18 

85 

81 

98 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

a 

cc 

cc 

0.6 

1.0 

20 

2.4 

4.0 

4.3 

2.4 

2.6 

5.60 

6.12 

6.34 

96 

94 

96 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.3 

0.4 

21 

5.4 

8.3 

7.5 

5.0 

3.6 

6.91 

8.20 

7.79 

97 

97 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.6 

0.2 

cc 

cc 

0.2 

0.4 

22 

6.1 

8.4 

8.0 

5.4 

3.0 

7.23 

8.47 

7.71 

98 

99 

92 

cc 

0.3 

0.2 

0.3 

6.4 

0.8 

cc 

cc 

0.3 

CC 

23 

7.0 

7.3 

5.0 

6.9 

1.1 

6.06 

7.15 

6.23 

78 

89 

90 

cc 

cc 

cc 

0.8 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.2 

1.0 

24 

5.0 

6.2 

5.4 

4.9 

1.5 

6.53 

6.75 

6.91 

95 

91 

97 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

0.2 

0.2 

cc 

0.4 

0.3 

25 

3.0 

6.2 

3.1 

2.0 

4.2 

6.03 

6.96 

6.06 

98 

93 

99 

cc 

cc 

cc 

0.3 

3.0 

0.4 

cc 

<c 

0.1 

CC 

26 

3.8 

6.4 

5.8 

2.8 

4.2 

6.24 

6.32 

7.67 

97 

84 

92 

cc 

cc 

0.3 

1.4 

1.5 

3.7 

3.6 

0.3 

0.2 

0.5 

27 

7.4 

8.0 

7.3 

5.0 

3.1 

6.88 

7.06 

6.94 

86 

85 

87 

cc 

cc 

<c 

cc 

cc 

« 

a 

cc 

CC 

0.4 

28 

5.6 

7.9 

8.8 

5.0 

4.0 

6.79 

8.21 

8.57 

95 

99 

98 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.6 

0.2 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

29 

8.0 

7.9 

7.2 

8.0 

0.9 

6.84 

6.69 

6.57 

82 

81 

83 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 

CC 

0.7 

30 

1.9 

5.4 

3.1 

1.7 

f 

3.8 

5.52 

6.50 

5.57 

97 

92 

91 

cc 

cc 

cc 

cc 

1.0 

0.2 

cc 

cc 

0.3 

0.9 

gem. 

+  4.44 

+  6.39 

+  5.31 

min.  d.  7. 
max.  d.18. 

—  3.1 
+  10.8 

6.09 

gem. 

6.56 

6.44 

0.903 

0.861 

0.897 

1.1 

som 

1.5 

0.5 

5.3 

21.0 

6.6 

5.1 

1.3 

7.1 

17.8 

9 
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WAARNEMINGEN  te  HELDER, 


DOOR  DEN  HEER 


C.  VAN  DER  STERR. 


November  1864. 


Gemiddelde  windkracht  in 
kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten  meter. 

( Force  du  vent  en  kilogr.  sur  un  mètre  carré.) 

Lucht-electriciteit. 

(Electricité  de  Vair.) 

Magnetische 

Aanmerkingen. 

(Remarqaes.) 

Declinatie. 

Schaaldeelen. 

(Déc  tinais  on.) 

Inclinatie. 

Schaaldeelen. 

( Inclinaison .) 

Horizontale  inten 
Schaaldeelen 
( Intensité  horizon 

siteit. 

tale.) 

12—16 

16—20 

20—0 

0—4 

4—8 

8—12 

20 

2 

8 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

20 

verschil. 

2 

stand. 

8 

verschil. 

0.5 

4.5 
0.2 
0.6 

17.0 

18.5 
0.2 
0.8 
0.7 
0.2 

0.3 

3.8 
0.6 

14.5 
5.0 

2.2 

0.6 

10.0 

8.5 
0.7 

0.4 

6.6 

22.5 
14.0 

0.8 

7.0 

14.0 

4.8 
15.0 

5.4 

0.9 

8.0 

0.2 

0.5 

13.0 

18.0 

0.2 

1.6 

0.3 

0.2 

0.3 

0.9 

1.4 
9.0 
4.0 

2.6 

0.8 

7.0 

7.6 
0.6 

0.4 

11.0 

15.0 

26.5 
0.8 

5.6 
14.0 

8.4 

11.5 
4.0 

1.5 

7.2 
0.1 
0.9 

15.5 

16.5 

1.5 
1.8 
0.4 
0.2 

0.9 

0.6 

3.2 

10.5 
1.0 

0.9 

2.8 

28.0 

3.4 
4.0 

0.4 

8.6 
12.0 
19.0 

0.7 

5.4 
13.0 
12.0 

9.2 
3.7 

5.6 

7.2 

1.2 
0.3 

22.5 

17.0 

0.5 

5.0 

0.1 

0.2 

1.0 

0.6 

3.6 
14.0 

0.8 

0.5 

9.0 

22.0 

0.8 

1.2 

0.8 

6.5 

6.8 

7.2 

3.7 

7.0 

9.0 

17.0 

7.4 

6.0 

7.4 

5.4 

1.4 
0.7 

28.0 

7.6 
0.6 
2.0 
0.1 
0.3 

4.7 
0.5 

7.8 
8.2 
0.8 

0.3 

10.0 

20.0 

0.7 

0.5 

3.0 

10.5 
5.6 
5.6 
7.0 

11.0 

6.2 

19.5 
7.0 
8.2 

6.0 

2.4 

2.6 

10.0 

14.0 

1.8 

0.8 

3.6 
0.1 
0.3 

4.7 
0.5 

13.0 

5.0 

1.0 

0.3 

15.0 

13.0 

0.6 

0.4 

5.0 

15.0 

5.5 

1.5 
14.0 

8.4 

5.0 

12.0 

6.0 

12.0 

17° 

10 

12 

0 

5 

6 

10 

17 

38 
36 

47 

22 

56 

36 

62 

30 

71 

30 

39 
42 

52 

30 

38 

0 

54 

—62 

42 

40 
40 
70 

16° 

44 

8 

20 

17 

0 

29 

24 
21 
44 

54 

38 

29 

25 
40 

32 

46 

32 

25 

46 

44 

27 

60 

34 

30 

24 

25 
38 
36 
73 

45° 

29 

6 

37 

0 

8 

39 
21 

30 
60 

57 

29 
—57 

30 
56 

30 

27 

28 
30 
42 

36 

22 

36 

40 
38 

0 

42 

40 

30 

62 

6.2 

3.7 

4.9 
4.3 

3.1 

3.9 
4.0 
0.6 

—  1.0 
—  0.2 

4.9 
2.6 

—  1.9 

6.7 

—  0.9 

3.0 

—  0.8 
—  1.2 
—  6.1 
—  9.1 

0.4 

4.6 

2.2 
2.2 

6.9 

1.8 

1.6 

3.3 

2.4 
4.2 

67.0 

67.6 

67.6 

65.5 
65.0 

65.8 
67.0 

64.2 

60.2 

62.6 

67.6 
66.0 

64.3 
68.0 

64.6 

67.0 

64.8 
61.0 

61.4 

61.3 

60.0 

63.0 

61.5 
62.0 

66.3 

61.2 

61.3 
62.0 

i  61.4 
64.0 

1.4 
11.6 

5.6 

3.8 

2.9 

4.2 

4.4 

2.7 
0.2 

—  6.3 

17.4 

11.8 

4.3 

7.4 
37.1 

14.9 
11.6 

—  2.8 
1.9 

1.3 

2.2 

4.8 

1.9 
2.0 

7.7 

2.8 
1.9 
2.0 
2.0 

4.4 

7.2 

—  3.2 

8.2 

14.6 

5.2 

3.5 

7.6 

—  0.9 

4.5 

4.6 

27.6 

15.7 
1.8 

14.6 
1.4 

10.3 

0.7 

4.8 

6.3 

—11.0 

3.4 
6.1 

2.9 
6.2 

16.7 

—  0.6 
0.8 
3.0 

3.2 

2.2 

100  + 

73.2 

73.4 
75.0 
80.6 

72.9 

69.4 

72.6 

71.2 
71.0 

73.6 

95.5 

86.6 

76.2 
84.0 

75.9 

83.5 

78.7 

77.4 

81.8 
75.0 

74.8 

1  76.6 

73.5 

72.7 
83.0 

70.5 

71.8 
71.4 
71.8 

69.6 

0.5 

9.0 

9.5 
13.0 

6.3 

2.2 

6.9 

2.8 

2.8 

1.6 

29.7 
21.6 

—  1.2 

7.5 
57.9 

22.3 

11.7 

3.2 

10.4 

5.2 

—  0.8 

4.6 

4.1 
3.0 

11.2 

—  2.6 

1.6 

2.2 
3.9 

—17.6 

5.5 
10.8 

8.8 

—  3.4 
0.9 

2.1 

2.8 

7.0 

6.4 

6.6 

5.9  ! 

—  9.9 

—  3.0  ! 

7.4 

—  0.2 

1.8 

—  1.1 

—  2.5 

—  2.2 

—  7.4 

—  0.4 
4.8 
2.1 
1.2 

—  0.2 

4.5 

4.3 

4.4 
3.0 

7.4 

115.1 

113.5 
114.3 

108.2 

114.2 

114.1 
113.0 
113.0 

117.1 

116.6 

115.9 
97.0 

108.9 
116.0 
110.0 

113.6 

107.3 

106.5 

116.6 

107.6 

109.2 
114.0 

114.6 

116.2 
114.0 

1145 

115.5 

116.0 

116.1 

120.0 

1.9 
15.0 
—  0.1 

—  5.0 
1.8 

5.6 

2.5 

2.6 

4.7 
11.6 

26.1 

3.1 

10.1 

11.0 

29.9 

13.5 

9.8 

—  6.1 

3.8 
—  3.0 

4.4 

5.5 
0.8 

4.4 
5.0 

8.5 

3.5 

2.5 

1.9 
26.0 

6.00 

gem. 

5.8jl 

6.03 

6.15 

6.35 

5.98 

1.88 

64.04 

5.57 

5.58 

176.11 

7.75 

2.25 

112.95 

6.71 

S 
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WAARNEMINGEN  van  wege  de  HOOGESCHOOL  te  GRONINGEN,  door  Profr.  J.  W.  ERMERINS. 


Te  ASSEN  door  Dr.  COHEN. 


November  1864. 


Datum. 

Thermometer 

( 7  hermomètre 

C. 

C.) 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen. 

mm. 

( Pluie ) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierkanten  meter. 
(Force  du  veln  en  kilogr. 
sur  1  m.  carré.) 

Assen. 

Aanmerkingen. 

Thermometer  C. 

( Thermométre  C.) 

Windkracht 
(geschat). 
v  Force  du  vent .) 

Regen 
in  mm. 

(Pluie.) 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

S 

2 

14 

20  I 

1 

2 

8 

21 

1 

9 

21 

1 

1 

+ 

4.8 

+ 

6.7 

+ 

2.9 

6.64 

6.02 

5.29 

0.97 

0.76 

0.87 

cc 

0 

0.5 

0.5 

0.5 

+ 

4.2 

+  5.7 

+ 

0.6 

2 

1 

CC 

2 

0.6 

3.8 

1.7 

4.50 

5.16 

4.97 

87 

80 

88 

0.2 

0 

o  1 

1 

0 

— 

0.6 

2.7 

— 

3.5 

1 

1 

cc 

3 

1.9 

9.1 

6.0 

5.03 

7.15 

7.29 

88 

80 

99 

cc 

0 

0  ! 

2 

0.5 

+ 

1.6 

7.5 

+ 

4.6 

2 

2 

cc 

4 

5.2 

8.1 

6.0 

7.02 

8.09 

7  08 

1.00 

96 

96 

0.3 

0.5 

0.5 

0.5 

1 

6.0 

9.5 

4.2 

1 

1 

cc 

5 

8.1 

8.1 

3.9 

7.33 

7.98 

5.68 

87 

95 

88 

2.9 

4  I 

1 

4 

8 

4 

8.5 

8.2 

0.8 

3 

3 

cc 

G 

1.4 

2.0 

1.4 

4.49 

4.79 

4.59 

81 

83 

83 

2.6 

5 

3 

0 

0 

1.0 

— 

— 

1.2 

— 

— 

1.1 

7 

— 

2.5 

1.5 

1.5 

3.86 

4.15 

— 

91 

75 

— 

« 

0 

0 

0 

0 

— 

3.4 

0.0 

— 

3.4 

2 

1 

cc 

8 

+ 

1.8 

5.4 

+ 

4.5 

5.10 

6.19 

6.53 

90 

87 

97 

0.5 

0 

1 

0 

0 

+ 

1.3 

4.0 

+ 

1.5 

2 

2 

cc 

9 

0.5 

4.0 

1.3 

5.12 

5.53 

5.31 

98 

85 

97 

0.5 

0 

0 

0 

0 

0.1 

2.0 

— 

3.3 

2 

1 

cc 

10 

— 

0.7 

3.0 

0.4 

4.56 

4.67 

4.63 

95 

76 

90 

CC 

0 

0 

0 

0 

1 

2.5 

0.8 

— 

3.8 

1 

— 

cc 

11 

2.8 

2.3 

0.4 

3.88 

4.62 

4.57 

93 

79 

93 

CC 

0 

0 

0 

0 

- 

2.2 

1.5 

— 

4.5 

2 

1 

cc 

12 

— 

0.4 

0.0 

+ 

0.5 

4.66 

4.69 

4.76 

95 

93 

98 

cc 

2 

0 

0 

0 

_ 

1.0 

— 

— 

1 

— 

cc 

13 

+ 

1.0 

4.6 

3.7 

5.31 

5.87 

5.80 

98 

87 

91 

cc 

o 

0 

0.5 

1 

+ 

1.7 

4.0 

+ 

2.4 

2 

1 

cc 

14 

5.5 

8.5 

6.5 

7.17 

8.30 

7.20 

1.00 

96 

94 

4.9 

1 

1.5 

1.5 

1 

6.6 

— 

4.0 

i 

1 

2.0 

15 

4.9 

5.9 

5.8 

6.90 

7.24 

7.30 

1.00 

99 

1.00 

cc 

0.5 

0 

0 

0 

5.1 

6.8 

4.1 

i 

1 

cc 

16 

0.6 

5.4 

3.0 

5.28 

7.02 

6.12 

1.00 

99 

1.00 

cc 

0 

0 

0 

0 

1.6 

— 

3.0 

i 

cc 

17 

1.8 

4.5 

5.6 

5.59 

6.63 

6.59 

98 

98 

91 

0.3 

0 

0 

1.5 

3 

0.8 

4.5 

5.0 

— 

1 

cc 

18 

8.0 

11.0 

8.5 

8.39 

8.77 

7.42 

1.00 

87 

86 

2.4 

3 

4 

9 

10 

9.0 

11.0 

6.3 

i 

1 

13.1 

19 

4.5 

8.3 

4.9 

6.43 

7.86 

6.59 

95 

92 

96 

CC 

2 

1 

1.5 

0 

5.3 

— 

2.6 

i 

— 

cc 

20 

2.3 

5.7 

2.5 

5.57 

6.42 

5.64 

95 

89 

95 

% 

0 

0 

0 

0 

1.6 

0.0 

i 

cc 

21 

3.2 

6.6 

6.2 

6.20 

7.68 

7.49 

1.00 

1.00 

1.00 

0.2 

0 

0 

0 

0 

4.3 

8.0 

5.3 

i 

1 

cc 

92 

5.2 

6.7 

7.4 

6.72 

7.73 

8.07 

96 

1.00 

1.00 

5.5 

2.5 

3 

3 

4 

5.1 

— 

7.0 

2 

— 

cc 

23 

4.0 

7.0 

3.6 

6.12 

7.01 

6.06 

94 

89 

95 

2.1 

7 

3 

4 

1.5 

2.6 

6.0 

0.8 

i 

— 

7.5 

24 

4.0 

3.6 

2.5 

5.54 

5.77 

5.84 

85 

91 

98 

CC 

3 

10 

14 

8 

3.7 

3.8 

— 

i 

1 

cc 

25 

2.1 

4.3 

3.3 

5.70 

6.65 

6.04 

98 

1.00 

97 

9.8 

1.5 

0 

0 

3 

2.8 

4.2 

1.0 

2 

2 

cc 

26 

3.1 

4.7 

3.9 

5.59 

6.71 

6.28 

1.00 

98 

97 

6.5 

3 

8 

1.5 

3 

3.4 

4.8 

. 

3.5 

1 

i 

8.8 

27 

4.8 

6.9 

4.5 

6.86 

7.39 

6.43 

1.00 

94 

95 

12.5 

3 

2 

4 

3 

4.8 

6.7 

1.8 

1 

i 

23.0 

28 

4.0 

6.9 

6.7 

6.32 

7.28 

7.62 

97 

93 

99 

0.3 

2 

3 

4 

7 

4.8 

6.6 

6.2 

2 

2 

cc 

29 

5.2 

7.6 

3.0 

6.83 

7.40 

6.03 

97 

91 

93 

2.0 

7 

1.5 

4 

0 

4.9 

— 

0.8 

i 

— 

2.7 

30 

1.4 

! 

4.4 

2.4 

5.25 

6.24 

5.51 

95 

94 

93 

CC 

0 

0.5 

2 

3 

0.0 

2.6 

i 

1 

cc 

gem. 

+ 

2.78 

i  + 

1 

\ 

5.55 

|  +3.69 

5.80 

6.57 

6.16 

0.950 

0.901 

0.942 

53.5 

som 

1.57 

gem. 

1.55 

2.08 

1.78 

+  2.70 

+  5.04 

1 

+  1.70 

1.43 

i  1.29 

I 

58.2 

SOUl 

1 

WAARNEMINGEN  te  LEEUWARDEN  door  den 


heer  R.  D.  SMEDING.  Te  AMSTERDAM  door  Mr.  J.  A.  van  EIJK 


November  1864. 


Datum. 

Leeuwarden. 

Amsterdam. 

Aanmerkingen. 

Thermometer  C. 

( Therm.om.eire  C.) 

Windkracht 

(geschat). 

(Force  du  vent.) 

Barometer  bij  0° 

in  millimeters. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Dampdrukking  in  mm. 

( Tennon  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

( Humidilé  relative.) 

fl 

O 

bD 

CU 

mm. 

{Pluie) 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

2 

10 

20 

1 

2 

8 

20 

2 

8 

20 

2 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

gem. 

+  4.7 
0.8 
1.7 

5.6 
8.1 

2.2 

—  2.5 
+  2.2 

0.6 

—  0.6 

—  3.6 

—  1.1 
+  1.4 

6.1 

4.4 

1.4 
1.4 
8.1 

4.7 

1.7 

4.2 

5.3 

4.2 

3.3 

2.8 

2.8 

4.7 

4.7 

5.3 
2.2 

+  6.9 

4.2 

8.3 
9.7 

7.5 

2.5 
1.9 
6.1 

4.4 

3.1 

2.2 
—  0.3 
+  4.2 

8.6 
6.1 

5.3 

4.4 
10.0 

7.5 

4.4 

7.2 

7.5 
6.1 

5.3 

4.2 

5.0 

7.5 

6.7 

7.2 

4.7 

+  2.8 

1.4 

6.4 
5.6 

4.4 

1.1 

—  1.1 
+  5.8 

1.4 

—  0.3 

—  1.7 

—  0.3 
+  4.2 

5.3 

4.4 

3.1 

5.8 

7.8 

4.4 

1.9 

6.4 

8.1 
3.3 

3.1 

4.2 

5.0 

5.6 

7.2 
3.1 

2.5 

1. 

2. 

1.5 

1. 

4. 

4.5 

2. 

3. 

0.5 

2. 

1.5 

1.5 

2. 

3.5 

1. 

0.5 

1.5 

4.5 
2. 

2. 

1. 

3. 

2.5 

5.5 

1.5 

5. 
1.5 
3. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

1.5 

3.5 

3.5 

2. 

1.5 
1.5 
1.5 

1.5 

1. 

2.5 

5. 

2. 

1. 

3. 

4.5 
2. 

2. 

1. 

4. 

3. 

4.5 
1. 

2. 

2.5 

4. 

2. 

3. 

2. 

0.5 

1. 

2.5 

4.5 

1.5 

2. 

2.5 
0.5 
0.5 

1. 

1. 

2.5 

3. 

1. 

1. 

4. 

5. 

3. 

3. 

1. 

1. 

2. 

4. 

2.5 

3. 

2. 

5.5 

1.5 

4. 

771.91 

67.53 

67.32 

72.23 

64.92 

76.76 

76.82 

63.56 
67.47 

66.84 

63.36 
59.60 

54.30 
33.96 

34.30 

40.98 

52.52 

45.75 

58.86 

57.83 

58.50 

56.29 

55.18 

49.07 

47.46 

34.73 

48.81 

61.36 

65.85 

71.57 

770.62 

66.15 
67.68 
72.03 

65.21 

78.72 

73.22 
62.61 
67.26 
65.17 

61.70 

67.90 

50.15 
32.45 
35.08 

44.16 
52.40 
47.96 
59.39 

56.16 

59.11 

52.93 

56.94 
47.08 
46.88 

35.98 

*54.21 

60.30 

69.16 

70.02 

770.35 

66.60 

68.52 
70.06 

67.88 

79.88 

69.39 
63.99 

67.40 
64.58 

61.54 
56.97 
46.07 
33.14 
37.19 

47.34 

48.83 

51.13 

59.64 

56.43 

60.54 
50.02 
56.62 

47.52 

45.23 

39.24 
59.23 
58.16 
71.47 
68.31 

+  6.4 
3.0 

2.4 
6.1 
9.0 

3.0 

—  2.2 

—  0.4 
+  1.8 

1.4 

—  1.3 

—  1.6 
+  1.0 

6.8 

5.3 

4.6 
1.0 
8.0 

5.6 
2.2 

5.6 

6.6 
4.0 
5.0 
1.8 

4.9 

6.8 

5.2 

5.2 

1.2 

+  9.8 
4.2 
8.8 
10.0 
8.8 

2.4 
1.6 
4.2 

4.2 
2.8 

1.8 

—  1.0 
+  5.8 

8.4 

8.2 

7.0 

6.4 
11.0 

9.2 

6.2 

7.4 

8.4 
7.2 

7.2 
5.0 

6.6 

8.2 
8.0 

7.4 
4.8 

+  3.8 
2.2 

4.8 

5.4 
4.2 

1.4 

—  0.8 

+  1.0 
0.4 

—  0.4 
0.0 

+  6.2 

4.2 

5.6 

0.4 

7.2 

8.8 

5.8 
6.0 

5.2 

6.6 
8.0 

5.2 
4.0 

5.4 
3.0 
8.6 

1.8 

2.2 

6.57 

4.71 
4.70 
6.09 

7.42 

4.23 

3.72 

4.43 
4.86 
3.02 

3.42 

3.91 

4.36 

6.85 
6.35 

5.74 

4.01 

7.77 

6.17 
4.82 

6.39 

6.86 
5.69 
6.10 
5.06 

5.56 

6.34 

6.18 

5.78 
4.82 

6.02 

4.59 
5.75 
7.29 
5.75 

3.34 

3.60 
5.17 
4.79 
3.64 

4.07 

3.94 

5.82 

6.87 

6.99 

6.22 

6.57 

7.85 

7.29 

5.82 

7.25 

7.78 

6.50 

6.50 

5.70 

6.02 

6.34 

7.33 

6.16 

5.82 

4.83 

4.23 

5.82 

6.29 

5.37 

3.40 

4.16 

4.72 

4.06 

4.13 

4.29 
6.04 
5.77 
6.39 

4.54 

6.10 

6.85 

6.27 

6.37 

6.18 

6.45 

5.98 

5.09 

6.06 

5.50 

7.41 

5.06 

4.23 

0.91 

83 

85 

86 

86 

72 

96 

96 

93 
61 

82 

96 
83 

92 

95 

90 
81 

97 

91 
89 

94 
94 

93 
93 

96 

86 

85 

93 

87 

96 

0.66 

73 

67 

79 
67 

61 

67 

83 
76 
64 

78 

92 

84 

83 
86 

82 

91 

80 

84 
82 

94 

94 

85 
85 
87 

82 

77 

91 

80 

90 

0.80 

79 

90 
94 

87 

67 

96 

96 

86 

92 

89 
85 

93 

94 

96 

79 

81 

91 

91 

93 

88 

90 
83 

90 

96 

89 

96 

79 

41 

+  2.89 

+  5.61 

+  3.70 

2.28 

2.42 

2.28 

758.19 

758.29 

758.11 

i 

+  3.61 
gem. 

+  6.33 

+  4.01 

5.40 

5.89 

5.41 

0.889 

0.803 

0.882 

41 

15* 
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WAARNEMINGEN  te  VLISSINGEN,  door  den  heer  E.  F.  HANEL  von  CRONENTHALL,  Luitenant  t/z.  1.  klasse.  Adj. 

November  1864.' 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Thermomètre  C.) 

Laagste  temp. 
en  verschil  met 
de  hoogste. 

i 

Dampdrukking 
in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke 
Vochtigheid. 
(Humidité  relative.) 

Regen 
in  mm. 

( Pluie .) 

Helderheid. 

(Serónité.) 

Windkracht  in  kilogr.  op 
een  vierk.  meter. 

(Force  du  vent  en  kilogr. 
sur  un  métre  carré.) 

Ba] 

in 

(Ba 

•om  eter  bij  0° 
millimeters. 
romètre  d  0.) 

20 

2 

8 

différence  avec  le 
maxim.) 

20 

2 

S 

20 

2 

8 

20 

20 

2 

8 

Ié 

20 

2 

10 

20 

2 

8 

1 

+  3.8 

+  8.0 

+  4.4 

6.42 

5.70 

5.96 

0.92 

0.66 

0.84 

« 

9 

9 

10 

6.0 

4.0 

11.0 

6.0 

770.0 

768.1 

767.9 

2 

4.0 

6.6 

3.4 

6.50 

6.64 

5.76 

93 

82 

86 

cc 

3 

4 

10 

6.0 

3.0 

6.5 

6.0 

65.8 

65.2 

66.0 

3 

1.6 

8.4 

6.0 

-  - 

5.54 

7.00 

6.80 

93 

79 

88 

cc 

8 

10 

10 

6.0 

3.0 

3.0 

3.0 

68.1 

69.1 

70.7 

4 

7.6 

10.8 

8.8 

___ 

8.30 

8.78 

8.40 

97 

86 

92 

cc 

7 

8 

7 

3.0 

1.0 

6.0 

6.0 

73.4 

73.4 

72.6 

5 

9.2 

10.4 

7.2 

— 

8.80 

7.10 

6.40 

95 

71 

77 

0.1 

1 

7 

10 

6.0 

7.0 

12.0 

9.0 

68.5 

68.5 

69.9 

6 

3.6 

5.9 

3.0 

6.04 

5.26 

4.80 

90 

68 

74 

2.0 

9 

5 

4 

8.0 

5.0 

13.0 

7.0 

76.0 

78.0 

79.7 

7 

—  0.7 

3.6 

0.4 

- 

4.69 

4.64 

4.38 

89 

69 

80 

« 

9 

9 

10 

7.0 

3.0 

5.0 

2.0 

77.0 

73.1 

70.4 

8 

+  1.6 

5.8 

5.4 

■  - 

4.54 

6.52 

7.26 

77 

82 

97 

CC 

8 

4 

6 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

65.7 

64.2 

64.4 

9 

2.6 

6.0 

2.0 

. 

5.94 

6.20 

5.30 

93 

79 

87 

0.9 

7 

10 

10 

1.0 

3.0 

2.0 

3.0 

66.8 

66.4 

bb.9 

10 

—  0.8 

4.6 

0.6 

— 

4.46 

5.28 

4.82 

86 

74 

86 

<c 

9 

10 

10 

2.0 

3.0 

3.0 

2.0 

66.0 

63.8 

63.3 

11 

—  1.4 

2.8 

0.4 

4.28 

5.76 

5.12 

86 

81 

93 

cc 

9 

10 

10 

1.0 

3.0 

2.0 

3.0 

61.9 

60.6 

60.5 

12 

—  0.6 

2.9 

2.8 

____ 

4.72 

5.77 

6.02 

89 

90 

93 

cc 

4 

3 

0 

2.0 

2.0 

2.0 

9.0 

59.0 

57.8 

57.5 

13 

+  4.2 

7.6 

6.8 

— 

6.58 

7.30 

7.40 

93 

86 

91 

0.1 

3 

1 

0 

9.5 

12.0 

12.0 

22.0 

53.8 

49.2 

42.1 

14 

1  8.8 

8.0 

7.2 

, 

8.40 

8.00 

7.30 

92 

92 

88 

20.6 

3 

2 

7 

16.0 

12.0 

9.0 

9.0 

33.9 

33.8 

33.8 

15 

5.6 

8.3 

8.0 

— 

7.24 

8.50 

8.20 

95 

95 

94 

7.0 

7 

2 

0 

9.0 

5.0 

5.0 

5.0 

34.0 

34.2 

34.8 

16 

7.4 

8.3 

7.0 

8.10 

8.25 

7.70 

97 

93 

94 

6.0 

2 

2 

5 

4.0 

4.0 

5.0 

4.0 

40.4 

44.3 

48.6 

17 

6.0 

8.2 

8.8 

7.50 

8.10 

8.10 

97 

92 

90 

CC 

0 

1 

0 

3.0 

6.0 

13.0 

19.0 

52.4 

50.4 

46. b 

18 

10.5 

11.4 

8.8 

8.80 

7.60 

7.70 

88 

72 

85 

8.4 

4 

4 

7 

1.0 

18.0 

16.0 

8.5 

46.2 

49.8 

54.5 

19 

5.6 

9.4 

7.0 

6.76 

8.10 

7.50 

91 

86 

91 

0.2 

6 

6 

10 

6.0 

6.0 

3.0 

11.0 

61.2 

60.8 

59.8 

20 

4.6 

7.2 

7.8 

— 

6.44 

7.10 

7.90 

91 

85 

92 

CC 

9 

4 

3 

9.5 

13.0 

9.0 

9.0 

55.6 

54.8 

56.0 

21 

4.8 

6.2 

6.4 

7.02 

7.38 

7.46 

97 

94 

94 

cc 

0 

0 

0 

9.0 

8.0 

6.0 

8.5 

59.2 

60.8 

61.5 

22 

8.0 

9.4 

7.6 

-  - 

8.20 

8.90 

6.96 

94 

95 

81 

12.1 

0 

0 

10 

10.0 

18.0 

14.0 

11.0 

55.9 

i 

52.  b 

23 

5.0 

7.7 

5.6 

____ 

6.50 

7.15 

7.06 

90 

84 

94 

10.6 

9 

4 

7 

7.0 

9.5 

12.0 

10.0 

57.3 

5b. 5 

54.2 

24 

7.6 

8.0 

5.6 

___ 

7.10 

7.10 

6.84 

83 

81 

91 

11.4 

2 

7 

10 

25.0 

22.0 

7.0 

6.0 

43.6 

45.2 

4b.  2i 

25 

3.6 

5.8 

4.6 

— 

6.34 

6.72 

6.04 

93 

88 

85 

cc 

8 

6 

4 

6.0 

5.0 

10.0 

16.0 

48.1 

48.1 

45.1 

26 

5.4 

7.2 

5.6 

_ 

7.06 

6.40 

6.64 

94 

77 

88 

12.1 

5 

7 

4 

32.0 

7.0 

7.0 

7.0 

35.3 

38.6 

42.4 

27 

7.2 

8.0 

5.8 

-  - 

6.90 

7.10 

6.52 

82 

81 

86 

0.1 

6 

8 

7 

9  0 

6.0 

6.0 

6.0 

52.8 

57.9 

61.2 

28 

7.3 

8.4 

10.2 

_ 

7.50 

8.20 

8.80 

90 

92 

90 

0.2 

1 

0 

0 

10.0 

15.0 

20.0 

15.0 

61.3 

60.1 

bO.4 

29 

7.0 

8.4 

5.8 

____ 

7.00 

7.30 

6.72 

85 

81 

88 

5.7 

7 

9 

10 

8.0 

4.0 

1.0 

1.0 

69.6 

72.1 

73.6 

30 

3.8 

6.5 

4.6 

— 

6.12 

6.70 

6.24 

90 

84 

88 

CC 

7 

5 

4 

3.0 

5.0 

12.0 

17.0 

72.9 

71.1 

68.8 

gem. 

+  4.76 

-f  7.33 

+  5.59 

6.66 

7.02 

6.74 

0.907 

0.828 

0.882 

97.5 

5.4 

5.2 

6.2 

7.60 

7.17 

7.82 

8.10 

758.39 

758.27 

758.40 

som 

gem. 

1 
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WAARNEMINGEN  te  HELLEVOETSLUIS,  door  den  heer  T.  E.  von  WEILER. 


Te  LUXEMBURG,  door  Profr.  Dr.  REUTER. 


November  1864. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


Barometer  bij  0°. 

Thermometer 

( Baromèlre  d 

o.) 

( Therraometre 

20 

2 

8 

20 

2 

770.2 

768.6  | 

768.2 

+  3.0 

+  7.6 

66.0 

65.3 

66.1 

0.9 

4.9 

67.8 

68.7 

69.9 

0.2 

10.1 

72.9 

73.0  j 

72.0 

80 

13.6 

67.0  j 

67.4  1 

I 

69.2 

9.4 

11.0 

75.6 

78.0 

79.3 

2.2 

2.7 

77.0 

73.0 

70.2 

—  3.2 

1.2 

65.3 

63.6 

64.0 

+  1.5  1 

6.0 

66.7 

66.7 

67.0 

0.0 

4.8 

66.3 

64.0 

63.4 

—  2.6 

3.5 

62.0 

60.7 

60.4 

—  4.8 

3.3 

58.8 

57.7 

57.2 

—  5.4 

—  1.5 

54.2 

49.4 

42.9 

+  2.3 

+  7.4 

33.7 

33.1 

33.3 

7.5 

9.2 

33.9 

34.2 

35.0 

5.0 

8.2 

39.9 

43.9 

48.1 

5.9 

7.6 

51.8 

50.7 

46.8 

5.4 

7.6 

45.7 

48.8 

53.6 

10.1 

11.3 

60.2 

60.3 

59.6 

6.1 

10.2 

56.1 

55.2 

55.7 

3.1 

5.8 

58.6 

60.2 

61.1 

6.0 

5.6 

55.9 

52.3 

51.2 

7.1 

8.5 

56.4 

56.4 

54.7 

4.5 

7.6 

44.2 

45.0 

46.0 

6.7 

7.3 

47.6 

47.6 

45.2 

2.6 

5.7 

34.2 

37.5 

41.2 

5.4 

7.4 

51.2 

56.8 

60.8 

6.5 

8.6 

61.4 

60.0 

59.3 

6.4 

8.2 

68.7 

71.2 

72.9 

6.4 

8.6 

72.5 

70.7 

I 

68.3 

2.8 

6.8 

758.06 

1 

|  758.00 

758.09 

1 

+  3.63 

-f  6.96 

Helderheid. 
( Serénité .) 


+  1.9 
0.6 
7.5 
8.1 
5.7 

0.6 

—  1.7 

+  0.2 

0.0 

—  1.4 


6.0 

6.3 

7.2 

6.2 

8.4 

8.7 
5.9 

6.4 

5.3 

7.7 

4.6 

5.6 
4.0 

5.5 

5.1 

9.2 
5.0 
4.1 


20 


+  4.41 


7 

1 

9 

4 
0 

2 

10 

1 

7 

10 

9 
0 
1 

5 
2 

0 

0 

0 

8 
2 

1 

0 

8 

0 

8 

5 

7 

0 

10 
7 


5 
2 

10 

2 

6 

0 

7 
0 

8 

10 

10 

0 

1 

3 
0 

l 

1 

4 
8 
1 

0 

0 

0 

1 

9 

4 

7 
0 
9 

8 


4.1 


10 

10 

9 
3 
8 

2 

!  8 

!  i 
10 

10 

10 

o 

o 

9 

1 

1 

0 

o 

9 
8 


0 

9 

9 

3 

0 

0 

9 

0 

10 

2 


3.9 


Windkracht 

(geschat.) 

( Force  du  vent.) 


20 
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Barometer  bij  0° 
in  millimeters. 
{Baromèlre  d  0.) 

Thermometer,  naar  het 
Westen  geplaatst. 

( Thermomèire  C.) 

Regen. 
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0 
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0 
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WAARNEMINGEN  te  MAASTRICHT,  door  den  heer  E.  STEIJNS. 

November  1864. 


Datum. 

Thermometer  C. 

( Jhermomctre  C.) 

Laagste  temperatuur 
en  verschil 
met  de  hoogste. 
(Minim.  et  ses 
différences  avec  les 
maxim.) 

Dampdrukking  in  millimeters. 

( Tension  de  la  vapeur.) 

Betrekkelijke  Vochtigheid. 

( Eumidité  relative.) 

Regen  in  millimeters. 

(Pluie  en  mm.) 

Helderheid 

( Serenité .] 

m 
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(geschat). 
(Force  du  vent). 
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WINDRIGTTNG.  November  1864.  (Gemiddelden:  van  2  ure  ’s  nachts  Z  9C,  van  den  morgen  Z  5°,  van  den  middag  Z  12°  en  van  den  avond  Z  3°). 


AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

1  8  6  4. 


ÊCARTS  DANS  LES  PAYS-BAS. 
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VERKLARING  VAN  DE 


INRIGTING  DEZER  TABELLEN. 


De  belangstelling  in  de  meteorologie  begint  levendiger  te  worden  te 
gelijk  met  de  overtuiging  dat  ook  de  weêrsverschijnselen  van  vaste  wetten 
afhangen  even  als  de  bewegingen  van  de  hemelligchamen.  Wie  die 
overtuiging  niet  heeft,  hij  zal  de  wetenschap  bijna  nutteloos  rekenen  of 
haar  zelfs  dien  naam  niet  geven.  Dan  toch  kan  men  alleen  zeggen,  hoe 
het  weder  geweest  is;  ter  naauwernood  zal  men  dan  toestemmen,  dat 
het  berekenen  van  den  gemiddelde  toestand  in  de  verschillende  jaren 
eenige  waarde  heeft  voor  de  beantwoording  der  vraag,  welke  gewassen 
men  met  voordeel  zal  kunnen  kweeken,  welke  door  „het  klimaat  (eene 
andere  uitdrukking  voor  de  gemiddelde  weersgesteldheid)  geweerd  worden. 
Indien  er  toch  geene  vaste  regelen  zijn,  waarom  zou  dan  die  gemiddelde 
toestand  dezelfde  zijn  als  voor  twintig  jaren,  hoe  zou  men  er  dan  op 
kunnen  rekenen!  Zijn  echter  vaste  wetten  aanwezig  hoewel  nog  onbe¬ 
kend,  dan  vertrouwt  men  dat  deze  wetenschap,  even  als  elke  andere 
vorderingen  zal  maken ,  dan  gelooft  men  dat  men  uit  de  studie  van  het 
verleden  op  zal  klimmen  tot  de  verklaring  van  het  heden  en  tot  het 
voorspellen  van  de  toekomst;  eerst  nog  alleen  met  waarschijnlijkheid, 
eens  toch  met  zekerheid.  Dan  is  men  bereid  door  het  doen  van  waar¬ 
nemingen  en  het  inzenden  van  berigten  een  steen  aan  te  dragen  tot 
spoediger  voltooijing  van  het  gebouw.  Zoodanige  berigten  kunnen  nuttig 


zijn.  Het  is  waar,  dat  voor  het  bestuderen  der  algemeenere  verschijn¬ 
selen  geregelde  waarnemingen  noodig  en  voldoende  zijn  op  zekere  hoofd - 
plaatsen,  die  vrij  ver  van  elkander  kunnen  liggen.  Zes  plaatsen  in 
Nederland  waren  volkomen  voldoende  om,  in  verband  met  vroegere  on- 

7  O 

derzoekingen ,  het  klimaat  van  Nederland  te  leeren  kennen,  zoo  als  d>at 
in  hoofdtrekken  beschreven  is  in  het  Jaarboek  van  het  Koninklijk 
Nederlandsch  Meteorologisch  Instituut  voor  1858  en  zoo  als  Dr.  krecke 
het  uitvoeriger  heeft  beschreven  in  een  werk,  dat  hij  opzettelijk  daartoe 
heeft  uitgegeven  onder  den  titel:  Het  klimaat  van  Nederland.  Als  de  ge¬ 
middelde  toestanden  bekend  zijn,  dan  kan  men  afwijkingen  van  die  toestan¬ 
den  berekenen,  welke  in  een  gegeven  jaar  hebben  plaats  gehad  en  men 
kan  onderzoeken ,  hoe  te  groote  warmte  bijv.  in  eenig  deel  van  de  aard 
oppervlakte  of  in  Europa  zich  verder  heeft  voortgeplant  en  welke  wetten 
die  verplaatsingen  schijnen  te  volgen.  Daartoe  kunnen  berigten  of 
waarnemingen  op  vele  plaatsen  binnen  de  geringe  uitgestrektheid  van 
Nederland  niet  veel  bijdragen.  Daarentegen  kunnen  zij  veel  bijdragen 
om  licht  te  verspreiden  over  de  vorming  van  meer  locale  verschijnselen, 
van  regens,  hagelbuijen,  onweders  en  stormen,  en  het  is  daarom  dat  ik 
mij  tot  eene  geachte  klasse  van  beschaafde  en  kundige  lieden,  de  onder¬ 
wijzers,  met  vertrouwen  wend,  gelijk  ik  dan  ook  van  velen  reeds  be- 

17 


langrijke  bijdragen  heb  ontvangen.  Daardoor  is  liet  mij  reeds  gelukt 
met  veel  waarschijnlijkheid  de  rigting  en  sterkte  van  den  wind,  het  al 
of  niet  ontstaan  van  onweders  te  verwachten.  Gaarne  wilde  ik  daarom 
allen,  die  genegen  zijn  iets  bij  te  dragen,  teruggeven  wat  in  Nederland 
gedaan  wordt.  De  waarnemingen  zelve,  geheel  volledig,  zijn  in  de 
Jaarboeken  te  vinden.  Al  die  cijfers  vermoeijen  het  oog  en  men  ver¬ 
staat  hunne  beteekenis  niet,  indien  men  niet  weet  hoe  hoog  die  cijfers 
voor  ieder  der  verschillende  toestanden,  voor  temperatuur,  voor  wind, 
voor  barometerstand,  voor  vochtigheid  en  regen  gewoonlijk  in  den  tijd 
van  het  jaar  zijn.  Waar  het  dus  mogelijk  was  verving  ik  die  cijfer  liever 
in  deze  mededeeling  door  anderen,  bepaaldelijk  voor  de  temperatuur  en 
den  barometerstand.  Voor  tijdperken  van  geheele  maanden  vindt  men 
hier  de  waargenomen  gemiddelden ,  maar  voor  eiken  dag  en  wel  drie¬ 
maal  daags  is,  in  plaats  van  de  waargenomen  getallen,  aangegeven 
hoeveel  de  waarnemingen  van  die  gemiddelden  afweken. 

Dan  heeft  men  een  anderen  een  meer  verstaanbaren  vorm.  Men 
behoeft  niet  meer  te  vragen:  hoe  warm  is  het  anders  wel  gewoonlijk 
men  ziet  het  is  zooveel  warmer  of  kouder  dan  gewoonlijk  in  dezen  tijd. 
Wie  niet  weet,  hoe  hoog  het  Amsterdamsch  peil  (AP.)  ligt  of  hoe  hoog 
het  nulpunt  van  de  peilschaal  te  Arnhem,  te  Keulen  of  waar  ook  boven 
AP.  ligt,  heeft  niets  aan  eene  opgaaf:  de  waterstand  was  20  voet,  maar 
hij  zou  dadelijk  met  belangstelling  die  waterhoogte  onder  dezen  vorm 
zien  voorgesteld:  de  waterstand  is  te  Nijmegen  drie  voet  hooger  of  twee 
voet  lager  dan  gemeenlijk  in  dezen  tijd  van  het  jaar.  Daaruit  kan 
men,  met  inachtneming  van  andere  invloeden,  afleiden:  het  water  zal  te 
Tiel,  te  Zalt  Bommel  rijzen  of.  dalen.  Zoo  is  het  ook  met  tempera¬ 
tuur  en  barometerstand. 

Daarom  is  het  ons  niet  ondienstig  voorgekomen  hier  de  gebruikte 
teekens  en  de  inrigting  van  de  volgende  48  bladzijden  nog  kortelijk  te 
herinneren.  Uitvoeriger  kan  men  eene  beschrijving  daarvan  vinden  in 
het  Jaarboek  van  1857,  waarvoor  de  Heer  krecke  behalve  het  Hol- 
landsehe  voorberigt  ook  nog  eene  verklaring  in  het  Fransch  gegeven 
heeft.  Ook  het  Jaarboek  van  1856  zal  men  voor  de  afwijkingen,  zoo 
als  die  in  de  vroegere  Jaarboeken  tot  en  met  1859  zijn  gegeven,  met 


vrucht  naslaan,  alwaar  op  bladz.  337  de  gemiddelde  temperatuur  en 
op  bladz.  347  de  gemiddelde  barometerstand  voor  elk  tiental  dagen 
gedurende  den  loop  des  jaars  aangegeven  is. 

Voor  de  bepaling  der  afwijkingen  van  temperatuur  en  luchtdrukking 
hebben  de  normaalgangen  gediend,  zoo  als  die  voorkomen  in  het  voor 
eenigen  tijd  verschenen  werk:  Sur  la  marche  annuelle  du  thermometre  et 
du  barometre  en  Neêrlande  et  en  divers  lieux  de  l'Europe;  déduite  <1  obser- 
vations  simultanées  de  1849  a  1859  par  c.  H.  d.  büys  ballot.  Publiée 
par  l’ Académie  Royale  des  Sciences  a  Amsterdam.  (Amsterdam  C.  G.  van 
der  post,  1861.)  Voor  hen  die  dit  werk  niet  bezitten  en  voor  het 
gemak  van  de  vergelijking,  zijn  de  normale  waarden  van  de  tempera¬ 
tuur  en  barometerstand ,  aan  het  hoofd  van  iedere  kolom ,  onder  de 
namen  der  plaatsen  gesteld  en  wel  voor  de  temperatuur  voor  de  eerste 
en  tweede  helft  der  maand  en  voor  den  barometerstand  de  gemiddelde 
normale  der  maand. 

De  waarden,  die  aldaar  zoowel  voor  de  normale  temperatuur  als  voor 
den  barometerstand  voorkomen,  zijn  na  een  zorgvuldig  onderzoek  en  met 
toepassing  van  de  noodige  kritiek  vastgesteld.  Zij  zullen,  tot  dat  daar¬ 
omtrent  nader  berigt  wordt  gegeven,  steeds  dienen  ter  bepaling  van  de 
afwijkingen.  Deze  normaalgangen  zijn  dus  als  de  verbeterde  te  be¬ 
schouwen  van  die,  welke  in  het  Jaarboek  van  1856  (pag.  337)  voor¬ 
komen  en  slechts  voorloopig  voor  elk  tiental  van  dagen  waren  bepaald. 

Overigens  weet  men,  dat  de  gewone  cijfers  aangeven,  hoeveel  honderd- 
deelige  graden  de  temperatuur  en  hoeveel  millimeters  de  barometerstand 
onder  den  gewonen  of  normaalstand  geweest  is:  hoeveel  te  laag ;  de  dikke 
cijfers ,  hoeveel  zij  daar  boven  waren:  hoeveel  te  hoog,  gelijk  wij  kort¬ 
heidshalve  steeds  gewoon  zijn  te  zeggen. 

De  tweede  bladzijde  130,  134  enz.  behoeft  nog  eenige  verklaring. 
Eerst  geven  zes  kolommen  nog  de  gemiddelde  dagelijksche  afwijking  van 
de  temperatuur  voor  zes  plaatsen,  terwijl  de  vorige  bladzijde  die  afwij¬ 
kingen  voor  elk  waarnemingsuur  vermeldt.  Dan  volgen  de  barometer- 
afwijkingen  des  morgens  te  acht  uur,  voor  Helder,  Groningen,  Utrecht, 
Vlissingen  en  Maastricht,  maar  door  elkander;  zoodat  men  het  aan  de 
letter,  vóór  de  afwijking  geplaatst,  zien  moet,  voor  welke  dier  plaatsen 


die  afwijkingen  gelden.  Zij  zijn  namelijk  naar  hare  grootte  gerangschikt. 
Eene  plaats  met  hare  afwijking  (ook  volgt  de  gemiddelde  windrigting  en 
grootste  kracht  in  de  eerst  volgende  24  uren  voor  diezelfde  plaats),  staat  des 
te  meer  vooraan,  naarmate  de  barometer  er  hooger  was  des  morgens  te 
acht  uur.  Als  het  dikke  cijfers  zijn  staan  de  hoogste  getallen,  als  het 
dunne  cijfers  zijn,  de  laagste  getallen  vooraan,  want  de  eerste  zijn  posi¬ 
tieve  afwijkingen,  dus  te  grooter,  de  laatste  zijn  negatieve  afwijkingen 
dus  te  kleiner,  naarmate  de  barometer  hooger  was.  Dan  volgen  de  overige 
der  vier  genoemde  plaatsen,  ieder  mede  met  hare  afwijking,  windrigting 
en  regenhoeveelheid ,  ook  weder  naar  rangorde  \an  de  grootte  haier  af¬ 
wijkingen.  Eindelijk  geeft  eene  smalle  kolom,  met  den  naam  verschil,  het 
verschil  aan  van  de  uiterste  gelijktijdige  afwijkingen.  Zoo  is  den  12.  De¬ 
cember  1863  te  Ylissingen  de  barometer  des  morgens  te  8  uur  31  mm. 
te  hoog  geweest;  te  Groningen  was  hij  te  gelijkertijd  1.3  te  laag,  dus 
is  het  verschil  4.4,  want  3.1  +  1.3  =  4.4.  Den  2.  ’s  morgens  was  daaren¬ 
tegen  de  barometerstand  te  Groningen  6.3  en  te  Ylissingen  14.1  mm.  te 
laag.  Het  verschil  der  afwijkingen  was  dus  toen  14.1  —  7.8  =  6.3  mm. 

Gelijk  ik  in  1857  vond,  hangt  nu  juist  van  de  grootte  dezer  verschillen 
voornamelijk  de  rigting  en  kracht  af  van  den  wind ,  die  in  de  eerstvol¬ 
gende  vier  en  twintig  uren  waaijen  zal,  soms  pas  in  het  daarna  volgende 
etmaal  zal  opsteken.  Men  zal  bijna  nooit  eene  westelijke  rigting  van  de 
pijltjes  aantreffen  als  Groningen  en  den  Helder  vooraan  staan ,  bijna 
nooit  eene  oostelijke  als  Maastricht  of  Vlissingen  de  eerste  plaats  in¬ 
nemen.  De  oostelijke  winden  erlangen  bij  ons  zelden  groote  kracht. 
Met  groote  waarschijnlijkheid  kan  men  aldus  een  westelijken  wind  ver¬ 
wachten,  als  men  weet  dat  in  den  morgen  de  barometerstand  hooger 
was  te  Maastricht  dan  te  Groningen  of  Helder.  Men  zie  slechts  de 
volgende  bladzijden ! 

Maar  ook  kan  men  gerust  zijn  dat  de  windkracht  niet  toe  zal  nemen 
of  meer  worden  dan  van  35  kilogrammen  drukking  op  den  vierkanten 
meter,  indien  het  verschil  niet  grooter  is  dan  twee  millimeters.  Is  het 
verschil  grooter  en  tusschen  twee  en  vier  millimeters,  dan  gebeurt  het 
een  enkele  maal,  ten  minste  als  Maastricht  den  hoogsten  stand  heeft; 
maar  als  Groningen  of  Helder  de  hoogste  standen  hebben,  dan  zal 


men,  ook  als  het  verschil  4  mm.  mogt  bedragen,  toch  nog  hoogst  zeld¬ 
zaam  zoo  sterken  wind  in  de  eerste  vier  en  twintig  uren  krijgen.  Is 
daarentegen  de  barometer  te  Maastricht  4  of  meer  millimeters  hooger 
dan  te  Groningen,  Helder,  of  Vlissingen,  dan  zal  de  wind  ééns  van 
de  vier  malen  (gemiddeld  uit  een  drie  honderdtal  waarnemingen  van 
zulke  verschillen)  in  kracht  tot  boven  de  35  kilogrammen  toenemen  en 
onbepaald  sterk  kunnen  worden.  Een  eenigzins  verraderlijk  geval  komt 
voor  indien  eenige  dagen  achtereen  Maastricht  of  Vlissingen  den  hoog¬ 
sten  stand  gehad  hebben  en  nu  Groningen  boven  Maastricht  rijst. 
Want  dan  gebeurt  het  zeer  dikwijls  dat  den  daarop  volgenden  dag 
weder  Maastricht  de  hoogste  plaats  is.  Dan  is  gewoonlijk  het  verschil 
groot  en  de  wind  sterk.  De  rijzing  van  Groningen  is  dan  slechts  tij¬ 
delijk  geweest  door  de  verplaatsing  der  luchtgolven  en  men  moet  dan 
bijzonder  acht  geven  op  een  dag  waarop  Groningen  na  eene  poos  weer 
het  eerst  eenen  hoogeren  stand  heeft.  Te  Maastricht  is  de  windkracht  ge¬ 
schat  in  10  trappen:  0  stilte,  1  een  zuchtje . 10  orkaan.  Om 

deze  getallen  echter  zoo  veel  mogelijk  met  drukking  in  ponden  op  den 
vierkanten  meter  te  vergelijken  zoo  als  de  windkracht  op  de  andere 
plaatsen  is  aangegeven,  zijn  die  geschatte  getallen  in  de  tweede  magt 
verheven.  De  ondervinding  heeft  geleerd ,  dat  men  op  deze  wijze  vrij 
nabij  die  opgaven  komt.  Het  spreekt  van  zelf,  dat  men  soms  met 
voordeel  andere  plaatsen  zal  kunnen  raadplegen,  want  soms  zal  te  Vlis¬ 
singen  de  windkracht  grooter  kunnen  zijn  dan  men  uit  het  verschil  met 
Maastricht  bijv.  zou  verwachten.  Ligt  was  er  dan  eene  andere  plaats, 
maar  van  welke  wij  geen  berigt  ontvingen,  die  grooter  verschil  ople¬ 
verde.  Als  men  te  voren  vaste  plaatsen  en  vaste  uren  kiest,  waartoe 
men  toch  wel  genoodzaakt  is,  omdat  men  de  berigten  niet  van  alle 
plaatsen  en  van  alle  uren  kan  hebben,  dan  kan  men  niet  altijd  juist  het 
maximum  van  verschil  of  het  maximum  van  kracht  treffen.  Indien 
het  verschil  kort  na  8  uur  des  morgens  ontstaat  en  daartoe  behoeft 
Groningen  slechts  twee  millimeters  te  dalen  en  Maastricht  twee  milli¬ 
meters  te  rijzen,  hetgeen  een  zeer  geringe  beweging  is,  dan  erlangt 
men  niet  voor  24  uren  later  daarvan  per  telegraaf  tijding  en  als  de 
wind  ook  den  anderen  dag  des  morgéns  te  acht  en  negen  uur  het 


krachtigst  is  clan  komt  toch  de  tijding  nog  na  den  wind.  In  veel 
sterkere  mate  is  dit  nog  met  de  tijdingen  door  middel  van  de  couran¬ 
ten,  bijv.  door  de  Nieuwe  Rotterdamsche  Courant,  het  geval. 

Het  wordt  dan  vooral  noodig  om  de  verschillen,  die  op  eenigen  dag 
voorkomen  te  vergelijken  met  die  van  de  vorige  dagen  en  zoo  te  zien 
welke  beweging  de  barometer  in  de  verschillende  omgevende  plaatsen 
heeft.  Men  kan  hierover  met  vrucht  nalezen  een  opstel  van  den  Heer 
F.  klein,  Eenige  bijzonderheden  over  meteorologie;  een  populair  en 
vermeerderd  uittreksel  bevattende  van  het  werkje  van  Dr.  buts 
ballot,  Regelen  van  weersverandering  in  Nederland ,  1850.  Utrecht, 
KEMiNK  en  zoon,  ƒ  0.80.  Het  stukje  van  den  Heer  klein  kost  slechts 
/'  0.25  en  is  uitgegeven  te  ’s  Gravenhage  bij  p.  E.  van  spaden  en 
zoon,  1862. 

De  waarnemingen  van  Breda,  Utrecht  en  Leeuwarden  vindt  men 
op  de  volgende,  derde  bladzijde.  Ook  heeft  men  aldaar  de  gelijktij¬ 
dige  afwijkingen  des  namiddags  te  2  uur  voor  alle  plaatsen  nevens 
elkander.  Een  verschil  van  4  of  meer  mm.  van  deze  geeft  natuurlijk 
evenzeer  grond  tot  bezorgdheid  of  gerustheid.  Indien  men  dus,  zooals 
thans,  de  telegraphen  aanwendt  om  in  Helder  en  Vlissingen  de  stan¬ 
den  van  Maastricht  en  Groningen  te  boodschappen,  dan  zou  het  geraden 
zijn  tevens  de  standen  van  den  vorigen  middag  en  ook  v^n  een  onder¬ 


ling  gelijknamig  uur  in  den  avond  te  berigten.  Met  Januarij  is  men 
begonnen  om  in  de  laatste  kolom  het  grootste  verschil  der  barometer - 
afwijkingen  aan  te  geven,  onverschillig  op  welk  der  drie  waarnemings- 
uren  het  gevallen  is. 

De  laatste  bladzijde  van  elk  vel,  wier  rangnummer  door  4  deelbaar 
is,  brengt  hare  eigene  verklaring  aan  den  voet  mede. 


Aan  de  verschillende  Heeren  Onderwijzers  in  ons  Vaderland,  die 
hunne  aanteekeningen  omtrent  bijzondere  weêrverschijnselen  ons  wel 
gelieven  toe  te  zenden,  alsmede  aan  ieder,  die  zich  de  moeite  wil 
geven  om  de  bijzonderheden  op  te  teekenen  die  er  in  de  weersgesteld¬ 
heid  gedurende  iedere  maand  voorkomen  en  om  de  drie  maanden ,  (op 
den  2.  Maart,  2.  Junij,  2.  September  en  2.  December)  die  aanteeke¬ 
ningen,  hoe  talrijk  of  hoe  schaarsch  ook,  wil  inzenden,  zal  hel  Insti¬ 
tuut  een  afdruk  toezenden  van  de  afwijkingen  en  tabellen  over  de 
gemiddelde  temperaturen,  barometerstanden,  regenhoeveelheden,  wind- 
rigtingen  enz.  op  elke  waarnemingsplaats  in  ons  land  en  voor  elke 
maand,  benevens  een  door  Dr.  krecke  bewerkt  overzigt  uit  de  gemelde 
aanteekeningen. 
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THERMOM  ETER  - AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
December  1863.  Zie  Marche  annuelle  du  barometre  et  du  thermomètre. 
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2  1 

5.9 

1.0 

1.1 

08 

1.0 

1.4 

6.6 

1.2 

1.0 

5.1 

5.7 

5.7 

4.3 

6.4 

6.2 

71 

6.3 

3  6 

3.1 

6  1 

0.3 

6.9 

0.9 

6.2 

2.1 

2.9 

0.6 

0.7 

3.5 

3.9 

3.4 

3.7 

0.5 

2.85 

3.07 

3.76 

3.12 

3.57 

3.32 

1 

3.29 

3.36 

18 


TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 


December  1863. 


i  Datum. 

AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE 

VOOR  ELKEN  DAG. 

TEMPERATUUR 

B  A 

Helder. 

5.4— 2.6 

Leeu¬ 
warden. 
4.4— 0.8 

Gronin¬ 

gen. 

3.9— 0.5 

Utrecht. 

3.8— 0.9 

Vlissin- 

gen. 

5.2— 2  2 

Maas¬ 
tricht. 
4.6— 1.1 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

1 

1.3 

5.5 

5.1 

3.1 

1.5 

1.8 

3.3 

G 

5.6 

2 

0.5 

0.6 

0  6 

1.4 

3.3 

2.2 

6.3 

G 

7.8 

3 

1.0 

0.8 

1.3 

2.5 

2.7 

3.0 

5.4 

M 

12.7 

4 

2.0 

2.7 

3.1 

2.3 

1.3 

0  5 

8.7 

V 

6.6 

5 

3.4 

2.7 

3.0 

3.2 

2.6 

3.5 

3.4 

M  10.2 

e 

2.0 

2.4 

2.8 

2.9 

3.3 

2.6 

0.3 

M 

5.5 

7 

4.3 

4.0 

4.1 

4.8 

1.0 

2.5 

3.1 

M  11.4 

8 

4.6 

4.3 

4.1 

3.8 

2.9 

2.5 

4.6 

M 

9.7 

9 

4.1 

3.6 

3.2 

2.4 

1.4 

2.2 

3.4 

M 

49 

10 

3.» 

3.1 

3.0 

3.8 

3.1 

3.6 

3.6 

M 

6.6 

11 

5.0 

5.0 

5.0 

6.2 

4.2 

5.1 

4.8 

V 

7.0 

12 

5  5 

6.2 

6  7 

6.7 

5.3 

7.0 

4.4 

V 

3.1 

13 

4.0 

4.1 

4.1 

3.0 

3.8 

4.2 

1.9 

V 

99 

14 

4.4 

6.0 

5.7 

4.8 

4.8 

5.4 

3.4 

V  10.9 

15 

4.7 

5.0 

5.7 

4.9 

3.8 

4.6 

1.9 

V  10.7 

16 

4.5 

4.7 

4.0 

3.5 

3.9 

4.9 

3.7 

M 

2.5 

17 

3.6 

4.5 

4.4 

4.0 

44 

3.4 

5.6 

I\1 

6.7 

18 

2.3 

2.0 

1.5 

1.7 

2.8 

2.8 

2.8 

V 

9.0 

19 

4.4 

5.6 

6  5 

5.5 

4.2 

1.2 

3.7 

V  12.1 

20 

3.4 

4.0 

5.0 

4.7 

4.1 

3  7 

2.2 

IV1 10.8 

21 

3.5 

5  3 

4.6 

4.8 

4.6 

4.1 

3.7 

V 

5.2 

22 

1.1 

2.3 

2.5 

2.2 

2.9 

2.8 

5.7 

V 

8.9 

23 

3  3 

4.5 

3.6 

3.3 

2.7 

2.8 

4.3 

V 

3  2 

24 

4.3 

5.3 

4.4 

5  9 

5.5 

5.6 

2.1 

V 

3.9 

25 

4  1 

5.5 

5.1 

5.3 

5.1 

5.6 

2.0 

V 

8.5 

26 

5.4 

63 

5.0 

6.0 

5.1 

5.7 

3.8 

!\I 

4.8 

27 

3.0 

3.5 

2.3 

3.8 

3.5 

6.9 

5.4 

V 

3.7 

23 

1.0 

1.2 

1.0 

0.7 

1.1 

0  6 

2.5 

V 

8.3 

29 

4.4 

5.4 

4.3 

5.9 

5.4 

4.9 

3.4 

M 

1.7 

30 

1.3 

1.0 

1.6 

1.9 

4.5 

4.2 

1.6 

II 

3.1 

31 

3.0 

3.5 

2.9 

3.2 

0.6 

0.8 

4.6 

G 

6.2 

3.05 

3.40 

3.29 

3.42 

3.3  7 

3.40 

3.76 

gem. 

gem. 

BAROMETER-AFWIJKINGEN  TE  8  UUR,  WIND  EN  REGEN  TOT  DEN  VOLGENDEN  MORGEN. 


Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

lieg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

I  1 

r 

II 

4.5 

\  18 

r 

4.4 

\ 

8 

1 

M 

3.3 

I 

9 

1 

CC 

V 

2.3 

I 

20 

1 

— »  3 

r 

II 

10.2 

f  54 

3 

10.7 

30 

2 

Hl 

10.2 

T 

36 

6 

V 

14.1 

\ 

42 

6 

49 

3 

G 

13.9 

f  50 

12 

15.8 

85 

27 

11 

15.0 

N-135 

18 

V 

18.1 

\ 

61 

3 

16 

1 

M 

45 

16 

CC 

3.7 

Ns 

18 

r 

II 

1.9 

Ns 

25 

1 

G 

2.1 

1 - > 

1 

8 

-»  9 

6 

v 

8.5 

S  21 

4 

8.3 

14 

6 

G 

6.9 

1 

12 

CC 

II 

6.8 

S 

18 

1 

9 

CC 

V 

5.1 

•--*  10 

CC 

4.8 

6 

CC 

II 

5.0 

/ 

15 

cc 

G 

4.8 

I 

2 

2 

9 

CC 

V  11.2 

s-»  16 

r 

10.1 

14 

CC 

H 

8.3 

37 

cc 

G 

8.3 

I 

11 

r 

^  16 

cc 

V 

8.2 

/  17 

cc 

7.4 

ƒ 

19 

cc 

G 

5.2 

ƒ 

25 

cc 

II 

5.1 

44 

12 

9 

7 

V 

3.8 

/  15 

5 

3.4 

8 

1 

11 

16 

I - > 

15 

r 

G 

1.5 

ƒ 

3 

2 

9 

1 

V 

6.4 

Ns  13 

CC 

5.6 

15 

cc 

H 

4.2 

-* 

33 

cc 

G 

4.0 

/ 

20 

r 

\  14 

r 

M 

6.8 

Ns  9 

3 

5.1 

I — > 

19 

3 

H 

5.6 

30 

5 

G 

2.2 

I - > 

15 

<c 

•— >  15 

CC 

M 

2.6 

Ns  9 

2 

1.4 

Ns 

19 

r 

H 

03 

-► 

32 

cc 

G 

1.3 

Ns 

25 

7 

\  10 

cc 

H 

8.7 

Ns  15 

cc 

9.1 

1 — > 

2 

cc 

M 

8.5 

1 - ► 

4 

cc 

G 

80 

r'* 

2 

CC 

\  v 

r 

M 

9.8 

4 

cc 

9.5 

Ns 

1 

cc 

11 

9.1 

Ns 

8 

cc 

G 

7.5 

I - > 

3 

r 

^  12 

CC 

M  10.3 

/  9 

cc 

10.1 

/ 

7 

r 

H 

9.6 

/ 

21 

cc 

G 

8.8 

1 

8 

CC 

16 

2 

V 

0.9 

\  17 

cc 

0.5 

16 

4 

G 

1.1 

I 

18 

r 

H 

1.2 

\ 

4 

CC 

Ns  9 

4 

V 

7.4 

ƒ  26 

cc 

9.6 

i 

14 

3 

11 

11.8 

4- 

39 

1 

G 

12.3 

\ 

18 

4 

1  7 

CC 

H 

9.0 

^  11 

1 

8.3 

I 

2 

1 

G 

8.3 

i — > 

6 

3 

M 

6.2 

9 

CC 

N»  6 

r 

M  11.8 

9 

cc 

10.7 

Ns 

1 

CC 

1110.7 

/ 

10 

cc 

G 

8.4 

4 

1 

4 

CC 

V  10.7 

i-»  12 

1 

9.9 

/ 

6 

r 

H 

9.5 

17 

1 

G 

8.6 

3 

cc 

\  20 

1 

M 

5.1 

4 

3 

3.3 

N' 

25 

3 

H 

2.7 

\ 

68 

2 

G 

1.5 

Ns 

15 

2 

ƒ  25 

1 

i\l 

10.0 

Ns  16 

10 

10.9 

\ 

25 

1 

11 

11.6 

80 

2 

G 

14.6 

Nk 

40 

4 

N.  19 

3 

M 

3.2 

^  9 

r 

1.6 

Ns 

20 

3 

11 

0.2 

-*• 

38 

4 

G 

1.1 

30 

4 

Ns  5 

r 

M 

2.7 

9 

cc 

2.8 

1 — > 

1 

cc 

H 

2.4 

i — ► 

15 

CC 

G 

1.8 

3 

2 

S  9 

CC 

M 

8.3 

^  9 

cc 

7.9 

S 

5 

cc 

H 

7.0 

25 

cc 

G 

6  5 

1 — ► 

15 

CC 

16 

12 

V 

3.9 

•->  20 

2 

3.1 

1 - > 

18 

4 

H 

1.5 

-4- 

35 

12 

G 

1.0 

1 — ► 

16 

r 

\  15 

1 

M 

5.0 

9 

1 

5  8 

N 

14 

t 

II 

7.0 

\ 

41 

1 

G 

9.1 

Ns 

20 

ii 

13 

r 

II 

7.1 

S  22 

5 

7.6 

,/ 

9 

cc 

M 

6.9 

16 

7 

G 

5.8 

1 

4 

2 

^  25 

14 

V 

1  1 

s->  24 

2 

0.4 

1 - > 

16 

4 

11 

1.4 

\ 

22 

4 

G 

1.7 

\ 

5 

7 

\  14 

CC 

V 

2.9 

\  15 

5 

2.9 

N 

1 

cc 

G 

2.8 

/ 

0 

11 

M 

1.5 

\ 

4 

<ï 

4 

cc 

II 

4.6 

23 

cc 

3.8 

< — 1 

12 

cc 

V 

1.8 

N 

12 

cc 

M 

1.6 

\ 

4 

c< 

395 

s*orn 

56 

511 

59 

450 

64 

879 

78 

468 

79 

Voortaan  stellen  wij  de  afwijkingen  te  Utrecht  alleen  in  de  middelste  kolom,  daar  het  midden  van  het  land  toch  dc  gemiddelde  afwijking  heeft. 
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BAROMETEK-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

December  1863. 


Datum. 


’s  MORGENS  8  UUR. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
n 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


’s  MIDDAGS  2  UUR. 


Leeu- 

varden. 

S 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Breda. 

760.8 

Luxem¬ 

burg. 

TL 

den 

Helder. 

759.7 

Leeu¬ 

warden. 

759.6 

Gronin¬ 

gen. 

758.9 

Utrecht. 

759.9 

Hellev.- 

sluis. 

760.9 

Vlissin- 

gen. 

761.3 

5.3 

3.2 

2.8 

3.6 

1.0 

2  3  ! 

2.8 

4  5 

0.3 

0.6 

8.8 

12.6 

11.4 

4.4  II 

18.0 

15.7 

14.7 

18.4 

20.1 

20.9 

14.3 

17.1 

17.2 

11.6 

25.3 

25.4 

25.4 

21.1 

20.4 

18.1 

0.5 

4.6 

5.1 

7.3  1 

7.0 

5.3 

3  9 

7.7 

8.8 

10.2 

7.0 

8.2 

8.3 

11.2 

4.7 

5.3 

5.2 

6.7 

6  5 

6.3 

5.1 

4.9 

4.6  j 

7.7 

7.6 

6.3 

5.8 

6.8 

7.2 

7.9 

8.6 

10.2 

10.9 

13.9 

8.9 

8.8 

8.5 

10.3 

10.8 

11.8 

5.5 

7.5 

7.5 

10.3 

3.5 

4.1 

3.8 

5.8 

5.4 

6.0 

1.5 

3.2 

6.0 

6.7 

3.0 

3.0 

2.9 

3.8 

3.5 

3.9 

3.8 

5.8 

5.6 

6.5 

3.0 

3.5 

3.1 

5.5 

5.8 

6  6 

2.8 

5.7 

6.6 

6.8  ' 

2.7 

23 

1.6 

4.4 

4.7 

5.6 

0.5 

1.8 

1.9 

3.2 

1.1 

2.6 

3.3 

0.3 

0.5 

2.0 

8.7 

9.1 

8.4 

7.2 

9.4 

8.9 

8.2 

9  5 

10.2 

10.6 

8.3 

9.9 

9.2 

9  5 

10.0 

9.5 

8.5 

10.1 

10.6 

11.3 

9.4 

10.1 

8.9 

10.4 

9.0 

8.9 

8.4 

9.4 

9.6 

10.0 

1.1 

0.3 

0.6 

3.4 

|  6.2 

5.7 

5.8 

4.2 

4.3 

3.9 

12.4 

8.6 

8.9 

5.5 

4.4 

5.6 

6.8 

5.8 

4.9 

3.8 

8.7 

8.6 

6.3 

4.1 

j  119 

11.2 

10.8 

11.0 

11.4 

11.9 

9.5 

11.6 

12.0 

11.1 

11.5 

10.7 

9.9 

11.2 

11.9 

12.4 

9.2 

10.7 

9.1 

9.8 

7.4 

7.4 

69 

8.2 

8.5 

8.9 

2.1 

4  3 

4.0 

6.0 

2.5 

2.1 

1.5 

2.8 

3.3 

3.6 

13.2 

9.9 

10.6 

8.2 

5.1 

8.1 

9.8 

5.5 

3.8 

2.1 

0.2 

2.1 

2.1 

3.5 

6.3 

7.1 

0.6 

4  0 

3.1 

1.4 

2.0 

2.9 

2.6 

3.3 

4.5 

3.8 

3.1 

4.8 

5.3 

5.8 

6.8 

7.8 

7.3 

8.5 

67 

6.6 

6.2 

7.6 

7.6 

7.9 

1.1 

3.1 

2.3 

6.2 

i  0.8 

1.1 

1.1 

1.0 

0.9 

0.6 

8.2 

5.1 

4.8 

3.0 

2.6 

3.9 

4.2 

2.2 

1.5 

0.7 

6.7 

7.6 

7.0 

5.3 

8.6 

8.3 

7.9 

8.6 

9.0 

9.2 

1.8 

0  2 

0.1 

3.6 

4.7 

4.5 

4.8 

3.4 

3.2 

2.4 

3.3 

2.8 

3.1 

0.1 

4.3 

4.7 

4.4 

3.7 

3.3 

3.0 

5.9 

27 

2.6 

0.3 

2.7 

4.0 

4.5 

1.1 

0.2 

|  1.0 

1.95 

2.97 

2.97 

4.39 

i 

1.79 

1.53 

1.34 

2.47 

2.69 

|  3.25 

1 

Maas¬ 

tricht. 

757.1 


2.3 

14.4 

12.4 

8.8 

9.1 

7.8 

10.6 
8.6 
5  3 

6.1 

5.1 

16 

0.2 

0  8 

ÏOO 

2.3 
5.1 

7.7 

11.3 

0.1 

3.3 

6.6 

5.1 

0.0 

3.0 

2.4 

9.3 

1.7 

3.4 


3.42 


’s  AVONDS. 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Utrecht. 

Hellev.-  1 

burg.  1 

Helder. 

warden. 

gen. 

sluis. 

732.9  | 

8 

8 

8 

10 

8 

2.5 

2.0 

0.7 

0.3 

1.8 

2.2 

9.5 

18.2 

17.1 

16.5 

16.1 

18.4 

12.4 

23.2 

29.2 

28.8 

14.1 

— 

8.5 

8.5 

7.9 

7.2 

9.3 

9.9 

3.7 

3.3 

4.1 

5.2 

5.4 

7.5 

8.6 

8.5 

8.1 

9.5 

9.9 

14.2 

9.2 

8.8 

8.7 

10.5 

11.0 

103 

2.6 

2.7 

2.6 

4.1 

4.5 

7.5  1 

3.4 

3.0 

3.0 

3  6 

3.4 

7.5 

3.5 

2.7 

2.1 

5.0 

5.7 

8.0 

0.3 

1.3 

1.5 

04 

1.5 

4  2 

0.2 

1.7 

2.8 

1.8 

1.6 

.9.0 

9.0 

8.2 

7.3 

9.2 

9.8 

10  9 

10.3 

9.7 

8.7 

10.4 

10.9 

10.4 

t 

7.7 

7.4 

7.4 

8.2 

2.0 

f 

8.0 

8.1 

8.5 

6.9 

6.1 

3.9 

0  7 

0.6 

2.2 

1.7 

1.1 

7.2 

11.7 

11.5 

10.9 

11.5 

12.4 

11.0 

!  11.9 

11.6 

10.8 

11.6 

12.3 

9.3 

6.0 

5.8 

5.1 

6.3 

7,3 

5.4 

2.2 

2.6 

3.2 

2.8 

0.7 

8.8 

0  7 

1.6 

3.3 

1.8 

1.6 

2.9 

4.7 

6.8 

8.1 

3.0 

2.9 

5.3 

!  6.2 

5.5 

5.5 

7  0 

7.1 

8.2 

5.3 

5.3 

5.2 

6.1 

6.4 

5.0 

3.7 

3.9 

4.2 

2.8 

1.4 

3.5 

ij  1.4 

0.3 

1.0 

2.8 

2.3 

8.0 

j  8.0 

8.1 

7.9 

7.7 

8.1 

2.4 

7.5 

8.3 

8.9 

6.6 

6.0 

1.7 

4.8 

5.9 

59 

4.8 

3.5 

1.0 

1  1.7 

3.0 

3.4 

0.3 

1.9 

r 

1.77 

1.21 

0.81 

2.69 

3.48 

i 

Vlissin- 

gen. 

10 


Maas¬ 

tricht. 

7 


2.3 

15.9 

12.1 

LO.7 

5.7 


4.8 

3.8 
7.0 

2.8 

3.1 

10.6 

11.6 

8.!? 

5.6 

2.0 

12.1? 

12? 

?.9 

0.3 

3.0 

1.0 

?.8 

6.8 

0.8 

3.1 

8.3 

4.1 
3.0 

3.2 

3.64 


0.1 

18.2 

12.5 

11.2 

?.? 

8.5 
12.4 

?.4 

5.4 

?.8 

32 

O? 

11.1 

9.1 

5.5 

1.2 

11.6 

11.9 

8.2 

0.9 

0.4 

8.3 
?.8 

1.4 
0.8 

I  0.0 

5.2 

3.3 

I  2.3 


Luxem¬ 

burg. 

77,  . 


Grootste 

verschil. 


0.4 
10  6 

4.2 

12.6 

9.4 

11.5 

14.2 

?.? 

?.2 

8.8 

4.3 

4.2 
9.0 

10.0 
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THERMOMETER-AFWUKINGEN  IN  NEDERLAND. 
Februarij  1864.  Zie  Marche  anmelle  du  barometre  et  du  thermometre. 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 


Februaeij  1864. 
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BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
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5^ 

0.9 

11.4 

6.2 

5.8 

4.2 

4.1 

3.7 

0.8 

2.5 

3.0 

8.1 

7.8 

94 

9.3 

9.4 

49 

9.7 

6.0 

0.9 

1.1 

0.2 

0.9 

0.6 

0.7 

3.5 

3.5 

8.1 

8.6 

7.2 

6.8 

6.4 

6.2 

2.7 

8.9 

4.1 

4.9 

3.8 

3.1 

2.3 

4.5 

4.4 

1  1.4 

8.9 

8.5 

6.9 

6.5 

6.2 

4.2 

1.0 

10.2 

11.3 

10  8 

9.1 

8.8 

8.2 

6.2 

2.2 

10.4 

3.7 

3.7 

1.5 

0.5 

0.3 

l.l 

3.7 

1.4 

6.2 

6.1 

9.2 

9.3 

9.8 

10.6 

13.8 

j  7.5 

2.8 

3.6 

26 

3.0 

2.3 

2.2 

3.1 

1  0.4 

1.2 

1.6 

0.2 

0.7 

1.2 

2.2 

3.4 

0.9 

0.8 

0.9 

0.5 

0.3 

0.1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.7 

2.9 

0.8 

0.2 

0.5 

1.6 

2.2 

2.4 

1.4 

1.3 

0.4 

1.1 

1.5 

2.7 

2.1 

0.6 

2.6 

2.6 

4.5 

4.6 

4.9 

5.4 

4.1 

3.4 

2.9 

2.3 

4.7 

5.4 

6.2 

5.9 

5.2 

3.5 

4.4 

4.3 

6.7 

7.1 

7.8 

8.7 

7.5 

4.7 

0.0 

0.6 

0.8 

1.5 

1.7 

1.0 

— 

1  0.0 

—0.44 

—0.43 

—0.90 

—1.27 

—1.31 

—1.57 

—1.34 

— 0.47 

II 

Leeu¬ 

warden. 

8 

Gronin¬ 

gen. 

8 

Utrecht. 

10 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Vlissin- 

gen. 

8 

Maas» 

tricht. 

7 

10.6 

10.8 

9.7 

9.3 

9.4 

9.3 

7.9 

8.3 

8.5 

7.8 

8.3 

9  0 

5.2 

5.9 

65 

6.6 

è.9 

9.1 

0.6 

0.4 

0.2 

0.4 

1.1 

1.6 

24 

1.7 

4.2 

4.3 

5.3 

3.7 

2.9 

2.6 

3.3 

3.2 

3.9 

2.4 

2  6 

25 

0.7 

1.0 

1.0 

0.8 

1.9 

2.2 

3.8 

3.3 

3.2 

3.7 

6.3 

6.2 

8.1 

7.7 

8.1 

7.8 

13.5 

13.9 

13.7 

11.9 

11.6 

12.1 

9.9 

10.3 

11.6 

12.4 

12.3 

12.7 

1.1 

0.8 

1.3 

2.4 

2.0 

1.6 

11.5 

10.9 

7.9 

10.0 

9.3 

7.8 

3.3 

3.7 

2.5 

0.8 

1.3 

05 

6.3 

6.3 

6.7 

7.1 

*  7.6 

8.8 

3.4 

3.2 

2.2 

2.2 

1.8 

0.6 

8.1 

9.7 

8.4 

7.5 

6.9 

7.5 

1.1 

1.1 

1.3 

0.7 

0.3 

2.1 

10.7 

10.5 

9.5 

8.1 

7.9 

5.9 

10.7 

10.2 

8.0 

8.0 

7.7 

60 

1.6 

1.5 

0.3 

1.5 

2.2 

2.9 

7.2 

7.5 

9.0 

9.3 

9.1 

11.4 

0.8 

0.7 

4.4 

0.9 

0.6 

0.6 

0.9 

0.9 

0  8 

0.9 

1.0 

2.4 

1.7 

1.9 

1.1 

0.2 

0.2 

!  1.1 

2.7 

3.0 

4.5 

0.0 

0.2 

1.7 

0.8 

0.0 

1.6 

1.5 

1.2 

3.2 

3.3 

3.0 

4.5 

4.7 

5.3 

5.4 

3.0 

2.3 

4.8 

5.9 

6.7 

6.5 

4.4 

3.8 

5.6 

6.7 

7.1 

8.1 

0.1 

0.5 

1.1 

1.8 

1.5 

]  1.1 

— 0.33 

—0.35 

—0.71 

—1.16 

—0.37 

—1.41 

Luxem- 

burg. 

7'/,  . 


8.4 
8.8 
0.0 

3  0 

3.8 

0.1 

3.5 

6.4 

9.4 

11.6 

12.2 

0.0 

3.2 

4.3 

9.5 

1  3 

6.2 

1.7 

2.4 

1.1 

7.9 
10.3 

1.1 

3.9 

1.8 

2.1 

3.0 

4.2 
6.0 

5.3 


Grootste 

verschil. 


G  1.5  NI 
M  1.7  II 
M  4.7  II 
M  1.0  G 

V  3.6  G 

V  1.5  M 
G  3.3  M 
G  1.5  M 
G  1.9  V 

V  2.3  G 

G  2.4  NI 
G  1.2  V 
M  3.1  H 

V  5.0  G 
'  M  2.8  H 

M  4.1  H 

V  2.8  G 
H  3.5  M 
G  4.6  NI 
H  4.4  NI 

S  G  4.4  M 
j  G  3.9  NI 
j  H  0.3  G 
j  G  3.3  NI 
I  II  3.2  M 

'  G  4.7  M 
II  3.8  M 
G  2.4  M 
G  4.4  V 
G  4.3  M 
G  2.0  V 

i  3.00^ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

25 

21 

22 

23 

24 

20 

26 

27 

28 

29 
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Ligt  bewolkt  Q.  Bewolkt  Q . 
Légb'ement  couvert.  Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O. 
Tres  nuageux. 


Betrokken  •  . 
Couvert. 


Mist  ©.  Donder  ®. 
Brouillard.  Tonnerre 


Regen  r.  Sneeuw  sn. 
Pluie.  Reige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  w. 

Grèle.  Grand  vent. 
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’s  MORGENS  8  DOR. 


Datum. 

den 

Helder. 
2.9—  5.5 

Leeu¬ 
warden. 
1.9— 5.0 

Gronin¬ 

gen. 

1.4— 4.4 

Utrecht. 

1.8— 5.7 

Hellev.- 
sluis. 
2.6^  5.8 

Vlissin- 

gen. 

2.3 — 5.5 

Maas¬ 

tricht. 

2.5 — 5.9 

2 

1.0 

0.2 

0.1  ; 

1.4 

0.5 

08 

19 

3 

2.4 

1.4 

i.4 

1.9  j 

3.3 

0.3 

3.1 

4 

0.6 

1.9 

16 

5.6 

4.1 

4.6 

7.5 

5 

0.1 

1.2  I 

0.7 

1.2 

16 

2.7 

3  0 

6 

1.0 

0.3 

0.9 

4.5 

3.1  ! 

3.5 

8.3 

7 

2  9 

5.2 

6  8 

7.8 

5.7 

6.2 

7.4 

8 

0.2 

2  6 

3.1 

4.9 

3.7  I 

5.1 

7.9 

9 

1.6 

0.7 

0.2 

2.4 

2.1 

3.1 

6.6 

10 

1.7 

1.2 

0.4 

0.4 

1.8 

0.2 

0  1 

11 

1.6 

23 

3.2 

3.3 

1.5  j 

2.6 

2.5 

12 

09 

20 

2.6 

2.9 

1.4 

2.5 

2  3 

13 

0.7 

1.2 

1.3 

3.1 

1.5 

2.7 

1.7 

14 

3.5 

4.1 

5.8 

4  7 

3.0 

4.5 

4.4 

15 

3.5 

5.0 

5.7 

5.1 

3.3 

4.7 

60 

16 

0.3 

0.6 

0.4 

0.4 

0.4 

0.1 

0.3 

17 

3.6 

2.7 

1.7 

1.9 

2.8 

1.6 

2.8 

18 

1.9 

3.5 

2.3 

1.7 

2.6 

2.1 

1.8 

19 

1.2 

3.1 

2.5 

0.1 

2.3 

1.7 

1.3 

20 

1.4 

3.0 

2.2 

05 

0.8 

0.4 

0.9 

21 

1.2 

1.1 

0.3 

1.3 

2.5 

0.7 

07 

29 

1.8 

1.5 

1.6 

0.9 

3.0 

0.1 

2.6 

23 

1.9 

2.1 

!  16 

3.1 

2.6 

0.1 

1.6 

24 

0.9 

1.0 

0.9 

0.9 

2.0 

1.0 

4.4 

25 

2.0 

0.1 

0.9 

1.3 

1.8 

0.3 

3.6 

26 

0.4 

1.1 

0.1 

2.0 

1.7 

0.3 

1.5 

27 

0.9 

0.4 

0.3 

0.1 

0.4 

0.6 

;  o.8 

23 

i.1 

1.4 

2.3 

2.4 

i.2 

0.4 

4.4 

29 

2.3 

2.7 

0.0 

2.8 

2.0 

2.3 

ö.7 

30 

1.4 

0.6 

0.9 

0.5 

0.7 

0.9 

1.9 

31 

2.3 

2.2 

1.7 

2.7 

0.8 

0.5 

1.7 

gem. 

—0.60 

1 

—0.03 

0.44 

i 

1 

0.99 

0.10 

1.06 

1.06 

i 

Lnxem- 

burg. 


1.0 

40 

51 

6.9 

8.3 

6.9 

8.5 

7.9 

0.8 

0.2 

1.3 
0.6 
25 
1.3 
4.0 

2.8 

2.6 

2.5 
2.1 
0.5 

1.2 

0.8 

2.1 

1.5 

09 

1.5 
1.9 
1.8 
1.2 
4.4 


’s  MIDDAGS  2  OOR. 


den 

Helder. 
5.0— 7.4 


0.1 

2.8 

0.3 

1.2 

0.1 

0.8 

1.6 

4.2 

1.4 

1.3 


1? 

2.4 

0.6 

1.8 

1.7 
0.6 
0.0 
0.9 
0.7 

1.2 

2.0 

0.6 

0.7 

0.3 

2.7 
2.2 
3.9 
2.4 

0.7 


1.21  0.86 

I! 


S  AVONDS. 


Leen-  Gronin- 
warden.  gen. 

.0—8.3  4.6— 7.9 

Utrecht. 

5.4 — 9.3 

Hellev.- 
sluis. 
6.4—  8.4 

Vlissin- 

gen. 

4.7— 7.9, 

Maas¬ 

tricht. 

6.5-10.4 

Luxem¬ 
burg. 
5.1— 9.0 

den 

Helder. 
3.2— 5.7 

! 

1.1  i 

0.8 

5.8 

7.1 

3  6  { 

4.7 

2.9 

0.2 

0.5 

0.4 

4.0 

0.1 

1.3 

2.7 

19  ! 

0.0 

0.5 

0.3 

4.8 

2.4 

3.2 

7  2 

4.8 

0.3 

1.9 

1.6 

1.4 

1.6 

4.6 

80 

7.8  | 

1.2 

0.9 

1.1 

3.2 

2.1 

3.9 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

Maart  1864. 
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15.7 

18.3 

6.7 

3.2 

3.1 

7.6 

5.7 
0.6 
0.7 

4.6 

2.8 

7.6 
8.9 

109 

11.5 

6.6 
2.0 
7.0 

13.4 

15.8 

14.6 

19.7 
11.6 

4.0 

3.1 

6.2 

8.4 
11.8 
20.0 

21.0 

19.1 

21.7 

6.4 

12.9 

1.8 

0.3 

2.6 

3.6 

7.4 

4.8 

2.6 

5.5 
6.1 
6.0 

6.0 

0.3 

0.5 

8.7 

12.6 

11.7 

22.9 
15.3 

6.9 

5.1 

i 

1 

3.3 
6.2 
8.8 

11.3 

20.1 

22.2 

19.2 

21.9 
6.0 

12.6 

1.4 
0.3 

2.3 
5.6 

7.9 

6.4 

1.4 

4.4 
5.0 
5.1 

5.1 
0.0 

0.6 

8.1 
12.8 

11.7 

21.8 
16.7 

6.8 

3.8 

2.9 

5.8 

8.9 
10.6 
19.3 

21.1 

19.3 

22.4 
5.2 

12.2 

1.5 

0.7 

1.9 

3.9 
8.1 

6.9 

0.7 

4.1 

4.4 
5.0 

5.7 

0.3 

0.7 

8.4 
13.0 

12.7 

22.0 

16.1 

7.1 

3.5 

4.9 

7.8 

9.3 

14.6 

16.9 

18.4 

16.3 
22.1 

5.1 

10.3 

3.7 

3.5 

1.1 
0.8 

8.0 

3.7 

3.2 

,6-4 

7.5 

8.0 

7.4 
0.1 
0.4 

9.8 

13.3 

12.0 

23.9 

15.6 
6.0 
4.0 

4.5 

7.8 
9.0 

14.9 

18.5 

19.5 
18.2 
22.7 

5.6 

10.4 

3.9 

3.3 

0.0 

2.8 

6.6 

3.3 

4.4 
7.1 

8.3 

8.5 

8.6 
0.4 
0.4 

8.4 

13.1 

11.6 

22.4 

16.5 

7.5 
3.7 

4.9 

9.1 

9.4 
16.2 

18.7 

18.6 

17.4 

22.8 

5.2 

9.9 

4.6 

4.1 

0.6 

2.5 

6.3 

3.0 

5.5 
8.1 
9.0 

9.1 

9.2 
0.4 
0.7 

9.6 
13.0 

11.4 
22.8 

16.3 
7.4 
3.8 

5.1 
8.0 

9.3 

14.8 
16.2 

17.0 

17.1 

20.1 
2.6 

7.3 

5.4 

6.8 

3.4 

3.4 

5.4 

3.3 

4.2 

8.2 
9.2 

10.1 

11.0 

2.7 
1.0 

10.0 

14.3 

13.1 

20.0 

19.5 

7.5 

1.8 

4.0 

6.6 

8.2 

15.5 

11.7 

12.9 

13.1 

16.7 
0.0 

4.8 

6.7 

6.9 

3.9 
1.7 

3.0 

0.8 

4.6 

7.6 
9.0 

11.1 

10.6 

3.9 

3.1 
10.0 

14.3 

14.4 

20.4 

17.7 
7.6 

6.1 

G  2.2  M 
G  3.3  V 
H  1.0  V 
G  5.6  V 
M  3.8  G 

M  4.1  G 
M  2.2  G 
M  2.3  G 
M  2.8  H 
M  5.6  H 

M  3.9  G 
M  6.5  H 
M  5.0  H 
V  1.4  G 
G  2.7  M 

G  3.6  M 
G  3.5  M 
G  4.1  M 
G  4.8  St 
G  5.1  M 

G  5.3  M 
H  2.9  M 
G  1.7  M 
G  1.6  M 
H  1.7  M 

H  1.4  M 
M  2.9  H 
H  4.2  M 
H  0.6  M 
M  3.3  H 

—7.46 

—8.07 

—9.02 

—7.73 

—7.98 

—7.40 

—7.65 

—8.15 

—8.20 

—8.28 

—7.96 

—7.31 

—7.71 

—7.33 

—7.29 

—7.59 

—7.93 

—8.12 

—7.67 

—8.15 

3.30 
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Betrokken  9 . 
Couvert. 


Mist  © .  Donder  ©. 
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Regen  r.  Sneeuw  sn. 
Pluie.  Neige. 
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Grêle.  Grand  vent. 
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THERMOMETER- AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
April  1864.  Zie  Marche  anmelle  du  bar  ome.tr  e  et  du  thermometre. 


Datum. 

’s  MORGEN  5  8  UUR. 

’S  MIDDAGS  2  UUR. 

’s 

den 

Helder. 

5.7-10.4 

Leeu¬ 

warden. 

5.1-10.0 

Gronin¬ 

gen. 

4.7—  9.8 

Utrecht. 

6.1-11.4 

Hellev.- 

sluis. 

6.0-11.3 

Vlissin- 

gen. 

6.2-10.5 

Maas¬ 

tricht. 

6.2-11.4 

Luxem¬ 

burg. 

4.9-10.1 

den 

Helder. 

7.8-12.4 

Leeu¬ 

warden. 

8.5-13.1 

1 

Gronin¬ 

gen. 

8.2-13.3 

Utrecht. 

9.6-14.5 

Hellev.- 

sluis. 

8.7-15.0 

Vlissin- 

gen. 

9.6-14  5 

Maas¬ 

tricht. 

10.7-15.9 

Luxem¬ 

burg. 

9.9-15.2 

den 

Helder. 

5.6-10.2 

Leeu¬ 
warden. 
5.6— 9.9 

1 

1.1 

1.0 

1.0 

0.8 

0.9 

0  2 

1.8 

4.9 

0  5 

0.7 

1.4 

0.3 

0.1 

1.2 

1.3 

2.4 

0.8 

0.5 

2 

0.7 

1.9 

1.2 

0.4 

1.5 

1.7 

2.1 

1.7 

2.0 

1.7  i 

2.0 

2.5 

1.6 

2.3 

5.4 

3.2 

0.2 

1.3 

3 

0.2 

0.1 

0.2 

1.3 

1.1 

1.0 

2.2 

1.5 

0.4 

0.5 

0.7 

1.2 

0.2 

1.4 

2  8 

1.5 

1.1 

0.4 

4 

1.2 

1.3 

1.5 

1.9 

1.3 

07 

1.0 

2.8 

1.6 

1.5 

2.4 

1.0 

0.6 

1.7 

2.1 

0.7 

0.6 

1.7 

5 

2.3 

1.3 

2.5 

0.4 

0.6 

0.9 

1.7 

1.3 

4.0 

4.1 

5.3 

3.7 

1.3 

2.3 

5.6 

0.8 

2.3 

5.6 

6 

5.2 

4.8 

5.2 

4.0 

5.2 

4.5 

5.8 

4.9 

4.6 

4.8 

6.1 

5.1 

0.3 

2.1 

4.6 

0.4 

3.3 

4.8 

7 

2.9 

2.8 

4.0 

3.3 

5.1 

4.4 

6.2 

3.1 

2.4 

3.3 

4.3 

3.8 

2.2 

1.9 

4.9 

3.1 

2.5 

5.3 

8 

5.3 

5.6 

5.9 

6.0 

6.1 

3.4 

7.5 

8.2 

2.3 

4.5 

4.1 

4.5 

3.7 

2.8 

6.9 

6.2 

2.6 

4.3 

9 

1.5 

2.7 

3.5 

4.0 

3.7 

3.0 

4.5 

6.4 

1.6 

3.5 

4.3 

2.2 

1.0 

2.8 

6.1 

3.4 

0.1 

0.5 

10 

1.0 

1.2 

0.8 

0.2 

0.4 

0.1 

0.4 

0.5 

0.1 

1.8 

0.7 

0.7 

13 

0.7 

4.5 

3.5 

0.9 

0.9 

11 

2.2 

2.0 

1.6 

2.3 

0.3 

0.4 

1.5 

1.3 

0.4 

2.9 

4.1 

4.2 

2.7 

0.9 

2.6 

0.2 

1.1 

1.5 

12 

0.2 

1.4 

0.7 

37 

O.f 

13 

0.8 

6.1 

1.9 

1.1 

0.0 

2.7 

3.2 

0.8 

0.2 

0.0 

0.4 

1.1 

13 

0.9 

0.2 

1.4 

1.2 

1.1 

1.2 

1.8 

0.9 

1.2 

0.6 

2.9 

1.4 

2.8 

1.4 

4.5 

2.8 

0.2 

2.9 

1 4 

1.1 

1.4 

2.7 

2.7 

3.4 

2.7 

2.1 

2.2 

0.2 

0.3 

0.2 

1.8 

2.0 

2.4 

2.1 

0.4 

1.9 

1.4 

15 

1.1 

0.8 

1.1 

0.2 

1.5 

2.3 

0.1 

1.4 

3.6 

2.6 

2.5 

4.2 

2.7 

4.0 

1.7 

2.4 

4.2 

1.4 

16 

0.3 

0.8 

1.3 

0.1 

1.7 

0.5 

1.3 

0.6 

1.8 

0.7 

0.6 

2.9 

1.1 

3.7 

0.1 

1.2 

2.2 

0.2 

17 

0.6 

1.7 

2.1 

1.8 

2.7 

1.5 

1.8 

1.3 

0.6 

1.8 

1.0 

1.2 

2.3 

2.1 

4.1 

3.9 

1.6 

0.7 

18 

0.2 

0.5 

0.3 

0.6 

0.2 

0.5 

0.3 

3.3 

0.6 

0.6 

0.4 

1.8 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

0.8 

0.9 

19 

0.5 

3.1 

1.9 

3.4 

1.7 

1.2 

2.7 

3.0 

6.9 

5.8 

5.7 

67 

5.5 

4. 7 

1.2 

3.8 

5.5 

5.3 

20 

3.2 

3.5 

3.7 

4.5 

2.0 

1.2 

4.3 

1.3 

7.9 

8.1 

7.6 

8.3 

5.9 

6.4 

2.9 

3.6 

8.4 

ö.3 

21 

1.5 

1.9 

1.7 

2.7 

1.2 

2.3 

1.5 

0.6 

2.1 

3.4 

3.2 

3.1 

2.8 

4.1 

O.? 

1.4 

1.9 

0.4 

22 

0.6 

1.9 

0.8 

2.8 

0.4 

0.8 

0.6 

2.7 

1.0 

2.6 

2.0 

3.6 

3  9 

2.4 

0.7 

0.1 

1.0 

0.2 

23 

0.3 

1.2 

0.3 

2.9 

1.4 

0.5 

0.1 

3.0 

— 

1.1 

3.2 

3.8 

0.4 

07 

2.9 

2.8 

2.1 

2.2 

24 

1.9 

0.8 

1.9 

0.5 

1.2 

0.7 

4.5 

4.3 

2.8 

0.9 

1.3 

1.2 

1.0 

0.5 

1.3 

2.6 

2.4 

2.3 

25 

1.4 

1.0 

1.7 

0.8 

2.4 

1.1 

0.5 

0.1 

1.1 

1.1 

0.5 

0.6 

1.7 

0.1 

6.9 

7.4 

1.9 

3.0 

26 

2.3 

1.5 

1.6 

0.3 

0.2 

0.4 

0.2 

8.3 

2.0 

1.3 

1.8 

0.0 

2.1 

2.3 

0.9 

7.3 

2.0 

2.0 

27 

0.9 

0.9 

0.7 

2.1 

2.8 

1.7 

1.1 

4.2 

2.9 

0.7 

1.4 
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Breda  geeft  voor  den  morgen:  normaal  6.2-10.7,  afwijking  0.32  ;  voor  den  middag:  normaal  10.4—15.9,  afwijking  0.08.  Luxemburg  is  uit  11  jaren  bepaald. 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

April  1864. 


AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE  TEMPERATUUR 
VOOR  ELKEN  DAG. 


1AROMETER-AFWIJ  KINGEN  TE  8  UUR,  WIND  EN  REGEN  TOT  DEN  VOLGENDEN  MORGEN. 


e 

3 

Helder. 

6.0-10.7 

Leeu¬ 

warden. 

6.4-11.0 

Gronin¬ 

gen. 

6.0-11.1 

Utrecht. 

6.9-11.8 

Vlissin- 

gen. 

9.9-12.5 

Maas¬ 

tricht. 

8.3-13.5 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

1 

0.8 

0.2 

O  1 

0.4 

0.5 

0.5 

3.2  ! 

M 

6.5 

1 - > 

16 

CC 

V 

7.5 

\  21 

13 

7.6 

• — » 

21 

CC  1 

G 

9.3 

17 

7 

H 

9.7 

Si 

23 

1 

2 

0.8 

1.6 

1.7 

1.3 

2.0 

3.9 

4.4 

V 

4.0 

\  21 

cc 

M 

4.6 

1 — > 

16 

CC 

5.8 

Si 

14 

1  I 

H 

7.4 

•-»  16 

1 

G 

8.4 

Si 

17 

2 

3 

0.1 

0.3 

0.2 

0.3 

1.2 

2.2 

2.2 

M 

1.3 

4 

1 

V 

1.2 

s 

13 

r 

0.3 

i — > 

9 

4  i 

H 

0.4 

^  11 

8 

G 

0.9 

! — > 

13 

cc 

4 

0.3 

0.6 

0.9 

0.0 

0.5 

0.3 

3.1 

V 

3.3 

\ 

9 

2 

M 

3.4 

\ 

4 

i 

4.6 

i — > 

3 

r 

H 

5.7 

I  15 

CC 

G 

6.4 

Si  12 

5 

5 

3.1 

3.7 

4.3 

3.4 

1.6 

3.7 

4.1 

V 

6.5 

< — 1 

10 

cc 

H 

6.0 

10 

cc 

6.2 

I 

8 

cc 

M 

5.3 

\  9 

cc 

G 

2.4 

A 

8 

3 

6 

4.4 

4.8 

5.5 

4.7 

3.3 

4.8 

1.5 

G  11.0 

\ 

3 

cc 

H  10.0 

ƒ 

1 

cc 

10.5 

/ 

1 

cc 

V 

0.5 

>  7 

cc 

M 

0.5 

I 

CC 

7 

2.6 

3.8 

4.5 

4.2 

3.1 

6.0 

1.4 

G  11.5 

/ 

2 

cc 

11 11.1 

14 

cc 

11  o 

■s 

2 

cc 

VIO.7 

\  17 

cc 

M  10.1 

s 

4 

cc 

3 

3.4 

4.8 

4.7 

5.2 

4.1 

6.9 

2.6 

G  16.0 

f 

0 

cc 

H  14.5 

/ 

2 

cc 

14.7 

\ 

i 

cc 

M  13.7 

\  4 

cc 

V  13.4 

\ 

7 

cc 

9 

1.1 

2.2 

2.9 

2.1 

3.0 

4.4 

0.2 

V  10.0 

\ 

3 

cc 

H 

0.0 

A 

3 

cc 

10.1 

\ 

i 

r  i 

M 

0.8 

\  4 

cc 

G 

0.8 

\ 

5 

cc 

10 

0.6 

1.3 

0.2 

07 

0.4 

1.6 

0.8 

H 

6.1 

\ 

2 

cc 

V 

5.0 

6 

cc 

6.0 

I 

3 

cc 

G 

5.4 

\  2 

r 

Hl 

5.3 

S 

4 

cc 

11 

1.2 

2.1 

2.4 

2.5 

0.1 

0.1 

0.5 

V 

4.6 

S 

3 

r 

G 

4.3 

1 — » 

5 

cc 

4.6 

Si 

1 

cc 

M 

4.2 

I  4 

1 

H 

4.1 

s 

1 

cc 

12 

0.7 

0.5 

0.7 

1.7 

1.1 

0.6 

0.4 

G 

4.1 

Si 

6 

1 

H 

4.0 

\ 

1 

cc 

4.1 

A 

4 

cc 

V 

3.8 

f  10 

cc 

Hl 

3.7 

/ 

4 

r 

1  ? 

0.8 

1.1 

2.1 

1.2 

1.0 

2.7 

0.6 

G 

6.3 

\ 

4 

CC 

H 

6.3 

< — 1 

3 

cc 

6.2 

S 

2 

cc 

V 

5.8 

<—>  12 

cc 

Hl 

5.7 

/ 

4 

cc 

14 

0.3 

0.8 

1.5 

0.5 

0.2 

1.5 

3.4 

G 

6.7 

< — 4 

3 

cc 

H 

5.0 

5 

cc 

5.4 

s 

6 

cc 

M 

3.8 

9 

cc 

V 

3.3 

N,  lö 

cc 

15 

3.0 

1.1 

0.8 

2.2 

0.0 

0.0 

4.8 

G 

2.0 

< - 1 

19 

cc 

H 

0.8 

N 

20 

cc 

0.5 

8 

cc 

M 

0.5 

’S  9 

cc 

V 

1.9 

\  12 

cc 

16 

1.4 

0.0 

0.2 

0.5 

1.6 

0.7 

5.9 

G 

3.0 

< — 1 

24 

cc 

H 

0.3 

< — 1 

15 

cc 

0.2 

X 

10 

cc 

M 

1.4 

S.  9 

cc 

V 

2.9 

\  10 

cc 

17 

0.5 

0.2 

0.7 

1.4 

1.8 

2.3 

2.5 

G 

1.6 

1 — > 

2 

cc 

H 

0.6 

• - > 

6 

cc 

0.2 

S 

3 

cc 

Hl 

0.5 

-*  9 

cc 

V 

0.9 

Si 

9 

3 

18 

0.4 

0.7 

0.1 

0.5 

0.3 

0.1 

2.2 

Hl 

5.3 

4 

cc 

V 

4.8 

\ 

7 

cc 

■  4.0 

6 

r 

H 

3.1 

/  11 

« 

G 

2  3 

1 — > 

11 

cc 

19 

4.3 

4.7 

4.5 

4.7 

3.0 

2.1 

1.5 

M 

7.4 

i 

4 

(C 

G 

7.3 

f 

1 

3 

cc 

7.0 

1 

4 

cc 

H 

6.4 

\  9 

cc 

V 

5.0 

1 

10 

cc 

20 

6.5 

5.6 

5.8 

5.8 

3.8 

34 

3.0 

G 

7.4 

< — i 

5 

cc 

H 

6  1 

Si 

17 

cc 

6.0 

\ 

5 

cc 

M 

60 

S  9 

cc 

V 

4.4 

\ 

8 

cc 

21 

1.8 

2.2 

2.0 

2.4 

3.2 

0.4 

4.0 

G 

0.1 

/ 

9 

cc 

11 

8.0 

13 

i  « 

6.6 

14 

cc 

M 

5.6 

/  9 

cc 

V 

5.1 

\  11 

cc 

22 

0.2 

1.4 

0.9 

2.3 

1.6 

0.5 

3.0 

H 

8.8 

2 

cc 

G 

8.6 

\  10 

1  ® 

jj  7.3 

/ 

5 

cc 

V 

7.0 

8 

cc 

M 

5.8 

9 

cc 

23 

2.2 

0.0 

0.2 

0.3 

0.1 

1.4 

1.1 

M 

0.5 

• — > 

9 

cc 

V 

8.7 

< — 1 

7 

cc 

8.3 

Si 

4 

cc 

11 

8.4 

I  5 

cc 

G 

8.4 

** 

5 

(C 

24 

2.4 

1.3 

1.8 

1.1 

0.6 

0.8 

1.1 

H 

0.8 

\ 

1 

cc 

V 

0.2 

S  ii 

cc 

8.0 

I 

2 

cc 

G 

8.0 

Si  — 

cc 

Hl 

8.7 

I 

4 

cc 

25 

1.5 

1.7 

1.2 

0.3 

0.5 

3.0 

2.5 

H 

8.3 

I 

2 

cc 

G 

8.2 

\ 

3 

cc 

7.0 

I 

2 

<1 

V 

6.7 

S  6 

cc 

Hl 

5.8 

Si 

4 

cc 

26 

2.1 

1.6 

2.0 

1.2 

1.4 

0.2 

0.8 

H 

6.1 

\ 

9 

cc 

V 

5.0 

/ 

3 

cc 

5.8 

\ 

i 

cc 

M 

5.5 

\  4 

cc 

G 

5.3 

1 — > 

5 

cc 

27 

2.4 

1.2 

1.3 

0.8 

3.3 

0.7 

2.5 

V 

6.4 

3 

cc 

M 

5.0 

\ 

4 

cc 

5.6 

I 

4 

cc 

H 

5.4 

Si  9 

cc 

G 

30 

\ 

0 

cc 

23 

3.6 

2.8 

3.1 

2.9 

4.2 

2.2 

0.8 

H 

4.0 

A 

12 

cc 

V 

4.8 

8 

cc 

48 

\ 

4 

r 

M 

4.6 

Si  4 

r 

G 

4.1 

\ 

3 

(C 

29 

3.2 

2.6 

3.8 

3.9 

3.5 

4.7 

2.2 

V 

4.3 

I 

10 

cc 

11 

3.8 

\ 

21 

cc 

3.6 

\ 

7 

1 

M 

3.0 

Si  9 

cc 

G 

2.1 

\ 

20 

cc 

30 

3.4 

3.2 

4.2 

3.8 

I 

3.3 

3.9 

3.8 

V 

4.0 

I 

10 

cc 

M 

2.8 

Si 

9 

cc 

2.8 

\ 

10 

cc 

H 

2.2 

\  14 

cc 

G 

0.2 

\ 

22 

r 

—  0.53 

—0.59 

—1.01 

1  —  0.50 

—0.75 

—1.34 

2.37 

213 

4 

257 

14 

4.63 

165 

6 

260 

17 

274 

14 

gem. 

* 

gem. 

som 

1 

gem. 

1 

Voor  Helder  en  Vlissingen  hebben  wij  de  temperatuurnormalen  eenigzins  moeten  wijzigen.  Den  5.  moet  na  8  uur  de  barometer  te  Groningen  bijzonder  snel  gerezen  zijn. 
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BAROMETER  -  AF  W  IJ  KINGEN  IN  NEDERLAND. 


April  1864. 


’S  MORGENS  8  UTJB. 
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’S  AVONDS. 

Datum- 

Leeu¬ 

warden. 

8 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Breda. 

759.2 

Luxem¬ 

burg. 

7'/, 

den 

Helder. 

759.4 

Leeu¬ 

warden. 

759.3 

Gronin¬ 

gen. 

758.3 

Utrecht. 

759.0 

Hellev.- 

sluis. 

760.0 

Vlissin- 

gen. 

760.4 

Maas¬ 

tricht. 

755.7 

Luxem¬ 

burg. 

732.4 

den 

Helder. 

8 

Leeu¬ 

warden. 

8 

Gronin¬ 

gen. 

8 

Utrecht. 

10 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Vlissin- 

gen. 

8 

Maas¬ 

tricht. 

7 

Luxem¬ 

burg. 

7'A 

- - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

9.4  1 
7.7 
0.7 
5.9 

5.7 

11.2 

11.3 

15.5 

10.0 

0.5 

4.3 

3.9 

6.8 
6.6 

2.3 

2.4 
1.1 

2.5 

6.5 

6.7 

8.5 

8.8 
8.1 
9.2 

7.9 

5.5 

46 

4.1 

2.5 

1.0 

7.9 

5.3 

0.6 

4.0 

6.4 

10.2 

10.9 

13.8 

10.1 

6.1 

4.7 

4.1 

5  3 

4.5 

0.6 

1.7 

1.1 

4.5 

6.5 

5.2 

6  1 

7.4 

8.7 

9.3 

7.2 

6.1 

6.4 

5.2 
43 

3.4 

7.9 

5.3 

0.2 

4.5 

5.9 

8.9 

10.1 

13.9 

9.3 

5.3 

3.6 
3.0 

5.8 

3.9 

0.7 

1.8 

0.5 

3.3 

6.7 

5.1 

5.0 

6.9 

5.5 

8.4 

5.7 

5.4 

5.6 

4.1 

3.9 

2.5 

4.5 
5.9 
0.4 

4.1 
1.2 

5.9 
8.0 

11.0 

7.9 

4.1 

2.9 

3  2 

3.1 

2.0 

1.3 

2.2 

0  8 

5.1 

6.9 
4.0 

4.1 

4.9 

7.6 
6  7 
49 

4.3 

4.6 

3.2 

1.2 
2.5 

8.1 

3.6 
0.3 
1.4 

9.2 

10.6 

11.9 

13.5 

8.3 
6.0 

3.3 

4.5 

6.7 
4.0 

0.1 

0.1 

0.7 

5.5 

4.7 
6.0 

■  7.7 

8.4 
89 

9.4 
i  7.i 

6.5 
7.0 

3.8 

41 

4.3 

8.2 

4.6 

0.5 

2.0 

9.6 

10.3 

12.2 

14.2 

8.3 
6.2 

3.5 

4.2 
6.8 

4.8 
0.2 

1.4 

1.0 

5  1 

6.4 

6.3 

8.3 
8.0 

7.9 

9.0 

6.9 

5.6 
0.1 

3.1 

2.8 

3.3 

8.5 
5.1 
0.6 
2.3 

9.1 

9.9 
12.4 
14.1 

7.9 

5.3 

3.1 

3.8 

6.6 

4.8 

1.8 

2.9 

1.0 

4.8 

6.6 

64 

8.2 
7.2 

7.5 

8.5 

6.7 

5.5 

5.4 

2.5 

2.5 

2.7 

7.0 

2.8 

0.5 

2.4 

8.1 

9.3 

11.3 

13.3 

8.6 

5.6 

3.7 
4.0 

5.9 

2.9 
1.0 

1.0 

0  5 

5.4 

5.7 
5.3 

6.1 

6.9 

8.1 

8  2 

5.8 

6.0 

5.8 
3.2 

3.8 
4.0 

7.0 

1.8 

0.7 

1.9 

8.1 

9.1 
11.3 
13.0 

8.8 

6.2 

4.1 
4.0 
5.7 

2.3 
1.9 

2.0 

0.6 

6.1 

5.3 

4.5 

5.7 
7.0 
9.0 

8.5 

5.8 

6.6 

6.7 
4.0 

4.8 
5.1 

6.5 

1.3 

0.9 

1.5 

8.1 

8.7 
109 

12.5 

8.8 

5  9 

3.8 

3.7 

4.8 
1.1 

3.1 

3.4 

0.4 

61 

4.3 
3.7 

4.4 

6.6 

8  9 

7.9 
5.6 

6.3 

6  7 

3.9 
5.0 
5.6 

6.0 

1.3 

1.3 
2.6 

7.1 

8.4 
106 
12.3 

8  0 

5.0 

3.6 

3.5 

4.7 
13 

2.6 

3.0 

0.5 

6.5 

5.7 
4.3 

4.3 

5.9 

7.9 

6.6 
4.0 

5.6 

5.6 

2.8 
3.5 
3.8 

6.3 
4.0 
0.0 
3.6 

3.1 

4.4 

7.9  1 
10.5 

6  8 

3.6 

4.2 
3.0 

2.9 
0.1 

1.3 

2.3  1 

0.6 

6.4 

6.4 
43 

35 

4.8 

7.6 

5.5 

5.5 

4.2 

3.5 
1.4 

2.2 

3.0 

8.9 

1.8 

1.3 

1.9 

10.6 

9.8 
12.9 
12.7 

6.9 

5.7 

3.4 

4.7 

6.8 

2.2 

0.8 

0.1 

1.6 

6.2 

5.2 

6.0 

7.8 

8.4 

9.5 

9.3 

6.7 

6.3 

6.6 
3.2 

2.8 
5.5 

8.5 

2.3 
0.9 

1.4 

11  2 

9.8 
13.8 
13.2 

6.9 

5.5 

3.4 

4.6 

6.9 

3.5 
0.6 

1.2 

1.6 
6.6 

5.5 

6.7 

8.3 

1.7 
9.1 

9.1 

5.9 

5.2 
60 
2.0 

1.8 
5.0 

8.8 

2.7 
0.9 

0.7 

10.8 

9.5 
144 
13.2 

6.5 
50 

3.2 

4.2 

7.1 

3.8 

1.5 

1.7 

1.6 
6.6 

6.3 

7.2 

8.1 

7.4 

8.5 

8.8 

5.9 

5.1 

5.8 

1.9 

1.2 
46 

7.6 

0.5 

1.4 

1.9 
10.7 

9.4 
13.4 
12.3 

6  7 

5.5 

2.7 

4.9 

5.9 
1.3 

1.4 

1.3 

1.8 
6.7 

5.2 

5.6 

6.5 

7.7 
8.1 

8.2 
5.3 

6  1 
59 

2.6 

2.7 

5.7 

7.6 
0.2 
0.7 

1.6 

9.7 

8.8 
11.6 

12.4 

7.2 

5.6 

3.6 

4.6 

5.4 
0.6 

2.7 

2.0 

1.5 

6.6 

4.3 

4  5 

5.7 

7.6 

8.7 

8.4 

5.5 

6.4 
6.1 
3.0 

3.5 

6  1 

7.0 

03 

0.6 

1.7 

9.2 

8.5 

11.3 

12.1 

7.2 

5.7 

3.4 

4.1 

4.7 
0.7 
3.9 

2.6 

19 

6.2 

3  6 

3.5 

4.9 

7.1 

8.6 

7.8 

5.4 

6.5 
6.5 

3.2 
4.0 
6.7 

6.4 

0  6 
0.1 
0.1 

8.6 

7.8 
11.3 
11.7 

6.8 
4.8 

3.4 

3.3 

4.8 
0.5 

2.2 

2.8 

1.6 

7.1 

5.4 

4.5 

5.5 

6.6 

7.9 
6.6 

3.7 

1 

5.8 

5.2 
:  i.5 

3.6 
!  5.2 

6.3 
1.1 

0.2 

2.3 

4.0 

7.2 
10.4 
10.7 

5.3 

4.2 

3.4 

2.9 
3.0 

0.2 

2.0 

1.8 

2.6 

7  1 

3.3 

5.1 

4.6 

6.1 

6.8 

5.0 

3.9 

4.5 

3.5 
317 
3.0 
5.2 

gem. 

4.66 

4.55 

i 

3.91 

2.97 

4.96 

4.87 

4.69 

4.46 

4.61 

4.29 

3.91 

2.59 

5.00 

! 

4.83 

4.94 

4.69 

4.53 

4.30 

1  4.09 

1 

«I.Jv 

» 

Grootste 

verschil. 


M  2.5  Ii 

M  3.3  G 
M  1.4  H 
H  1.8  M 
G  2.2  M 

II  2.0  M 
G  3.1  M 
G  1.5  M 
G  0.7  V 
H  0.9  M 

H  0.2  G 
H  1.4  M 
G  2.4  V 
G  4.5  V 
G  5.4  V 

G  4.5  M 

V  0.3  H 
M  0.9  H 
G  2.7  V 

|  G  3.7  V 

G  3.2  V 
H  1.8  M 
11  1.6  M 
H  2.7  M 
H  3.0  M 

V  1.4  G 
H  1.4  M 
H  1.7  M 

V  2.8  G 

V  2.1  G 


2  22 

l| 
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GESTELDHEID  DER  LUCHT 
April  1864. 


Datum. 

I 

MORGEN. 

M 

D  D 

A  G. 

A 

V  0  N 

D. 

oo  Groningen. 

co  Leeuwarden.  * 

1 

J  Assen. 

Helder. 

co  Utrecht. 

j  co  Hellevoetsluis. 

p 

03 

fcrt) 

.5 

*35 

<n 

> 

8 

co  Maastricht. 

tc 

Ut 

P 

s 

O) 

M 

=3 

TL 

to  Groningen. 

*o  Leeuwarden. 

d 

Ol 

cn 

en 

<5 

1 

Helder. 

P3 

o 

03 

f-t 

5 

2 

co 

'M 

In 

'oj 

O 

> 

a> 

X 

2 

P 

0) 

bO 

.2 

’co 

03 

> 

2 

rP 

.2 

en 

a 

03 

s 

2 

®  Luxemburg. 

oo  Groningen. 

oo  Leeuwarden. 

«o  Assen. 

03 

"Ö3 

X 

5  Utrecht. 

oo  Hellevoetsluis.  1 

P 

03 

hO 

.2 

*co 

co 

> 

8 

-3  Maastricht. 

t?  Luxemburg. 

1 

r 

9 

9 

O 

O 

o 

• 

r 

9 

9 

9 

O 

9 

O 

o 

9 

r 

9 

O 

• 

•  r 

•  r 

9 

O 

9 

r 

2 

9 

r  &sn 

• 

9 

9 

• 

9 

O 

o 

* 

9 

• 

G 

O 

O 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

9 

G 

O  r 

9 

• 

o 

3 

9 

O 

9 

O 

G 

O 

9 

G 

• 

9 

9 

9 

O 

O 

• 

9 

9 

• 

• 

r 

r 

•  r 

•  r 

• 

O 

• 

r 

4 

• 

O 

r 

•  r 

•  r 

O 

• 

r 

9 

9 

9 

O 

•  © 

•  © 

9 

• 

r 

O 

9 

o 

9 

9 

• 

9 

• 

r 

5 

9 

O 

9 

O 

G 

o 

9 

• 

o 

9 

9 

— 

G 

G 

G 

O 

G 

o 

O 

O 

o 

9 

O 

G 

9 

G 

o 

6 

9 

G 

9 

G 

G 

9 

9 

O 

o 

9 

9 

9 

O 

O 

O 

O 

G 

o 

G 

O 

o 

9 

G 

O 

O 

O 

o 

7 

O 

9 

9 

9 

9 

9 

G 

O 

o 

9 

9 

9 

G 

G 

O 

G 

G 

o 

O 

O 

o 

9 

O 

O 

O 

.O 

o 

8 

O 

G 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

G 

G 

O 

G 

O 

Q 

O 

O 

o 

O 

G 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

9 

• 

O 

9 

O 

O 

• 

9 

9 

O 

• 

O 

• 

• 

O 

• 

9 

O 

o 

• 

• 

• 

•  © 

• 

• 

9 

• 

o 

10 

• 

• 

• 

9  © 

• 

•  © 

• 

• 

• 

• 

G 

• 

O 

O 

• 

G 

# 

• 

• 

O 

9 

•  © 

•  © 

•  O 

9 

• 

• 

11 

• 

9  © 

9 

O 

o 

• 

9 

• 

• 

• 

O 

_ 

O 

o 

9 

G 

O 

• 

9 

O 

• 

9 

G 

• 

9 

• 

• 

12 

9 

9 

O 

G 

G 

O 

9 

• 

r 

9 

9 

— 

G 

G 

G 

G 

9 

o 

O 

o 

O 

9 

O 

G 

G 

O 

• 

13 

9 

9 

9 

O 

G 

G 

O 

O 

o 

o 

O 

9 

O 

O 

G 

O 

G 

o 

O 

o 

o 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

14 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

O 

— 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

15 

O 

O 

O 

o 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

G 

O 

O 

• 

O 

G 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

G 

O 

o 

o 

16 

O 

9 

O 

o 

G 

o 

G 

o 

o 

G 

O 

O 

O 

G 

O 

G 

G 

o 

G 

o 

o 

9 

G 

9 

9 

9 

9 

17 

O 

O 

o 

o 

G 

• 

9 

• 

• 

9 

9 

9 

o 

O 

• 

G 

9 

• 

9 

9 

9 

G 

G 

G 

O 

• 

• 

18 

9 

9 

9 

9 

9 

o 

G 

G 

o 

9 

9 

— 

G 

9 

O 

O 

9 

o 

9 

O 

9 

9 

G 

G 

O 

O 

O 

19 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

O 

O 

9 

9 

O 

9 

O 

O 

o 

O 

O 

9 

O 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

20 

O 

O 

G 

o 

O 

o 

O 

O 

o 

G 

O 

O 

O 

G 

o 

O 

O 

o 

G 

o 

o 

O 

O 

G 

o 

o 

o 

21 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

_ 

O 

O 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

22 

o 

o 

G 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

9 

G 

9 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

23 

• 

G 

G 

o 

© 

o© 

o 

o 

o 

9 

O 

9 

O 

O 

o 

o 

G 

o 

G 

c 

— 

o 

G 

• 

9 

o 

o 

24 

• 

O 

— 

9 

o 

o 

9 

• 

o 

9 

• 

9 

9 

O 

o 

o 

9 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

G 

O 

o 

o 

25 

9 

9 

• 

9 

o 

• 

G 

o 

o 

9 

9 

9 

G 

G 

G 

o 

9 

o 

G 

o 

— 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

26 

G 

G 

O 

G 

9 

9 

9 

o 

9 

9 

l 

9 

G 

G 

9 

9 

G 

O 

o 

9 

• 

o 

9 

G 

O 

9 

O 

O 

27 

9 

9 

9 

O 

O 

• 

9 

9 

• 

9 

O 

O 

O 

G 

• 

9 

9 

9 

• 

• 

o 

•  ® 

G  © 

O  © 

O 

9 

9 

28 

• 

• 

• 

« 

O 

• 

9 

9 

9 

9 

• 

9 

• 

9 

O 

9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

9 

• 

9 

29 

•  I 

O 

9 

O 

o 

• 

9 

• 

• 

9 

O 

• 

O 

0 

• 

9 

9 

9 

• 

• 

• 

O 

• 

o 

G 

O 

O 

30 

6 

9 

| 

9 

1 

9 

o 

O 

9 

9 

• 

1 

11 

9 

9 

9 

9 

O 

O 

1 

9 

G 

• 

Q 

9 

o 

9 

O 

9 

O 

O 

O 

Helder  O- 
Serein  . 


Ligt  bewolkt  O. 
Légerement  couvert. 


Bewolkt  9 . 
Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O . 
Tres  nuageux. 


Betrokken  9 . 
Couvert. 


Mist  ® .  Donder  © . 
Brouillard.  Tonnerre 


Regen  r. 
Pluie. 


Sneeuw  sn. 
Neige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  w. 

Grêle.  Grand  vent. 
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THERMOMETER- AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
Mei  18G4.  Zie  Marche  annuelle  du  barometre  et  du  thermomeire. 


Datum 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
gem 


’S  MORGENS  8  1)U 

R. 

’SMfDDAGS  2  UUR. 

’s 

AVONDS. 

Hellcv.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Lnxcm- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Maas- 

Wolrlo.. 

Utrecht. 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

U  l/l  cout. 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

tricht. 

10.0-13.1 

102-14.5 

100.13.3 

11.4-14  9 

114-15.0 

11.1-13.5 

11.8-15.8 

10-8-14.8 

120-14.9 

134-17.4 

13.5-168 

14.4-17.9 

15.1-18-4 

14.8-17.2 

16.2-19.4 

15.4-18.6 

9.8-12.7 

10.0-13-7 

10-3-13.7 

y.4-12.3  134-170 

3.0 

2  1 

4.2 

1.7 

2.7 

3.3 

5.0 

4.8 

4.1 

1 

1 

3.7  | 

5.5 

2.0 

3.7 

2.4 

2.8 

3.4 

3.4 

2.5 

3.9 

2.4 

2.4 

0.5 

3  9 

5.3 

1.2 

1.2 

0.9 

3.8 

4.0 

1.8 

2.4  ( 

5.4 

2.3 

3.4 

3.0 

4.0 

7.6 

0.7 

1.2 

2.1 

1.3 

3.4 

3.0 

4  0 

5.0 

4.4 

3.8 

1.9 

3.1 

3.1 

3.9 

3.9 

6.9 

8.2 

7.9 

5.8 

8.3 

5.7 

3.0 

4.4 

5.0 

6.6 

7.3 

3 j2 

4  6 

5.9 

3.6 

5.2 

3.4 

5.0 

1.2 

3.0 

2.5 

3.6 

3.4 

5.2 

2.5 

4.3 

3.8 

0.6 

4.1 

3.9 

4.9 

4.4 

1.8 

3.6 

4.8 

1.7 

4.1 

4.1 

3.7 

3.3 

1.1 

1.8 

2.6 

1.1 

1.8 

0.7 

2.1 

1.9 

0.7 

2.2 

2.5 

2.7 

1.9 

2.7 

3.9 

0.6 

3.2 

1.2 

0.9 

3.5 

2.3 

1.4 

0.1 

2.6 

0.5 

1.1 

0.9 

0.1 

1.9 

0.2 

1.1 

1.5 

0.6 

0  4 

2  4 

2.5 

2.3 

1.7 

0.0 

2.6 

04 

2.5 

3.3 

1.1 

1.4 

3.5 

4.1 

4.0 

2.0 

2.3 

2.3 

3.6 

2.9 

0.1 

3  0 

1  5 

3.0 

2.3 

0.8 

1.9 

2.7 

03 

2.8 

1.5 

3.1 

1.9 

4.0 

1.5 

1.6 

1.1 

1.6 

3.3 

3.5 

3.7 

3.2 

3.0 

4  2 

3.9 

2.7 

5.5 

2.8 

5.3 

1.9 

0.1 

0.9 

0.6 

4.4 

7.4 

6.1 

2.1 

0.3 

06 

0.4 

0.5 

2.5 

2.0 

1.5 

3.3 

2.5 

5.9 

5.2 

1.6 

1.9 

0.1 

3.2 

0.8 

1.7 

6.2 

7.1 

4.5 

4.9 

4.5 

0.9 

0.6 

0.0 

0.6 

4.8 

1  2 

1  ft 

1.7 

1.2 

2.8 

0.0 

0.5 

0.3 

3.5 

4.7 

4.0 

0.5 

2.3 

2.1 

1.5 

2.5 

1.0 

3.7 

4.1 

2.7 

1.7 

n  o 

2  4 

1.9 

0.6 

0.2 

1.4 

1.4 

0.4 

1.0 

4.4 

3.7 

6.2 

3.5 

2.7 

5.2 

04 

1.4 

2.3 

2.0 

3.1 

2.4 

n  2 

2  5 

1.3 

5  0 

2.3 

1.1 

1.7 

1.5 

0.0 

4.9 

5.5 

6.7 

5.9 

1.6 

5.5 

3  3 

0.7 

1.4 

3.8 

2.4 

2.3 

O  9 

3  7 

2.9 

5.2 

0.8 

0.2 

1.5 

3.5 

3*6 

6.8 

7.0 

6.4 

1.0 

1.5 

3.9 

3.3 

0.5 

3.0 

4.1 

0.8 

2.1 

0.7 

3.6 

3.1 

1.5 

0.5 

0.1 

1.6 

5.4 

1.1 

4.0 

5.2 

4.3 

2.9 

1.6 

5.6 

3.2 

0.7 

1.6 

1.4 

1.2 

2.4 

1  3 

2  2 

2.0 

69 

4.9 

1.8 

0.4 

5  2 

0.2 

1.1 

2.0 

2.7 

2.9 

3.5 

5.4 

5.2 

1.3 

0.1 

0.2 

2.6 

5.2 

2  5 

5  9 

3.4 

6.8 

40 

2.5 

4  1 

5.1 

3.6 

7.0 

6.9 

10.2 

7.3 

7.0 

7.7 

8.1 

4.2 

4.1 

5.5 

4.9 

7.2 

4  3 

5  6 

4.  ff 

9.6 

10.1 

5.Ï 

5.5 

5.9 

2.6 

7.2 

7.2 

8.9 

10.2 

7.0 

8.1 

8.9 

1.6 

5.4 

4.2 

5.4 

5.8 

0*5 

O  9 

0.1 

6.1 

4.8 

3  1 

2.8 

6.3 

1.1 

1.1 

0.2 

3.9 

4.5 

4.6 

5.1 

6.8 

0.1 

0.6 

1.0 

2.0 

2.5 

1.0 

0.7 

1.2 

2.5 

1.5 

1.0 

10 

1.6 

0.4 

1.2 

1.4 

3.7 

5.0 

4.7 

2.8 

5.3 

3.2 

2.8 

2.4 

2.1 

1.3 

1  4 

1  O 

1.8 

2.9 

2.1 

1.3 

0.3 

0.5 

2.4 

4.1 

4.7 

2.3 

3.9 

4.1 

2.5 

6.5 

2.1 

1.7 

2.7 

0.6 

2.4 

1  0 

1  6 

1.1 

2.8 

1.3 

0.0 

2.6 

4.3 

3.2 

2.4 

3.8 

1.5 

2.3 

1.3 

1.2 

0.3 

2.6 

3.1 

3.7 

1.0 

2.0 

1  8 

1  9 

3  2 

1.2 

1.9 

1.2 

0.9 

4.1 

5.9 

6.3 

7.9 

5.6 

6.5 

5.3 

6.5 

1.1 

4.4 

5.6 

5.6 

6.1 

6.6 

4  0 

3  7 

4.2 

1.7 

3.3 

3.4 

5.0 

2.0 

5.8 

5.4 

6.6 

5.7 

5.0 

4.2 

4.4 

3.3 

4.1 

4.4 

5.2 

3.5 

6.3 

2.5 

2.8 

3.3 

2.8 

2.4 

2.7 

4.0 

5.2 

5.2 

5.1 

6.1 

4.0 

5.8 

4.7 

1.6 

2.2 

4.0 

5.2 

5.0 

3.6 

6.3 

4  4 

5.8 

4.7 

4.9 

3.6 

4.2 

5.7 

5.0 

5.9 

7.0 

8.0 

7.0 

5.6 

6.3 

8.9 

4.8 

4.6 

5.5 

5.6 

4.5 

7.9 

5.1 

4.7 

2.3 

0.4 

4.2 

5.8 

5.1 

5.6 

6.3 

6.7 

3.8 

5.6 

5.1 

4.2 

5.2 

3.1 

4.5 

4.7 

2.2 

5.4 

4  9 

4.8 

5.7 

5.7 

3.8 

3.9 

7.0 

4.6 

7.6 

6.0 

6.9 

|  5.8 

7.2 

5.8 

5.6 

5.4 

4.9 

5.6 

5.8 

6.0 

6.8 

3  7 

7.0 

6.6 

6.4 

3.5 

1.8 

6.2 

4.7 

7.2 

9.3 

10.1 

1  7.4 

7.4 

6.4 

2.0 

3.5 

5.2 

7.3 

7.0 

7.3 

/.9 

6  0 

5.8 

5.8 

3.3 

3.5 

3.9 

6.1 

6.7 

4.5 

5.9 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

Mei  1864. 
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BAROMETER-AFWIJKINGEN  TE  8  UUR,  WIND  EN  REGEN  TOT  DEN  VOLGENDEN  MORGEN. 


P9 


p 

3 

Helder. 

10.6-134 

Leeu¬ 
warden. 
11.2-1 5.2 

Gronin¬ 

gen. 

11.3-14-5 

Utrecht. 

1L7-15-0 

Vlissin- 

gen. 

129-15-3 

Maas¬ 

tricht. 

13.8-17.4 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg- 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

1 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

i 

3.4 

2.8 

4.5 

2.0 

2.8 

3.4 

1.6 

V 

7.6 

1 - > 

15 

6 

M 

7.4 

16 

r 

6.7 

*-* 

7 

6 

H 

6.5 

• - ► 

9 

11 

G 

6.0 

\ 

10 

r 

2 

1.0 

2.5 

4.3 

1.6 

1.9 

3.7 

4.5 

M 

2.3 

16 

17 

V 

3.5 

*> 

12 

8 

5.5 

>—> 

8 

1 

G 

4.9 

s 

7 

10 

H 

6.8 

18 

i 

3 

3.3 

4.1 

5.6 

6.4 

3.8 

6.2 

1.9 

6 

4.6 

6 

1 

H 

5.5 

\ 

7 

cc 

5.9 

\ 

2 

1 

M 

6.3 

/ 

4 

2 

V 

6.5 

7 

4 

4 

2.3 

3.7 

4.5 

4.0 

2.9 

4.6 

2.6 

G 

3.8 

< - 1 

1 

r 

H 

2.8 

< - 1 

12 

cc 

2.5 

\ 

6 

CC 

M 

2.5 

\ 

y 

4 

cc 

V 

1.2 

\ 

9 

« 

5 

1.2 

2.5 

3.3 

1.8 

2.4 

3.2 

2.9 

G 

4.6 

< - 1 

1 

cc 

H 

3.4 

*-> 

12 

cc 

3.0 

\ 

1 

CC 

M 

2.0 

/ 

9 

cc 

V 

1.7 

\ 

5 

CC 

6 

0.5 

0.6 

1.7 

1.2 

0.0 

0.2 

3.2 

G 

5.6 

a — i 

11 

cc 

i  H 

4.1 

s 

12 

cc 

3.4 

■Jhi 

3 

cc 

M 

3.5 

4 

cc 

V 

2.4 

\ 

7 

cc 

7 

1.7 

2.7 

2.4 

2.2 

2.0 

2.2 

2.7 

G 

0.6 

s 

10 

cc 

H 

2.7 

\ 

11 

1 

2.8 

\ 

5 

r 

M 

2.8 

'S» 

4 

« 

V 

3.3 

/ 

9 

I' 

8 

2.5 

2.1 

3.2 

2.6 

1.7 

2.5 

0.6 

G 

2.6 

y 

11 

i 

1  v 

2.9 

< — I 

14 

cc 

3.0 

< — 1 

14 

cc 

H 

3.1 

30 

C( 

M 

3.2 

< - 1 

9 

6 

9 

1.0 

1.8 

1.3 

3.2 

4.4 

3.1 

5.8 

G 

1.6 

- 

23 

cc 

H 

3.7 

< — 1 

20 

cc 

5.4 

< — 1 

17 

8 

M 

8.0 

\ 

9 

5 

V 

8.4 

\ 

15 

8 

10 

1.9 

1.6 

1.4 

4.2 

3.0 

3.9 

4.8 

G 

0.9 

s 

11 

cc 

II 

2.2 

y 

16 

r 

3.7 

< — 1 

8 

3 

M 

4.6 

4 

cc 

V 

5.7 

\ 

4 

CC 

11 

1.1 

3.1 

3.3 

O? 

1.0 

1.2 

2.8 

G 

1.7 

< — i 

14 

cc 

H 

1.0 

« — 1 

13 

(t 

0.1 

< — 1 

3 

r 

Itt 

0.7 

4 

cc 

V 

1.1 

< - 1 

5 

cc 

12 

0.8 

3.0 

25 

3.3 

2.1 

3.0 

4.8 

G 

0.8 

«-* 

15 

cc 

H 

0.7 

9 

cc 

2.2 

13 

cc 

M 

3.8 

/ 

4 

cc 

V 

4.0 

«— ■ 

9 

cc 

13 

0.1 

2.9 

3.5 

4.7 

1.4 

3.2 

2.6 

G 

1.1 

« — i 

3 

cc 

H 

0.9 

S 

7 

cc 

0.4 

1 

2 

cc 

V 

1.0 

/ 

9 

cc 

M 

1.5 

/ 

9 

cc 

14 

0.4 

4.5 

4.7 

4  1 

0.6 

1.5 

0.7 

H 

4.3 

\ 

2 

cc 

V 

4.3 

y 

9 

*  « 

3  3 

\ 

3 

cc 

G 

4.1 

I 

1 

cc 

M 

3.6 

1 - > 

4 

cc 

15 

0.4 

3.1 

3.2 

2.3 

0.9 

2.1 

1.2 

V 

5.8 

I 

4 

cc 

M 

5.7 

\ 

4 

cc 

5.3 

\ 

1 

cc 

H 

5.4 

\ 

1 

cc 

G 

4.6 

\ 

1 

cc 

16 

0.9 

1.1 

1.1 

4.1 

2.7 

3.4 

1.5 

G 

7.5 

I 

1 

cc 

II 

7.5 

y 

7 

CC 

6.5 

/ 

2 

cc 

V 

6.5 

6 

cc 

M 

6.0 

I 

4 

cc 

17 

3  4 

5.? 

5.3 

7.3 

4.8 

63 

2.8 

G 

9.5 

2 

cc 

H 

8.6 

y 

1 

« 

7.4 

N 

1 

cc 

V 

7.1 

< — 1 

3 

cc 

M 

6.7 

I 

4 

cc 

18 

2.8 

6.1 

5.4 

8.0 

6.4 

6.5 

0.7 

G 

7.5 

\ 

2 

cc 

II 

7.3 

7 

cc 

6.6 

I 

1 

cc 

V 

6.9 

3 

cc 

M 

68 

\ 

4 

cc 

19 

0.2 

0.6 

0.2 

4.0 

3.9 

3.5 

1.1 

H 

7.9 

I 

1 

<c 

G 

7.1 

\ 

4 

cc 

6.5 

I 

2 

cc 

V 

7.0 

3 

cc 

M 

6.3 

1 

9 

cc 

20 

1.5 

4.4 

0.9 

2.8 

2.9 

1.0 

0.6 

H 

7.3 

\ 

8 

cc 

G 

7.2 

t 

1 

cc 

6.5 

s» 

2 

cc 

V 

68 

\ 

11 

6 

M 

6.7 

* 

9 

cc 

21 

2.0 

1.6 

1.9 

0.0 

1.4 

0.1 

2.7 

M 

1.3 

i — > 

9 

cc 

V 

2.1 

y 

10 

cc 

2.2 

I 

7 

cc 

11 

2.6 

■I 

9 

cc 

G 

4.0 

\ 

9 

r 

22 

2.3 

2.4 

2.9 

1.8 

0.6 

1.9 

3.2 

M 

1.0 

y 

9 

cc 

V 

0.6 

\ 

8 

cc 

0.3 

12, 

r 

H 

1.6 

\ 

37 

a 

G 

2.2 

20 

r 

23 

4.0 

4.6 

5.6 

4.3 

3.2 

4.7 

4.0 

V 

2.3 

l 

17 

cc 

M 

2.7 

\ 

25 

cc 

3.5 

V 

30 

r 

11 

4.5 

\ 

54 

« 

G 

6.3 

62 

4 

24 

4.6 

4.5 

5.3 

3.6 

3.8 

5.2 

2.5 

V 

6.2 

y 

7 

cc 

M 

5.4 

■ — ► 

9 

cc 

4.8 

\ 

11 

cc 

ü 

5.2 

* — 

22 

cc 

G 

3.7 

y 

18 

cc 

25 

3.9 

4.4 

4.8 

3.5 

3.7 

4.0 

5.1 

M 

2.5 

s 

9 

1 

V 

2.2 

i 

12 

cc 

0.3 

i — > 

23 

r 

H 

1.4 

\ 

29 

r 

G 

2  6 

\ 

15 

r 

26 

5.0 

6.1 

6.1 

5.5 

5.2 

7.5 

5.7 

V 

2.0 

ƒ 

13 

cc 

M 

3.1 

\ 

9 

cc 

4.1 

\ 

21 

1 

H 

4.7 

1 

19 

cc 

G 

7.7 

\ 

17 

2 

27 

4.2 

5.3 

5.4 

2.8 

4.6 

5.1 

2.2 

V 

1.6 

1 — > 

10 

cc 

M 

1.1 

\ 

4 

cc 

0.7 

12 

2 

II 

0.6 

\ 

14 

1 

G 

0.6 

12 

r 

28 

5.8 

5.5 

6.2 

5.8 

4.8 

6.5 

1.8 

V 

0.3 

y 

9 

cc 

M 

0.4 

/ 

9 

cc 

0  5 

s* 

8 

3 

II 

1.1 

/ 

23 

4 

G 

2.1 

15 

i 

29 

5.4 

7.9 

7.9 

7.0 

4.1 

5.4 

4.4 

M 

1.6 

9 

3 

V 

3.3 

\ 

8 

2 

4.2 

16 

2 

G 

5.2 

\ 

10 

4 

H 

6.0 

\ 

13 

30 

5.4 

5.7 

5.7 

4.7 

3.4 

4.9 

1.5 

M 

2.1 

I 

4 

cc 

11 

1.2 

10 

cc 

14 

y 

1 

cc 

V 

1.0 

1 

7 

cc 

G 

0.6 

I 

4 

8 

31 

2.8 

3.3 

3.3 

1.4 

0.6 

1.0 

1.3 

M 

3.6 

4 

4 

G 

4.0 

4 

r 

3.8 

y 

8 

6 

V 

4.4 

7 

« 

II 

4.9 

/ 

11 

6 

—1.71 

—1.43 

—1.86 

—0.84 

—1.21 

—1.38 

2.69 

257 

33 

302 

ii 

250 

33 

- 

360 

43 

347 

39 

gem. 

gem. 

sora  j 

gem, 

! 

151 


B  A  R  O  AI  E  T  E  R  -  A  F  W  IJ  K  I  N  G  E  N 

Mei  1864. 


Datum 
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Helder  Q.  Ligt  bewolkt  Q.  Bewolkt  £ . 
Serein.  Légèrement  couvert.  Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O .  Betrokken  © . 
Tres  nuageux.  Couvert. 


Mist  @ .  Donder  © . 
Brouillard.  Tonnerre 


liegen  r.  Sneeuw  sn. 

Bluie.  Neige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  w. 

Gréle.  Grand  vent. 
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T  H  E  R  M  O  M  E  T  E  R  -  A  F  W  IJ  K  I  N  G  E  N  IN  NEDERLAND. 

Junij  1864.  Zie  Marche  annuelle  du  barometre  et  du  thermom'etre. 


’s  MORGENS  8  UUR. 

’SMIDDiGS  2  UUR. 

«s 

AVONDS. 

Datum. 

den 

Helder. 

13-1-16-6 

Leeu¬ 

warden. 

14.6-16.8 

Gronin¬ 

gen. 

13-5.16-4 

Utrecht. 

15-3-18.5 

Hellev.- 

sluis. 

15.2-17-9 

Vlissin- 

gen. 

13.8-17.0 

Maas¬ 

tricht. 

10.9-181 

Luxem¬ 

burg. 

14.2-164 

den 

Helder. 
15-1-1 8.5 

Leeu¬ 

warden. 

15.7-19.7 

Gronin¬ 

gen. 

17.0-19.8 

Utrecht. 

18.2-20.9 

Hellev.- 

sluis. 

18.4-20.6 

Vlissin- 

gen. 

16.6-19-4 

Maas¬ 

tricht. 

19-5-21.9 

Luxem¬ 

burg. 

18-5-20.9 

den 

Helder. 

13.0-164 

Leeu¬ 

warden. 

13.8-16.0 

Gronin¬ 

gen. 

13.6-165 

Utrecht. 

124-152 

Maas¬ 

tricht. 

17-1-19.4 

1 

5.1 

6.8 

5.0 

5.3 

4.1 

2.2 

0.9 

1.8 

5.6 

5.0 

6.9 

6.3 

3.9 

3.8 

1.3 

1.5 

3.0 

4.6 

4.8 

3.4 

3.1 

2 

3.3 

3.7 

4.6 

5.4 

4.0 

2.9 

4.9 

16 

3.0 

3.5 

3.5 

3.1 

3.1 

0.1 

7.4 

1-8 

2.6 

5.1 

3.9 

2.3 

7.3 

3 

2.6 

4.7 

4.5 

3.0 

3.9 

1.2 

3.7 

1.4 

3.2 

2.1 

3.0 

1.6 

1.9 

0.9 

1.5 

0.8 

2.6 

3.6 

3.8 

1.8 

1.5 

4 

0.8 

3.2 

1.5 

5.6 

5.1 

2.6 

1.3 

13 

2.0 

1.9 

2.5 

2.9 

3.9 

4.3 

0  7 

1.1 

2.3 

3.5 

1.6 

1.9 

1.5 

5 

1.0 

2.8 

2.7 

1.7 

1.1 

2.1 

0.1 

1.5 

0.8 

1.3 

1.6 

e 

0.9 

0.8 

2.4 

1.1 

17 

1.1 

0.1 

1.6 

2.2 

1.1 

6 

O  3 

1  4 

2.1 

3.0 

1.3 

2.2 

2.4 

0.6 

1.5 

1.8 

1.7 

1.4 

1.6 

2.3 

1.1 

1.6 

0.6 

1.7 

1.6 

2.9 

1.4 

0.3 

0  6 

2.3 

1.8 

1.0 

1.2 

0.7 

3  0 

0.4 

0.4 

0.6 

0.6 

1.3 

0.6 

3.8 

3.5 

3.3 

0.9 

0.1 

09 

0.9 

8 

1.1 

1.4: 

0.1 

3.9 

3.3 

0.7 

1.0 

3.3 

0.1 

4.1 

3.3 

1.0 

0.9 

2.6 

1.0 

3  6 

1.1 

3.5 

4.© 

0.7 

0.2 

9 

1.2 

0.1 

0.5 

1.8 

1.6 

1.9 

1.0 

3.1 

0.5 

1.4 

0  7 

3.6 

0.4 

2.3 

3.7 

0.3 

05 

1.4 

1.3 

0.6 

0  7 

10 

2.4 

1.1 

0.1 

0.3 

1.3 

1.6 

1.2 

1.5 

4.3 

1.8 

2.3 

0.7 

4.3 

2.2 

0.6 

2.8 

3.6 

1.2 

1.2 

1.9 

1.4 

1 1 

0  8 

O  1 

2.7 

3.1 

3.3 

2.8 

0.3 

2.6 

0.4 

1.6 

1.3 

3.3 

1.3 

0.8 

1.4 

1.2 

0.7 

3.0 

0.7 

0.9 

1.6 

12 

3.0 

1.5 

0.8 

3.5 

3.8 

1.0 

1.4 

5.7 

1.2 

1.6 

3.5 

1.7 

0.9 

5.2 

4.3 

33 

1.0 

0.3 

3.5 

1.3 

3.1 

1 3 

0.8 

3.5 

3.9 

40 

3.4 

1.2 

3.6 

3.3 

0.3 

5.9 

4.1 

3.9 

2.1 

6.4 

4.3 

43 

2.3 

1.8 

3.1 

2.4 

1.4 

14 

1.9 

1.3 

0.3 

0.4 

1.7 

3.3 

0.5 

3.4 

1.1 

0.9 

1.3 

1.8 

1.3 

09 

0.4 

3.1 

3.6 

3.9 

3.8 

0.5 

1.6 

15 

1.2 

3.5 

3.9 

2.0 

1.8 

1.5 

0.4 

0.9 

1.4 

1.0 

1.4 

3.9 

3.3 

2.5 

0.8 

3.0 

0.6 

0.1 

0.1 

3.0 

5.7 

1  fi 

1.0 

0.0 

1.1 

1.5 

3.9 

3.5 

2.9 

1.8 

1.8 

0.3 

5.5 

3.1 

4.1 

1.7 

3.9 

3.4 

1.5 

0.9 

0.6 

2.2 

3.7 

17 

0.1 

0.8 

0.7 

0.3 

0.3 

0.4 

1.3 

1.1 

0.4 

0.7 

0.5 

0.8 

1.1 

1.0 

1.3 

3.9 

0.5 

1.6 

1.1 

1.5 

1.3 

18 

2.1 

0.3 

0.8 

2.4 

1.6 

0.6 

2.4 

0.3 

3.4 

2.6 

3.1 

4.5 

3.5 

1.4 

3.6 

0.5 

0.5 

0.9 

1.5 

1.3 

2.6 

1  9 

0.3 

1.1 

1.1 

0.8 

1.3 

1.4 

2.8 

2.7 

2.7 

1.5 

2.6 

2.8 

2.7 

1.8 

2.6 

3.0 

0.6 

0.9 

1.6 

0.8 

1.6 

20 

0.6 

1.4 

0.2 

0.1 

1.7 

1.5 

0.3 

2.7 

0.0 

1.0 

0.6 

0.9 

0.2 

1.7 

3.3 

0.0 

0.7 

1.1 

3.5 

1.6 

0.6 

01 

0.4 

1.4 

1.5 

0.1 

0.2 

0.8 

3.5 

1.8 

1.6 

0.9 

0.4 

0.9 

1.8 

0.2 

4.4 

3.3 

0.5 

0  3 

0.2 

1.4 

0.3 

oo 

1.2 

0.8 

0.1 

1.1 

0.7 

1.7 

0.3 

1.6 

0.7 

0.4 

0.1 

0.6 

1.8 

1.1 

1.3 

0.3 

0.2 

0.5 

0.3 

1.4 

0.7 

99 

3.3 

0  6 

1.6 

1.9 

2.5 

0.8 

0.2 

1.4 

0.8 

1.0 

3.0 

1.1 

1.5 

1.2 

1.6 

3  3 

0.7 

0.1 

0.1 

0.5 

0.3 

24 

2.1 

2.4 

3.8 

6.3 

4.0 

2.9 

4.6 

3.9 

4.2 

2.5 

6.4 

3.3 

4.5 

2.9 

2.8 

3.0 

1.7 

1.1 

2.5 

1.4 

3.8 

25 

2.4 

2.3 

3.0 

5.1 

4.1 

3.4 

4.7 

2.0 

2.0 

2.5 

4.4 

3.8 

4.1 

3.6 

5.3 

1.8 

1.2 

0.4 

1.1 

0.5 

3.9 

28 

4.1 

0.3 

1.0 

3.7 

2.9 

3.4 

3.3 

0.0 

4.0 

2.6 

4.1 

3,4 

3.6 

3.5 

7.1 

3.5 

3.3 

4.4 

3.7 

4.7 

5.2 

27 

5.4 

3.7 

4.7 

5.5 

4.7 

4.8 

5.8 

2.1 

6.1 

4.7 

5.7 

4.4 

6.2 

5.6 

7.0 

4.6 

4.0 

4.3 

5.6 

5.2 

7.1 

28 

3.7 

4.4 

3.7 

6.2 

7.0 

4-3 

5.7 

5.2 

6.2 

5.1 

6.8 

6.3 

6.0 

4.4 

5.5 

4.7 

4.0 

3.3 

4.6 

3.9 

5.8 

29 

3.7 

3.7 

3.3 

6.2 

4.3 

2.9 

4.0 

1.3 

2.3 

3.9 

3.7 

4.7 

3.6 

2.2 

4.6 

5.8 

1.4 

1.3 

1.7 

os 

4.3 

30 

4.4 

3.7 

2.4 

4.3 

2.9 

1.6 

2.5 

2.4 

3.7 

3.6 

5.1 

4.1 

4.2 

3.2 

6.1 

8.9 

2.4 

1 

2.7 

4.0 

5.2 

5.0 

gem. 

—1.67 

—0.92 

—1.42 

—1.73 

—1.57 

—2.00 

—1.65 

1 

| — 0.43 

—2.14 

—0.95 

—1.87 

,—1.40 

—2.32 

—2.32 

—1.00 

—0.63 

—1.13 

—0.89 

—0.84 

—1.55 

—2.09 

Breda  «reeft  voor  den  morgen:  normaal  14.0-17.5,  afwijking  0.08;  voor  den  middag:  normaal  19.0—21.3,  afwijking  -1.26.  Luxemburg  is  uit  11  jaren  bepaald. 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

JuNiJ  1864. 


Datum. 

AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE 

VOOR  ELKEN  DAG. 

TEMPERATUUR 

BAROMETER-AFWIJKINGEN  TE  8  UUR,  WIND  EN  REGEN  TOT 

DEN  VOLGENDEN 

MORGEN. 

Helder. 

13-7-17.2 

Leeu¬ 

warden. 

15-3-17-5 

Gronin¬ 

gen. 

14.7-17  6 

Utrecht. 

15.3-18.2 

V  lissin  - 
gen. 

152-18.2 

Maas¬ 

tricht. 

17.5-19.8 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
le  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
le  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  hij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  hij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

i 

4.6 

5.5 

5.6 

5.0 

3.0 

1.8 

0.7 

H 

5.6 

1 

i 

cc 

V 

5.8 

3 

CC 

6.0 

5 

r 

M 

6.2 

I 

9 

7 

G 

6.3 

I 

1 

4 

2 

3.0 

4.1 

4.1 

3.6 

0.9 

6.5 

2.5 

G 

4.6 

} 

2 

i 

11 

4.7 

/ 

3 

cc 

5.3 

4 

i 

V 

6.3 

< - 1 

6 

« 

M 

7.1 

I 

4 

CC 

3 

2.8 

3.5 

3.8 

2.1 

1.0 

2.2 

2.6 

G 

0.4  ! 

3 

cc 

11 

1.3 

/ 

7 

cc 

2.0 

/ 

6 

10 

lil 

2.8 

/ 

4 

a 

V 

3.0 

6 

1 

4 

1.8 

2.9 

1.9 

3.5 

3.4 

0  2 

1.6 

11 

2.1 

S 

1 

cc 

G 

2.3 

\ 

4 

r 

3.0 

/ 

S 

1 

cc 

V 

3.4 

1 

i 

M 

3.7 

Sk 

4 

1 

5 

1.0 

0.6 

0.2 

0.1 

2.3 

0.7 

1.7 

G 

1.2 

< - 1 

3 

et 

tl 

0.6 

9 

3 

0.2 

6 

« 

V 

0.2 

1 - > 

6 

« 

M 

0.5  1 

k^ 

9 

cc 

6 

0.6 

1.6 

1.8 

2.4 

2.2 

1.6 

3.5 

M 

1.0 

\ 

4 

cc 

V 

0.3 

s 

5 

CC 

1.1 

k-» 

8 

cc 

G 

2.1 

1 - > 

10 

2 

H 

2.5 

k^ 

7 

Cl 

7 

0.7 

0.4 

0.9 

1.1 

0.3 

1.0 

2.0 

G 

2.4= 

ƒ 

1 

cc 

11 

1.5 

< — * 

1 

cc 

1.6 

/ 

7 

cc 

V 

0.8 

8 

a 

M 

0.4 

I 

9 

cc 

8 

0.7 

2.7 

24 

1.5 

1.0 

0.1 

2.2 

G 

0.6 

5 

cc 

H 

1.1 

I 

5 

r 

2.3 

k-* 

1 

r 

V 

2.4 

I 

3 

cc 

M 

3.1 

9 

cc 

9 

0.4 

0.0 

0.8 

05 

2.1 

1.8 

1.3 

M 

2.9 

Sk 

4 

cc 

V 

3.9 

\ 

4 

cc 

3.6 

k-" 

1 

cc 

H 

4.1 

1 

cc 

G 

4.2 

3 

6 

10 

3.4 

OG 

1.1 

0.3 

1.9 

1.1 

0.8 

V 

3.9 

s 

5 

(C 

H 

4.2 

s 

2 

cc 

4.4 

\ 

4 

cc 

G 

4.3 

\ 

1 

r 

M 

4.7 

9 

cc 

11 

0.2 

1.2 

0.2 

1.7 

1.8 

0.9 

0.4 

G 

1.4 

» — > 

1 

1 

V 

1.6 

\ 

3 

Cl 

1.5 

1 

cc 

ltt 

1.7 

\ 

4 

CC 

H 

1.8 

2 

1 

12 

06 

1.1 

2  3 

1.8 

3.1 

2.0 

0.9 

G 

2.2 

\ 

1 

« 

H 

2.3 

15 

2 

2.5 

2 

5 

M 

2.8 

4 

CC 

V 

3.1 

1 

1 

3 

13 

1.0 

3.7 

3.0 

2.0 

3.8 

1.8 

1.0 

G 

6.3 

I 

2 

1 

tl 

6.7 

\ 

10 

4 

7.0 

8 

13 

M 

7.1 

I 

9 

1 

V 

7.3 

\ 

13 

8 

14 

1.1 

1.7 

1.2 

09 

1.2 

0.6 

1.4 

G 

5.7 

/ 

3 

4 

M 

6.3 

9 

1 

6.4 

2 

r 

H 

6.8 

< - 1 

8 

a 

V 

7.1 

\ 

5 

4 

15 

1.1 

0.8 

0.5 

3.0 

2.0 

2.3 

1.6 

M 

9.1 

S 

16 

1 

V 

10.0 

Sk 

11 

2 

10.2 

r-* 

10 

r 

G 

10.4 

I - ► 

7 

8 

H 

10.7 

10 

1 

16 

1.4 

0.2 

2.4 

2.3 

2.6 

3.5 

1.8 

M 

3.6 

4 

2 

V 

4.5 

Sk 

9 

r 

5.2 

S» 

12 

4 

G 

5.2 

k-T 

0 

4 

H 

5.4 

• - ► 

1 

cc 

17 

0.3 
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0.0 

0.7 
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04 

1.3 

M 

2.8 

9 

cc 

V 

2.7 

1 — ► 

10 

Cl 

2.0 

Sk 

12 

r 

G 

1.6 

/ 

2 

4 

H 

1.5 

13 

1 

18 

2.0 

1.1 

1.3 

2.7 

1.0 

2.9 

2.7 

M 

3.1 

9 

1 

V 

1.8 

1 — >> 

9 

3 

1.5 

1 - ► 

15 

3 

G 

0.8 

/ 

5 

5 

H 

0.4 

• - ► 

18 

6 

19 

1.0 

1.2 

1.8 

1.5 

1.6 

2.3 

2.6 

V 

5.7 

Sk 

4 

Cl 

M 

5.0 

s 

9 

Cl 

4.7 

\ 

8 

Cl 

H 

3.7 

1 - > 

8 

Cl 

G 

3.1 

1 - > 

15 

2 

20 

0.4 

1.2 

1.0 

0.2 

i  1.6 

0.9 

1.2 

M 

8.7 

i 

9 

cc 

V 

8.4 

3 

« 

8.3 

4 

Cl 

G 

7.9 

I 

8 

cc 

H 

7.5 

/ 

14 

cc 

21 

0.5 

03 

O.G 

0.2 

0.5 

2.7 

2.0 

M 

4.8 

4 

a 

V 

4.0 

\ 

9 

cc 

3.9 

i — > 

13 

Cl 

G 

3.2 

/ 

15 

Cl 

H 

2.8 

/ 

11 

cc 

22 

0.7 

0  3 

0.1 

0.1 

1.4 

0.1 

1.7 

M 

5.5 

** 

9 

cc 

V 

5.4 

\ 

12 

cc 

4.8 

i — > 

13 

cc 

G 

4.1 

8 

r 

H 

3.8 

16 

1 

23 

1.6 

0.6 

1.6 

1.2 

1.0 

0.5 

2.6 

M 

3.3 

16 

ii 

V 

2.1 

\ 

14 

1 

2.2 

t — * 

14 

4 

G 

1.1 

5 

6 

H 

0.7 

37 

1 

24 
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2.0 

4.2 
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** 
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Sk 
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Sk 
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cc 

4.6 
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20 
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tl 
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1 - > 
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1 — > 
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—1.65 
!  gem. 

—0.92 

—1.38 

—1.56 

—2.16 

—1.58 
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gem. 

166 

som 

45 

229 

26 

—1.12 

gem. 

250 

56 
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' 

259 

58 

! 

331 

i  57 

1 

i)e  wind  is  in  het  laatst  der  maand  niet  zoo  geweest  als  men  hem,  althans  in  een  ander  saisoen,  verwacht  zou  hebben. 
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BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN 

Jünij  1864. 


Datum. 

’s  MORGENS  8  UUR. 

’s  MIDDAGS  2  UUR. 

Leeu¬ 

warden. 

8 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Breda. 

761.5 

Luxem¬ 

burg. 

77, 

den 

Helder. 

761.2 

Leeu¬ 

warden. 

760.4 

Gronin¬ 

gen. 

760.0 

Utrecht. 

760.8 

Hellev.- 

sluis. 

761.9 

Vlissin- 

gen. 

762.3 

Maas¬ 

tricht. 

757.6 

Luxem¬ 

burg. 

735.2 

1 

6.0 

6.4 

7.3  ! 

1 

5.3 

3.7 

4.4 

4.0 

3.9 

4.4 

4.3 

5.1 

4.6 

2 

4.7  j 

6.1 

6.3  I 

8.3 

2.9 

3.2 

3.4 

4.2 

4.6 

4.8 

5.6 

7.6 

3 

0.2  I 

2.7 

4.4 

3.7 

0.7 

0.8 

0.8 

2.2 

2.8 

3.4 

3.3 

3.1 

4 

1.9 

3.3 

4.6 

3.2  |j 

1.0 

1.2 

1.3 

1.9 

2.0 

1.8 

3.0 

3.1 

5 

1.0 

0.3 

1.2 

1.0 

0.6 

0.3 

0.3 

1.3 

0.9 

0.5 

1.3 

0.8 

8 

2.3 

1.0 

1.1 

0.7 

0.4 

0.1 

1.4 

1.2 

1.8 

1.5 

1.5 

7 

2.2 

0.9 

0.2 

1.6 

1.0 

1.5 

1.4 

0.2 

0.8 

0.9 

1.8 

3.4 

8 

0.7 

2.5 

3.8 

3.8 

2.3 

2.3 

2.5 

3.1 

2.9 

2.3 

2.9 

3.6 

9 

4.3 

3.8 

5.1 

3.1 

4.1 

4.0 

4.1 

4.4 

4.3 

4.4 

3.7 

3.8  | 

10 

3.9 

4.2 

3.3 

6.3 

2.9 

3.0 

3.2 

2.9 

2.3 

1.9 

3.6 

4.9 

11 

1.0 

1.6 

2.3 

1.0 

1.8 

1.5 

2.0 

1.9 

2.4 

2.3 

2.0 

1.1 

12 

1.9 

2.8 

4.4 

3.6 

2.9 

2.4 

3.4 

3.9 

3.7 

4.3 

5.0 

4.5  ! 

13 

6.3 

6.9 

8.4 

6.9 

10.4 

9.1 

9.3 

10.0 

10.3 

9.9 

10.0 

7.6 

14 

5.5 

7.1 

7.1 

7.1 

7.4 

6.6 

6.8 

7.9 

8.8 

9.8 

9.0 

8.5 

15 

10.3 

10.4 

10.2 

6.7 

8.9 

8.8 

9.1 

8.1 

8.5 

8.1 

7.4 

6.  é 

16 

5.1 

4.7 

6.1 

3.1 

3.7 

3.5 

3.5 

3.7 

2.9 

2.4 

2.3 

2.2 

17 

2.1 

2.1 

1.8 

2.7 

3.4 

3.0 

3.1 

3.7 

4.3 

4.5 

3.8 

4.2 

18 

0.9 

1.4 

1.2 

4.3 

0.9 

0.5 

0.5 

0.5 

1.1 

2.1 

*£.5 

3.0 

19 

3.9 

5.0 

4.8 

4.9 

6.1 

5.8 

5.1 

6.6 

7.0 

7.4 

6.3 

6.8 

20 

8.1 

8.2 

7.9 

8.4 

7.2 

7.7 

7.3 

7.4 

7.6 

7.5 

7.4 

8.4 

21 

3.3 

3  9 

3.1 

5.9 

2.7 

3.2 

2.6 

3.5 

3.6 

3.8 

3.7 

4.3 

22 

4.2 

4.9 

4.9 

4.8 

3.8 

4.2 

3.7 

4.8 

4.8 

4.9 

5.3 

5.4 

23 

1.2 

2.0 

1.9 

3.0 

0.6 

1.4 

1.8 

1.6 

1.2 

1.4 

2.7 

2.5 

24 

1.7 

1.7 

1.5 

3  5 

3.7 

2.8 

1.6 

43 

4.9 

5.8 

4.6 

5.2 

25 

1.3 

2.3 

2.0 

4.9 

1.1 

0.9 

0.9 

20 

2.0 

2.8 

3.3 

4.0 

26 

3.2 

2.4 

2.8 

1.0 

3.3 

3.7 

4.3 

3.0 

2.6 

2.1 

3.0 

2.5 

27 

4.3 

1.9 

2.9 

3.4 

0.3 

1.7 

2.9 

0.8 

0.7 

1.7 

0.5 

1.7 

28 

1.7 

3.0 

2.4 

2.2 

3.3 

3.2 

2.3 

3.4 

3.9 

4.1 

3.5 

3.8 

29 

3.0 

1.9 

2.1 

3.0 

1.2 

2.0 

2.0 

2.4 

1.4 

1.5 

2.7 

3.1 

30 

6.0 

4.3 

4.1 

1.9 

| 

3.6 

, 

4.0 

4.8 

2.7 

2.6 

2.0 

2.5 

2.2 

gein. 

—1.21 

—1.17 

—1.73 

—0.74 

—0.89 

—0.83 

—1.14 

—0.80 

—0.77 

j— 0.53 

—0.82 

—  0.66 

NEDERLAND 


’s  AVONDS. 


den 

Helder. 

8 


4.1 
2.0 

1.2 
0.1 

1.4 

1.Ï 

0.3 

3.4 

4.7 
2.0 

2.2 

4.5 

8.7 

9.4 

7.8 

1.2 

3.1 
1.8 

7.1 
5.8 

3  3 

2.0 

1.1 

3.4 
0.1 

3.8 

0.4 

3.1 

0.6 

3.4 

—0.99 


Leeu¬ 

warden. 

8 

Gronin¬ 

gen. 

8 

Utrecht. 

10 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Vlissin- 

gen. 

8 

Maas¬ 

tricht. 

7 

Luxem¬ 

burg. 

77,  , 

4.1 

4.1 

4.8 

5.2 

5.5 

6.0 

7.4 

2.0 

1.7 

2.7 

3.6 

4.0 

4.3 

6.6 

1.2 

1.1 

2.8 

3.5 

4.0 

3.9 

3.2 

0.4 

0.3 

0.5 

1.0 

0.7 

0.9 

2.6 

1.5 

1.8 

1.0 

1.2 

0.8 

1.0 

0.9 

1.9 

1.8 

2.4 

1.6 

1.7 

1.9 

0.9 

1.1 

0.7 

0.6 

1.3 

1.5 

2.2 

3.6 

2.9 

3.5 

3.1 

3.1 

2.6 

2.6 

3.1 

4.1 

4.3 

4.7 

5.2 

5.3 

4.7 

5.4 

2.0 

2.3 

1.2 

1.5 

1.5 

1.8 

2.9 

1.9 

1.8 

2.0 

2.6 

2.5 

1.9 

2.8 

3.8 

4.1 

5.3 

5.3 

5.1 

6.1 

6.2 

9.0 

9.7 

7.0 

6.7 

7.6 

7.3 

6.5 

8.5 

8.6 

9.9 

10.2 

10.6 

9.9 

9.8 

7.5 

7.4 

6.5 

7.6 

7.3 

5.2 

4.7 

1.4 

1.5 

0.8 

0.9 

0.7 

0.5 

0.3 

2.9 

3  5 

3.7 

4.0 

4.5 

4.9 

4.5 

1.8 

1.2 

2.9 

2.6 

3.0 

3.4 

3.3 

7.4 

6.8 

7.7 

7.4 

7.8 

7.6 

7.9 

6.8 

6.7 

6.1 

6.3 

6.3 

6.8 

8.0 

3.3 

3.2 

4.1 

3.8 

4.0 

3.7 

2.5 

2.9 

2.9 

3.4 

3.5 

3.9 

4.5 

4.1 

0.0 

0.2 

0.5 

0.4 

0.0 

0.4 

0.0 

3.6 

3.2 

45 

4  7 

5.4 

5.8 

5.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.4 

0.8 

1  1.8 

j 

2.5 

3.9 

4.8 

3.4 

3.4 

3.0 

3.3 

3.2 

0.3 

1.4 

0.9 

1.7 

2.8 

1.4 

0.5 

3.6 

3.2 

3.6 

3.4 

37 

3.5 

3.6 

0.3 

0.6 

0.6 

0.1 

0.3 

1.7 

2.0 

3.5 

3.9 

2.4 

2.4 

2.0 

2.0 

2.9 

—0.71 

—0.94 

—0.69 

—0.86 

—0.68 

—0.54 

—0.89 

Grootste 

verschil. 


H  1.9  M 
G  2.6  M 
G  2.9  V 
H  0.8  M 

V  1.0  G 

M  0.2  V 
G  2.9  M 

V  0.9  G 
G  1.0  V 

V  0.8  G 

G  0.7  V 
G  2.0  IVI 
M  2.4  G 
G  2.0  V 
M  2.6  H 

M  1.0  G 
M  1.8  H 
M  2.2  G 

V  1.0  G 
M  1.0  H 

V  0.8  G 
i  1M  2.5  H 

M  1.5  H 
M  2.6  G 
M  1.9  H 

V  1.8  G 

V  4.2  G 

V  0.6  H 
M  2.3  H 
M  1.9  G 
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oo  Leeuwarden.  | 

_ 

fl 

QJ 

CO 

tn 

9 

Helder. 

oo  Utrecht. 
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Légèrement  couvert. 


Bewolkt  ©. 
Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O  ■ 
Tres  nuageux. 


Betrokken  9 . 
Couvert. 


Mist  © .  Donder  ©. 
Brouillard.  Tonnerre 


Regen  r.  Sneeuw  sn. 
Pluie.  Neige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  w. 

Grêle.  Grand  vent. 
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THERMOMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 


Ju  lij  1864.  Zie  Marclie  annuelle  du  barometre  et  du  thermometre. 


I 


’s  MORGENS  8  Utl 

R. 

Datum. 

den 

Helder. 

Leeu¬ 

warden. 

Gronin¬ 

gen. 

Utrecht. 

Hellev.- 

sluis. 

Vlissin- 

gen. 

Maas¬ 

tricht. 

Luxem¬ 

burg. 

10  6-17-7 

16.8-182 

16  5-17  6 

18.3-19-1 

17.9-18.0 

169-182  182-18.9 

16  3-17-1 

1 

4.4 

4.6 

5  3 

5.1 

4.7 

3.3 

4.8 

2.8 

2 

3.1 

2.6 

3.7 

1.8 

1.4 

2.2 

2.8 

5.3 

3 

1.0 

0.8 

3.2 

1.5 

2.3 

1.7 

0  7 

0.4 

4 

3.0 

2.2 

3.2 

3.3 

4.1 

3.6 

3.6 

3  5 

5 

2.4 

1.2 

1.9 

2.8 

2.2 

1.8 

4.4 

3.6 

6 

4.1 

4.3 

4.4 

5.6 

4.8 

4.1  , 

4.3 

3.4 

7 

4.4 

4.7 

4.7 

5.5 

5.6 

4.6 

6.5 

2.7 

8 

4.1 

2.5 

2.3 

6.1 

5.7 

4.9 

7.3 

4.3 

9 

5.1 

4.0 

3.7 

5.8 

5.8 

4.8 

5.3 

2.8 

10 

2.2 

1.5 

0.5 

3.2 

2.6 

2.5 

3.8 

0.9 

11 

0.3 

2  5 

2.5 

49 

2.8 

0.1 

12 

1.1 

12 

4.4 

2.9 

3.4 

2.5 

2.4 

1.0 

0.1 

5.3 

13 

1.9 

1.9 

0.8 

0.4 

3.6 

3.7 

3.9 

1.0 

14 

3.5 

1.1 

1.0 

2.3 

2.1 

1.6 

3.0 

0.9 

15 

4.9 

3.7 

4.1 

1.6 

1.4 

2.4 

5.0 

2.9 

16 

4.6 

3.6 

3.7 

4.4 

2.4 

3.4 

4.6 

04 

17 

3.4 

2.6 

3.9 

0.4 

1.5 

2.5 

2.0 

1.9 

18 

3.3 

4.0 

3.8 

0.3 

2.0 

1.8 

2.0 

0.9 

19 

3.8 

3.9 

4.2 

4.1 

2.8 

2.2 

3.8 

0.2 

20 

0.9 

0.4 

1.3 

0.7 

1.0 

0.9 

0.7 

08 

21 

1.3 

03 

1  9 

2.1 

2.0 

2.0 

0.3 

08 

22 

0.1 

0.3 

05 

2.1 

1.2 

0.5 

1.2 

1.7 

23 

0.9 

0.0 

0.1 

1.2 

0.5 

0.0 

0.8 

1.3 

24 

0.4 

0.8 

0  3 

0.2 

1.4 

1.1 

02 

0.7 

25 

0.9 

0.8 

0.6 

0.6 

2.0 

2.2 

1.8 

3.7 

26 

1.4 

2.0 

2.0 

1.7 

1.4 

1.2 

1.7 

0.8 

27 

3.2 

1.3 

3.0 

0.9 

2.7 

0.8 

20 

1.1 

28 

0.2 

1.5 

2.5 

0.9 

0.3 

0.4 

4.0 

0.9 

29 

0.1 

0.6 

0.1 

1.7 

1.8 

0.5 

1.6 

29 

30 

1.1 

0.9 

2.9 

1.1 

0.5 

1.8 

00 

0.4 

31 

0.7 

2.4 

1.6 

0.7 

0.1 

04 

2.7 

2.0 

gem. 

—2.34 

—1.54 

—2.12 

—1.49 

—1.91 

9 

—2.03 

—2.07 

—0.10 

’S  MIDDAGS  2  UUR. 

’s 

WONDS. 

den 

Leen- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Utrecht. 

Maas- 

Helder. 

warden. 

sen. 

Utrecht. 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

Helder. 

warden. 

sen. 

tricht. 

18.4-19  d' 

19.6-20-6  197-20.6 

20.8-21.5 

20.7-21.8 

196-21.1 

22.1-232 

21.1-22.2 

16.6-17.9 

16.1-17-5 

16.6-17-6 

15  2-16  3  19.4-20-3 

5.1 

1 

6.8 

6.6 

5.2 

4.7 

3.8 

4.7 

5.9 

3.7 

4.4 

5.2 

6.6 

5.4 

1.1 

1.5 

3.0 

0.4 

0.9 

0.3 

1.3 

2.1 

04 

0.6 

0.3 

05 

0.3 

1.0 

2.2 

3.0 

1.1 

5.2 

4.0 

1.9 

0.8 

1.7 

2.0 

1.0 

4.4 

4.5 

4.4 

3.3 

4.6 

4.0 

5.0 

3.7 

29 

7.8 

1.8 

3.1 

3.7 

3.4 

4.6 

5.0 

5.4 

5.6 

4.9 

6.5 

3.9 

3  8 

3.4 

3.7 

4.6 

5.2 

5.9 

4.4 

5.2 

4.5 

5.7 

3.6 

5.9 

5.2 

6.2 

3.9 

4.0 

3.7 

4.3 

3.9 

7.4 

6.9 

9.1 

8.3 

7.4 

6.7 

4.7 

7.0 

6.2 

4.7 

5.2 

4.9 

4  5 

6.9 

5.1 

2.4 

2.8 

5.9 

6.1 

6.6 

8.5 

6  8 

5.0 

3.9 

4.1 

3.9 

6.0 

3.9 

1.1 

0.1 

4.8 

4.8 

4.9 

8.6 

3.8 

21 

2.3 

0.0 

3.1 

7.0 

1.5 

2.7 

2.5 

4.4 

0.0 

2.7 

2.3 

0.9 

0.7 

1.5 

2.6 

09 

0.9 

0.7 

4.2 

3.9 

6.3 

45 

4.4 

5  5 

2.6 

0.0 

0.0 

0.8 

2.5 

1.9 

5.5 

3.1 

5.4 

3.2 

2.8 

2.1 

7.8 

5  5 

4.3 

2.6 

3.1 

2.4 

2.2 

2.7 

0  2 

0.1 

0.6 

0.4 

02 

6.6 

1  O 

0.7 

1.3 

1.2 

0.1 

5.2 

5.2 

2.2 

1.6 

0.3 

1.5 

2.1 

3.3 

1.9 

3.9 

3.6 

3.2 

2.9 

2.4 

4.6 

3.9 

5.4 

3.9 

1.5 

1.2 

2.1 

3.4 

4.0 

3.7 

3.8 

2.4 

0.2 

5.3 

2.9 

4.4 

3.2 

2.0 

0.4 

0.9 

4.2 

3.8 

4.6 

4.1 

3.7 

1.4 

4.3 

2.5 

3.5 

1.6 

0.8 

0.5 

1.0 

3.2 

2.1 

4.0 

3.0 

2.7 

0.3 

4.0 

3.9 

5.7 

3.0 

4.8 

5.0 

1.9 

2.6 

2.6 

2.3 

2.8 

1.2 

1.8 

3.5 

4.4 

5.3 

5.1 

3.8 

3.1 

6.0 

2.4 

1.4 

2.2 

2.7 

3.0 

4.5 

3.7 

0.6 

2.2 

1.7 

0.3 

1.3 

2.8 

1.1 

2.5 

1.5 

2.3 

0.3 

05 

0.6 

27 

3.6 

5.3 

1.7 

0.4 

3  6 

3.1 

1.4 

1.7 

3.7 

0.2 

2.5 

0.7 

0.8 

0.3 

0.5 

1.6 

0.8 

1.0 

0.5 

0.1 

0.3 

0.3 

0  6 

2.4 

2.8 

1.0 

1.1 

0  7 

0.8 

1.1 

0.5 

6.0 

0.3 

0.9 

1.7 

1.6 

0.6 

0.2 

04 

1.4 

0  6 

0.0 

0.6 

0.5 

1.5 

0.3 

0.5 

1.1 

1.6 

0.2 

3.2 

2.4 

2.0 

4.3 

4.7 

3.5 

1  11 

1.6 

1.4 

2.0 

1.3 

1.5 

2.6 

3.4 

2.8 

3.3 

2.4 

3.3 

1.7 

1.1 

1.3 

2.8 

2.7 

2.7 

4.4 

3.1 

0.9 

0.7 

1.5 

09 

0.3 

2.2 

1.0 

0.7 

1.0 

1.9 

1.3 

0.8 

1.4 

0  5 

2.1 

34 

3.0 

1.5 

0.7 

3  3 

2.7 

1.1 

0.0 

0.3 

1.8 

1.0 

1.4 

16 

05 

,  11 

1.8 

2.4 

43 

47 

0.2 

0.5 

1.0 

21 

0.4 

1  O 

1  9 

2.2 

2.8 

0  2 

0.9 

3  0 

3  2 

0.7 

09 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

1.9 

2.3 

1  2.9 

0.6 

0.9 

5.1 

3.8 

05 

0  8 

1.2 

0.8 

3.7 

—2.82 

j— 1.55 

I 

—1.99 

—1.10 

| — 2.04 

—1.73 

—0.80 

1 — 0.08 

—1.65 

—1.83 

—1.75 

—  1.92 

—2.01 

Breda  geeft  voorden  morgen:  normaal  17.4 


18.1,  afwijking  — -0.80  ;  voor  den  middag:  normaal  21.2 — ,22.1 ,  afwijking  —  0.90.  Luxemburg  is  uit  11  jaren  bepaald. 


158 


TEMPERATUUR-  EN  BARO  METER  -  AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

Julij  1864. 


e 

P 

P 

s 

AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE 

VOOR  ELKEN  DAG. 

TEMPERATUUR 

BAROMETER-AFWIJ 

K  I  N  G  E  N  1 

'E  8  UUR,  WIND 

EN  REGEN  TOT 

DEN  VOLGENDEN 

MORGEN. 

Helder. 

13/J-18.3 

Leeu¬ 

warden. 

17.5-18.8 

Gronin¬ 

gen. 

17.6-18.6 

Utrecht. 

18-1-19.0 

Vlissin- 

gen. 

18-2-19.6 

Maas¬ 

tricht. 

19.9-20.8 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 
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Geen  enkele  wind  van  30  pond  en  een  enkel  verscliil  des  avonds  van  4  mm.;  maar  minder  oostewind  meer  noord,  dan  men  naar  den  regel  verwachtte. 
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B  A  K  O  M  E  T  E  E  -  A  F  W  IJ  K  I  N  G  E  N 


IN  NEDERLAND. 


Julij  1864. 


Datum. 
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’s  MORGENS  8  UUR. 

’s  MIDDAGS  2  UUR. 
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warden. 

Hellev.- 

sluis. 

Breda. 
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Helder. 

Leeu¬ 
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6.1 

5.6 

3.6 

2.5 

1.9 

1.9 
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0.5 
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4.0 
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3  0 
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0.3 
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1.8 
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5.4 
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4.5 

4.1 
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1.8 

4.1 

2.1 

5.9 

6  3 

6.0 

5.0 

4.5 

3.9 

3.9 
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3.0 

2.6 

4.6 

5.0 

47 

3.8 

3.7 

34 

2.4 

0.4 

1.8 

0.3 

2.1 

1.5 

0.8 

1.8 

2.2 

2.2 

0.9 

0  2 

2.3 

1.0 

3.6 

3.0 

2.6 

3.6 

3.6 

40 

3.4 

1.9 

1.9 

2.7 

2.5 

2.1 

2.0 

1.9 

1.9 

2.1 

16 

1.1 

0.8 

0.3 

2.2 

1.5 

1.7 

2.1 

2.3 

2.3 

1.7 

2.1 

0.8 

0.5 

1.5 

1.3 

1.2 

1.0 

1.2 

0.7 

1.8 

0.5 

1.9 

1.2 

I  2.2 

1.9 

2.4 

1.8 

1.7 

1.6 

2.0 

1.2 

0.1 

1.0 

1  2.0 

1.1 

1.0 

1.5 

1.6 

1.1 

0.5 

0.5 

3.1 

3.3 

4.8 

4.0 

4.1 

5.0 

4.6 

4.2 

3.5 

2.8 

2.9 

4.4 

0.3 

0.7 

1.0 

1.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

1.8 

1.4 

2.0 

2.9 

3.0 

1.1 

0.3 

0.3 

0.7 

0.4 

2.7 

1.5 

1.0 

0.6 

0.6 

0.9 

1.1 

1.4 

1.8 

2.0 

2.9 

1.7 

1  4.7 

5.2 

5  1 

5  6 

4.9 

5  0 

4.9 

3.3 

6.5 

6  4 

5.6 

63 

6.4 

6.6 

63 

6.5 

7.0 

6.7 

6  3 

7.3 

|  3.2 

4.2 

4.5 

3.4 

4.1 

4.2 

4.8 

5.2 

0.93 

0.42 

154 

1.66 

j  1.44 

1.39 

1.25 

1.27 

1.12 

0  36 

f 

Grootste 

verschil. 


M  1.8  G 
G  2.0  V 
M  1.3  H 
M  1.8  G 
M  2.0  G 

V  2.6  G 

V  5.0  G 

V  1.4  G 
H  1.9  M 
G  3.7  M 

G  2.8  M 
H  1.6  M 
G  2.7  M 
H  2.5  M 
H  2.7  I\1 

G  2.1  M 
G  2.3  M 

V  1.4  G 

V  1.4  G 
H  0.9  M 

M  0.6  V 
G  0.6  M 
G  0.8  V 
M  1.5  H 
M  1.3  H 

II  1.3  G 
H  2.3  V 
G  1.2  M 
G  0.4  H 
I\1  1.4  H 
M  1.6  U 

gem. 
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GESTELDHEID  DER  LUCHT 
Ju  lij  1864.  • 


Datum. 

M  0 

R  G  K  N. 

M  I 

D  D  A  G. 

A 

V  0  N 

D. 

co  Groningen. 

oo  Leeuwarden,  j 

«o  Assen. 

Helder. 

oo  Utrecht. 

oo  Hellevoetsluis.  1 

1 

oo  V  lissingen. 

oo  Maastricht. 

Luxemburg. 

k> 

to  Groningen. 

; 

t©  Leeuwarden. 

f 

fl 

0i 

en 

en 

< 

1 

Helder. 

Utrecht. 

en 

'3 

en 

% 

O 

> 

O 

'ÖJ 

X 

2 

d 

01 

fco 

a 

'én 

en 

> 

2 

n>  Maastricht. 

dj 

3 

-O 

s 

3 

0 

co  Groningen. 

oo  Leeuwarden. 

os  Assen. 

Helder. 

o  Utrecht. 

en 

*3 

In 

"o 

O 

> 

0) 

"3 

x 

8 

oo  V  lissingen. 

Maastricht. 

SC 

c 

3 

E 

o 

H 

3 

7’, 

1 

% 

# 

r 

O 

O 

• 

O  r 

O 

• 

O 

9 

r 

© 

© 

© 

© 

9 

9 

9 

© 

9 

© 

O 

© 

© 

9 

9 

2 

o 

o 

© 

O 

G 

© 

G 

G 

o 

9 

O 

9 

© 

© 

O 

9 

G 

O 

9 

9 

9 

9 

O 

O 

G 

9 

O 

3 

• 

• 

© 

O 

O 

© 

© 

O 

9 

© 

© 

G 

© 

9 

O 

G 

9 

© 

© 

© 

© 

O 

© 

© 

O 

© 

4 

o 

r 

o 

O 

• 

O 

© 

© 

© 

© 

r 

© 

O 

© 

G 

9 

r 

O 

© 

O 

O 

o 

© 

© 

G 

O 

5 

• 

o 

© 

© 

O 

o 

© 

O 

© 

O 

9 

G 

° 

9 

© 

© 

o 

O 

9 

9 

O 

G 

0 

© 

9 

O 

6 

Q 

©  r 

© 

e 

o 

0 

©  r 

O 

© 

© 

9 

r 

G 

© 

O 

9 

© 

1 

© 

o 

r 

• 

o 

O 

O 

© 

G 

© 

7 

£ 

• 

O 

o 

o 

• 

O 

• 

• 

r 

r 

r 

Or 

O 

9 

9 

© 

© 

9 

o 

r 

9  r 

o 

9  r 

O 

9 

© 

8 

éi 

# 

9 

• 

• 

• 

O 

• 

• 

© 

o 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

G 

9 

9 

9 

9 

9 

• 

9 

9 

© 

• 

o 

• 

• 

• 

• 

• 

© 

© 

© 

9 

O 

9 

O 

9 

© 

O 

G 

O 

9 

O 

G 

9 

O 

9 

10 

o 

O 

O 

O 

o 

o  © 

• 

• 

o 

G 

9 

© 

O 

© 

G 

G 

G 

O 

O 

r 

O 

O 

0 

O 

O 

o 

O 

1 1 

o 

O 

0 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

© 

O 

© 

O 

G 

G 

O 

O 

O 

G 

o 

O 

O 

o 

G 

O 

O 

O 

12 

• 

0 

9 

© 

© 

o 

o 

o 

o 

9 

O 

© 

© 

G 

G 

© 

O 

o 

9 

o 

9 

O 

o 

9 

O 

o 

O 

13 

© 

• 

© 

© 

© 

o 

o 

• 

• 

© 

G 

© 

G 

G 

G 

O 

G 

o 

O 

o 

O 

o 

G 

O 

o 

o 

O 

14 

o 

o 

G 

© 

o 

© 

o 

o 

o 

O 

O 

G 

O 

G 

O 

O 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

2 

O 

o 

o 

O 

15 

• 

• 

• 

o 

G 

* 

O 

• 

o 

9 

O 

9 

© 

O 

© 

o 

O 

o 

9 

© 

9 

© 

O 

G 

G 

o 

O 

16 

• 

o 

© 

© 

O 

o 

G 

o 

o 

9 

© 

© 

G 

O 

G 

G 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

G 

G 

o 

O 

17 

• 

© 

G 

G 

o 

o 

O 

o 

• 

© 

o 

© 

O 

o 

O 

O 

G 

o 

O 

o 

O 

o 

2 

G 

O 

G 

9 

18 

• 

9 

• 

O 

o 

9 

© 

© 

9 

9 

o 

9 

O 

o 

9 

O 

G 

9 

9 

9 

r 

o 

o 

9 

O 

G 

9 

19 

• 

r 

• 

• 

o 

• 

O 

• 

9 

9 

o 

9 

O 

o 

9 

© 

O 

9 

9 

9 

O 

o 

o 

O 

G 

9 

9 

20 

• 

© 

© 

G 

G 

O 

G 

© 

9 

© 

© 

© 

o 

G 

O 

G 

9 

9 

9 

9 

o 

9 

© 

© 

G 

O 

© 

21 

© 

o 

© 

O 

O 

G 

O 

o 

O 

© 

hr 

© 

o 

© 

O 

O 

O 

O 

© 

O 

• 

O 

o 

G 

O 

O 

O 

22 

© 

o 

• 

9 

o 

O 

O 

© 

9 

© 

0 

© 

© 

© 

o 

G 

9 

9 

9 

© 

© 

O 

o 

O 

© 

© 

© 

23 

• 

e 

1  • 

o 

o 

O 

G 

• 

9 

© 

G 

© 

G 

© 

G 

G 

© 

9 

© 

O 

o 

o 

o 

G 

G 

9 

O 

24 

© 

G 

© 

o 

o 

• 

O 

o 

9 

© 

© 

© 

O 

O 

O 

9 

O 

9 

9 

© 

o 

9 

9 

9 

O 

9 

9 

25 

• 

O 

o 

o 

• 

O 

• 

9 

9 

•  r 

9 

© 

o 

9 

© 

9 

•  w 

9 

G 

9 

© 

9 

© 

© 

O 

9 

20 

r 

r 

•  r 

o 

• 

o 

• 

r 

9 

o 

o 

o 

9 

© 

© 

r 

© 

O 

O 

O 

G 

© 

© 

G 

O 

27 

© 

o 

© 

O 

o 

G 

o 

© 

9 

9 

o 

© 

o 

G 

G 

G 

Q 
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O 

G 

o 

© 

G 

G 

G 

O 

O 

28 

o 

o 

© 

O 

o 

O 

G 

© 

9 

© 

0 

© 

G 

© 

© 

G 

© 

o 

G 

G 

o 

G 

O 

G 

G 

9 

© 

29 

© 

© 

r 

© 

o 

© 

O 

© 

O 

© 

© 

© 

O 

© 

G 

G 

O 

© 

O 

O 

o 

O 

O 

G 

G 

G 

9 

30 

© 

G 

j  o 

G 

o 

o 

o 

G 

o 

© 

G 

© 

G 

G 

O 

O 

O 

o 

G 

G 

o 

G 

G 

G 

G 

O 

O 

31 

© 

O 

• 

o 

1 

• 

• 

o 

O 

o 

G 

G 

° 

G 

G 

G 

Q 

G 

9 

9 

i 

• 

o 

O 

O 

G 

G 

G 

O 

Helder  O. 
Strein. 


Ligt  bewolkt  Q.  Bewolkt  ©. 
Léger ement  couvert.  Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O . 
Trés  nuageux. 


Betrokken  9.  Mist  @.  Donder  ®. 

Couvert.  Brouillard.  Tonnerre 


Regen  r.  Sneeuw  sn. 
Pluie.  Neige. 


Hagel  ha. 
Gréle. 


Sterke  wind  w. 
Grand  vent. 


# 
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THERMOMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
Augustus  1864.  Zie  Marche  annuelle  du  barometre  et  du  thermomètre. 


Datum. 

’s 

den 

Helder. 

17-8-16.4 

Leeu¬ 

warden. 

18-1-16.4 

Gronin¬ 

gen. 

17-4-15.7 

1 

0.8 

0.2 

06 

2 

2.6 

1.2 

2.3 

3 

2.4 

1.5 

2.5 

4 

2.4 

2.9 

4.8 

5 

0.1 

1.2 

1.0 

6 

,  0.3 

0.6 

0.7 

7 

1.5 

0.8 

2.1 

8 

0.3 

0.2 

0.3 

9 

1.6 

1.5 

2.3 

10 

4.6 

7.0 

6.3 

11 

4.1 

4.1 

4.1 

12 

4.0 

4.0 

3.7 

13 

2.7 

2.8 

2.6 

14 

1.9 

0.9 

1.8 

15 

1.3 

0.3 

1.0 

16 

2.1 

2.1 

2.0 

17 

3.4 

3.4 

3.4 

18 

4.3 

3.1 

4.4 

19 

5.2 

5.0 

4.3 

20 

3.2 

3.3 

3.1 

21 

3.1 

4.4 

4.0 

22 

4.1 

4.2 

5.0 

23 

3.9 

4.5 

4.6 

24 

5.6 

6.9 

6.0 

25 

3.7 

5.1 

4.9 

26 

3.9 

3.9 

4.4 

27 

3.6 

3.0 

4.6 

28 

4.6 

4.1 

4.4 

29 

3.5 

3.2 

3.4 

30 

1.7 

0.8 

1.0 

31 

0.8 

0.8 

0.2 

gem. 

—2.76 

—2.63 

— 2.92 

’s  MORGENS  8  UUR. 


Utrecht. 

18.8-17-1 


08 

0.2 

0.3 

5.4 

3.1 

2.2 

0.1 

0.1 

1.6 

3.5 

4.2 

2.2 

1.3 
0.6 

0.8 

2.2 

2.8 

1.8 

3.2 

2.0 

7.0 

5.1 

7.4 
5.9 
4.0 

4.0 

2.0 

4.0 

4.7 

1.4 

2.4 


Hellev.- 

sluis. 

18.8-16-5 


—2.06 


0.9 

2.2 

1.5 

4.3 

1.3 

0.4 

0.8 

0.3 

1.7 

4.5 

5.7 
2.2 
0.3 

1.4 
1.9 

1.9 

2.6 
2.0 
0.7 

1.8 

6.3 

3.3 

6.5 

6.7 

4.8 

3.7 

5.6 
2.2 
2.5 

1.1 

1.8 


Vlissin- 

gen. 

18.0-16-7 


-2.35 


0.6 

2.5 

2.3 

1.9 
0.4 

1.0 

1.0 

0.2 

0.5 

4.5 

4.6 

3.4 
3.1 

2.4 

1.0 

0.8 

2.5 

2.9 

3.4 
3.1 

2.8 

3.1 

4.5 

4.8 

5.9 

4.6 

4.9 

3.9 
2.0 
1.3 

1.5 

— 2.42 


’S  MIDDAGS  2  UUR. 

’s 

AVONDS. 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Maas- 

tricht. 

bure. 

Helder. 

warden. 

c;en. 

U  Ll  ficllt» 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

tricht. 

18.8-16-7 

17.1-15.0 

19.7-18.2 

205-18.8 

20^9-19.0 

21.8-20.0 

21.9-19-7 

21.0-19-7 

23.3-21-2 

22.3-20-2 

17-6-163 

17  5-15-8 

17-5-15.7 

16.4-14-7 

20-3-18.2 

4.4 

2.» 

2.2 

0.8 

2.2 

1.4 

3.1 

3.0 

1.7 

5.2 

0.5 

0.6 

1.8 

3.2 

1.3 

3.7 

2.1 

4.1 

2.4 

6.1 

4.0 

4.3 

3.1 

0.4 

1.3 

2.6 

3.6 

2.1 

4.7 

4.1 

3.3 

5.2 

3.8 

2.5 

4.3 

2.6 

4.0 

3.1 

3.0 

1.4 

2.8 

3.7 

4.0 

5.4 

3.4 

2.7 

3.2 

0.8 

0.3 

1.1 

0.4 

2.3 

1.9 

0.9 

1.1 

0.2 

0.4 

0.1 

2.0 

2.4 

0.4 

3.1 

05 

2.2 

1.8 

3.8 

0.9 

1.0 

4.3 

3.7 

1.2 

1.3 

1.6 

0.8 

4.7 

2.8 

0.1 

2.7 

0.4 

1.5 

0.5 

1.4 

0.4 

2.9 

5.7 

1.2 

1.6 

1.8 

2.7 

1.1 

2.3 

2  5 

2.5 

2.1 

3.3 

0.1 

2.5 

2.0 

2.4 

3.8 

1.6 

1.6 

1.9 

2.8 

0.1 

0.3 

0.0 

0.1 

0.8 

3.6 

0.4 

1.6 

2.4 

1.1 

1.8 

0.6 

1.9 

1.7 

0.7 

0.2 

0.4 

1.1 

5.8 

5.0 

6.2 

4.0 

3.5 

2.3 

0.3 

1.4 

50 

4.8 

4.8 

2.1 

0.0 

3.6 

2.9 

5.9 

6.9 

6.0 

4.9 

6.2 

6.9 

3.7 

4.1 

3.6 

5.6 

5.5 

5.8 

8.1 

3.5 

5.8 

4.8 

3.7 

5.5 

5.8 

4.7 

5.4 

5.6 

4.5 

3.1 

4.6 

4.2 

4.8 

7.0 

2.9 

3.7 

4.8 

3.6 

5.2 

4.1 

3.0 

3.8 

3.5 

3.4 

2.9 

4.2 

4.3 

4.8 

4.9 

4.3 

5.1 

1.6 

1.3 

4.1 

2.8 

0.0 

09 

4.8 

3.8 

1.9 

2.2 

2.9 

2.4 

5.4 

6.2 

2.5 

2.7 

0.3 

1.8 

2.2 

0.2 

0.9 

3.7 

1.7 

1.5 

1.4 

1.9 

1.8 

4.7 

5.1 

2.4 

3.3 

2.1 

4.0 

0.8 

0.1 

0.0 

3.3 

0.4 

1.3 

2.5 

2.4 

0.5 

5.3 

3.0 

1.3 

2.7 

0.6 

2.9 

3.7 

2.5 

3.2 

0.7 

1.5 

0.8 

0.4 

0.5 

0.3 

1.5 

3.4 

1.8 

4.6 

5.3 

5.0 

3.9 

3.7 

3.3 

3.1 

0.4 

3.3 

3.6 

3.6 

3.3 

5.5 

3.5 

7.2 

5.7 

3.9 

5.4 

4.1 

4.1 

4.4 

2.2 

3.4 

4.1 

3.1 

4.1 

4.1 

3.2 

3.5 

5.1 

4.5 

4.3 

5.0 

2.3 

1.1 

1.0 

1.3 

0.3 

2.4 

4.4 

2.6 

3.1 

3.0 

4.9 

1.0 

5.7 

3.2 

5.4 

2.1 

3.9 

3.3 

4.8 

5.7 

3.4 

1 

4.7 

4.2 

6.2 

5.2 

3.2 

0.9 

5.6 

5.2 

6.2 

7.4 

5.8 

3.8 

1.6 

2.1 

3.4 

6.3 

5.3 

6.3 

3.1 

2.5 

0.3 

5.0 

3.0 

4.0 

3.2 

2.7 

0.9 

2.6 

4.0 

3.8 

4.7 

3.8 

3.0 

4.0 

4.4 

1.3 

4.4 

6.6 

7.0 

9.7 

9.4 

7.8 

5.9 

0.6 

5.3 

6.1 

5.0 

5.5 

6.4 

6.1 

9.6 

5.8 

6.8 

8.1 

5.4 

6.2 

6.2 

7.3 

5.8 

5.7 

5.7 

5.8 

5.5 

7.1 

5.9 

6.5 

6.0 

5.3 

5.6 

4.1 

4.8 

5.2 

5.4 

5.7 

3.8 

5.4 

4.9 

6.8 

4.4 

4.7 

5.4 

5.0 

4.1 

4.9 

3.8 

4.5 

5.2 

4.2 

6.6 

4.7 

5.0 

4.4 

5.4 

3.1 

4.0 

4.8 

5.4 

|  2.9 

3.9 

2.8 

1.9 

3.3 

5.2 

9.5 

3.1 

4.2 

3.7 

5.5 

6.5 

4.8 

7.3 

3.4 

2.1 

2.1 

1.0 

1.1 

2.7 

0.5 

4.0 

2.5 

1.8 

1.3 

1.1 

4.2 

2.3 

6.2 

2.4 

4.7 

5.9 

1.9 

2.7 

0.4 

0.0 

2.7 

1.2 

1.5 

2.1 

1.3 

1.4 

1.8 

2.1 

2.7 

2  3 

2.4 

3.9 

3.6 

2.1 

2.3 

3.8 

2.1 

0.9 

2.2 

1.2 

1.3 

2.7 

2.0 

3.5 

4.3 

37 

1  4.1 

3.6 

3.1 

0.8 

2.8 

0.5 

3.4 

3.9 

2.7 

2.4 

—2.61 

—2.65 

—3.55 

1 

—2.66 

—3.82 

—2.47 

; — 2.53 

—2.48 

—1.61 

1.43 

—2.32 

—2.88 

—2.67 

—  3.05 

—3.25 

Breda  geeft  voor  den  morgen 


:  normaal  17.7  —  16.1,  afwijking  — 1.94;  voor  den  middag:  normaal  22.5 — 20.7,  afwijking 


—  2.84.  Luxemburg  is  uit  11  jareu  bepaald. 
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tr 

to 

et- 

C 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


1G2 


TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

Augustus  1864. 


IDDELDE  TEMPERATUUR 


EN  DAG. 


BAROMETER-AFWUKIN0EN  TE  8  UUR,  WIND  EN  REGEN  TOT  DEN  VOLGENDEN  MORGEN. 


Utrecht. 

190-17.3 

Vlissin- 

gen. 

19.5-18-2 

Maas¬ 

tricht. 

20-8-18.7 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

1.3 

1.8 

1.6 

2.5 

M 

2.8 

1 - > 

4 

CC 

V 

2.3 

' - > 

6 

3.0 

2.8 

2.7 

2.3 

M 

2.3 

9 

CC 

V 

2.2 

\ 

7 

2.6 

2.7 

1.2 

1.2 

M 

3.9 

4 

a 

V 

3.8 

\ 

2 

2.6 

0.0 

1.4 

1.1 

G 

4.1 

/ 

1 

cc 

M 

3.6 

1 - > 

4 

2.5 

0.3 

2.9 

1.2 

M 

5.2 

1 - > 

4 

cc 

V 

4.8 

I 

3 

0.0 

0.3 

2.3 

0.7 

IW 

2.4 

\ 

4 

cc 

V 

2.4 

* 

2 

0.9 

1.5 

15 

0.5 

V 

0.!? 

1— > 

8 

C( 

M 

0  6 

W* 

9 

0.1 

1.1 

0.4 

2.8 

M 

2.1 

1 - > 

4 

cc 

V 

2.1 

I - > 

10 

2.5 

0.9 

0.2 

0.9 

M 

0.9 

I - > 

25 

2 

G 

1.3 

I - > 

14 

4.7 

5.7 

5.1 

6.3 

V 

1.3 

1 - > 

19 

4 

M 

1.7 

1 - > 

16 

4.9 

5.0 

5.4 

4.2 

V 

4. 7 

\ 

15 

Cl 

M 

3.6 

k 

9 

3.7 

3.6 

3.8 

1.3 

V 

9.9 

6 

CC 

M 

9.4 

1 - > 

4 

2.2 

2.0 

4.8 

1.2 

G  10.6 

\ 

2 

<C 

H  10.3 

; 

1 

1.5 

1.7 

4.9 

2.1 

G  13.0 

\ 

1 

CC 

H  12.9 

; 

3 

0.2 

0.5 

4.6 

1.5 

H  11.4 

I 

7 

cc 

G  10.9 

\ 

2 

1.9 

2.0 

1.7 

0.9 

11 

7.6 

I 

20 

cc 

V 

7.3 

' 

8 

3.3 

2.9 

4  0 

1.5 

II 

1.5 

* 

13 

cc 

V 

1.4 

10 

3.3 

3.6 

3.0 

0.7 

V 

0.4 

1 

8 

cc 

11 

0.1 

\ 

10 

2.9 

2.2 

2.6 

1.3 

G 

4.0 

s» 

1 

cc 

H 

4.2 

i 

1 

3.4 

3.2 

5.0 

2.1 

H 

7.8 

\ 

14 

V 

8.3 

\ 

7 

6.9 

3.3 

2.6 

1.9 

G 

1.2 

i — > 

1 

1 

11 

1.6 

\ 

6 

3.8 

2.0 

3.0 

1.4 

G 

0  9 

S 

1 

1 

11 

0.8 

17 

7.5 

6.2 

5.6 

6.1 

G 

4.5 

27 

1 

H 

4.6 

34 

5.6 

5.5 

6.8 

3.7 

V 

4.1 

\ 

15 

47 

M 

4.6 

16 

5.0 

5.5 

5.2 

2.3 

V 

33 

Si 

8 

2 

M 

2.4 

k' 

^ f 

9 

4.4 

4.9 

4.0 

4.1 

V 

5.4 

\ 

11 

6 

M 

5.0 

9 

3.4 

4.1 

5.2 

1.2 

V 

8.1 

K - 1 

6 

cc 

H 

8.0 

6 

2.0 

3.3 

3.2 

0.9 

G 

7.3 

S 

2 

cc 

M 

7.0 

*-* 

9 

2.6 

1.2 

1.2 

1.8 

M 

4.5 

9 

1 

G 

4  2 

i 

2 

2.2 

0.4 

0.6 

1.3 

G 

30 

1 

0 

1 

11 

24 

i» 

13 

3.1 

2.3 

0.4 

1.6 

M 

0.5 

s 

16 

cc 

G 

0.3 

1 

5 

—2.53 

—2.45 

—2.49 

1.99 

265 

66 

254 

gem. 

som 

Reg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

cc 

14 

t— > 

11 

CC 

H 

0  3 

\ - > 

12 

cc  | 

G 

0.3 

1 - > 

8 

<c 

cc 

1.4 

s 

12 

C( 

H 

06 

> 

14 

r 

G 

0.0 

18 

r 

cc 

3.5 

8 

cc 

II 

3.0 

s 

6 

cc 

G 

2.7 

\ 

4 

2 

cc 

39 

I 

1 

cc 

11 

3.3 

6 

<t 

V 

3.0 

I 

2 

cc 

cc 

4.8 

3 

cc 

11 

40 

5 

2 

G 

4.0 

3 

cc 

cc 

2.2 

\ 

4 

(( 

H 

2.1 

s 

6 

cc 

G 

1.7 

4 

1 

cc 

0.4 

N» 

5 

cc 

G 

0.3 

7 

cc 

II 

0.2 

19 

cc 

4 

3.8 

10 

r 

11 

4.8 

I — ï> 

13 

r 

G 

4.9 

1 - > 

10 

1 

2 

1.2 

28 

11 

II 

1.5 

** 

52 

13 

V 

1.8 

\ 

16 

8 

r 

4.0 

S 

26 

9 

H 

5.9 

s*. 

38 

4 

G 

7.6 

\ 

20 

17 

4 

2.8 

\ 

22 

r 

H 

2.1 

\ 

22 

2 

G 

0.5 

\ 

31 

9 

r 

9.5 

\ 

4 

cc 

H 

9.4 

\ 

6 

CC 

G 

8.6 

'-A 

10 

CC 

cc 

10.1 

/ 

2 

cc 

V  10.0 

/ 

6 

CC 

M 

94 

25 

cc 

cc 

12.2 

3 

cc 

V  11.8 

/ 

9 

cc 

M  10.9 

\ 

9 

cc 

cc 

10.6 

7 

cc 

V  10.9 

I 

9 

cc 

M 

9.6 

I 

4 

cc 

r 

7.3 

6 

2 

G 

7.1 

\ 

12 

r 

M 

6.7 

\ 

4 

cc 

CC 

1.3 

: 

11 

r 

M 

1.2 

Si 

4 

4 

G 

0.0 

\ 

14 

r 

cc 

0.2 

\ 

1 

r 

M 

0.1 

\ 

4 

cc 

G 

0.3 

'-A 

4 

2 

cc 

4.3 

I 

2 

2 

V 

5.0 

ƒ 

8 

cc 

M 

5.3 

\ 

9 

10 

7 

8.6 

7 

r 

G 

8.4 

\ 

1 

2 

M 

9.9 

4 

CC 

1 

1.8 

I 

6 

4 

M 

2.3 

/ 

9 

cc 

V 

3.1 

I 

10 

(C 

CC 

0.7 

/ 

7 

4 

V 

0.1 

13 

8 

M 

0.5 

I 

9 

16 

22 

6.8 

1 

42 

40 

V 

8.6 

24 

80 

1VI 

10.6 

\ 

9 

16 

13 

5.1 

Si 

12 

9 

H 

5.7 

17 

19 

G 

7.8 

9 

46 

cc 

2.1 

\ 

11 

1 

H 

1.4 

\ 

11 

r 

G 

1.0 

s. 

20 

8 

cc 

4.8 

\ 

6 

r 

G 

3.8 

\ 

2 

1 

II 

1.3 

I 

8 

7 

5 

7.8 

T 

1 

CC 

G 

7.7 

\ 

i 

2 

M 

6.9 

4 

cc 

cc 

7.0 

3 

1 

V 

6.6 

/ 

7 

cc 

H 

64 

i 

10 

4 

3 

4.2 

1 

r 

V 

3.4 

6 

cc 

II 

2.7 

3 

4 

cc 

2.6 

\ 

2 

cc 

M 

2.3 

4 

cc 

V 

1.7 

I 

8 

cc 

cc 

0.2 

I 

9 

3 

II 

0.9 

13 

3 

V 

1.1 

/ 

14 

cc 

61 

—2.09 

273 

86 

347 

140 

322 

151 

gem. 

ke  wind  te  vroeg  gekomen. 


Daarom  is  den  10.  of  11.  üiet  afzonderlijk  geseind. 


De  wind  was  er  reeds. 


—  1 6o  — 


BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

Augustus  1864. 


Datum. 

’S  MORGENS  8  UUR. 

| 

’S  M  I  D  D  A  G  S  2  UUR. 

’S  AVONDS. 

Leeu¬ 

warden. 

8 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Breda. 

760.9 

Luxem¬ 

burg. 

TL 

den 

Helder. 

760.8 

Leeu¬ 

warden. 

760.3 

Gronin¬ 

gen. 

759.5 

Utrecht. 

760.6 

Hellev.- 

sluis. 

761.6 

Vlissin- 

gen. 

762.2 

Maas¬ 

tricht. 

757.5 

I 

Luxem¬ 
burg.  1 
735.5  j 

den 

Helder. 

8 

Leeu¬ 

warden. 

8 

Gronin¬ 

gen. 

8 

Utrecht. 

10 

Hellev.- 

sluis. 

8 

Vlissiu- 

gen. 

8 

Maas¬ 

tricht. 

7 

Luxem¬ 

burg. 

T/\ 

1 

2 

3 

4 

5 

0.6 

o.7 

3.0 

4.1 

4.0 

1.8 

1.7 
3.6 
3.4 

4.8 

1.6  ! 
1.9 
3.3  ' 
3.0 
4.2 

2.4 

0.2 

2.8 

1.9 

3.9 

2.0 

2.2 

3.9 

3.8 

4.8 

1.8 

1.6 

4.3 

4.4 
4.9 

1.6 

1.4 

3.4 
4.1 
4.7 

2  2 

2.7 
3.9 

3.8 

4.8 

2.4 

3.2 

4.4 

3.3 

5  2 

2.5 

36 

4.2 

2.8 

4.8 

2.6 

2.6 

3.6 

3  6 
49 

12 

1.5 

27 

2.0 

4.4 

1.1 

3.0 

4.0 

3.1 

3.7 

1.3 
3.0 
4.5 
3.9 

4.4 

1.3 
2.5 
4.1 
3.8 

4.4 

1.2 

3.6 

4.2 
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2.1 
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3.6 

1.6 
3.0 
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0.2 

2.0 

0.8 

1.7 

3.0 
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3.8 

2.8 
1.2 

3.1 

0.3 

3.8 

2.5 

2.3 

2.7 

0.7 

4.3 

2.5 

3.5 

2.8 

0.3 

2.8 

3.1 

0.8 

3.1 

1.0 

2.8 

3.4 

0.0 

2.9 

0.8 

2.2 

3.4 

1.0 

2.0 

0.2 

1.7 

2.7 
0.6 

0.9 

0.7 

1.6 

1.4 

0.6 

2.5 

1.1 

2.1 

6.0 

0.0 

2.6 

0.7 

2.0 

6.1 

0.8 

2.4 

1.1 

2.6 

6.3 

1.5 

2.2 

1.3 

1.4 
6.9 

0.7 

2.1 

1.1 

1.8 

6.8 

1.2 

2.1 

1.1 

2.0 
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1.6 

0.8 

1.1 

4.9 

0.9 

0.5 

1.6 

1.5 

3.1 

1.3 
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12 

13 

14 
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1.3 

9.3 
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13.5 

11.5 

4.0 

9.8 
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10.9 

3.1 
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9.6 

11  6 

5.2 

2.6 

8.2 

7.3 

8.5 
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5.9 

10.2 

11.6 

I  12.8 

11.1 

4.9 

9.8 

11.8 

12.9 

11.2 

3.9 
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11.4 

12.5 

10.7 

5.7 

9.9 
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11.8 

9.6 

6.8 

10.2 

10.4 

11.7 

9.9 

7.2 

10.1 
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9.9 

6.1 

8.7 

9.6 
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8.8 

3.5 

8.3 

7.6 

8.4 

6  2 

7.9 

9.8 

11.9 

12.4 

9.9 

7.3 

10.4 

12.4 
12.7 

10.0 

6.5 

9.7 

11.9 

12.2 

9.3 

8.3 

9.8 

11.2 

11.4 

9.0 

8.6 

9.4 

10.7 

11.3 

9.3 

9.2 
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11.1 
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9.0 

9.8 
10.0 
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14 

0.8 
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5.1 

1.1 

1.2 
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2.0 
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2.8 
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2.7 
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3.5 
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1.9 

3.7 
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3.0 
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2.5 

1.2 
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22 

23 
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5.1 
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0.2 
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2.0 

1.4 

1.9 

10.6 

4.8 

3.1 

2.0 

0.9 

7.9 

3.0 

3.9 

1.1 

1.4 
7.0 
2.9 

3.4 

5.9 

1.1 

7.8 

4.2 

2.4 

2.5 

0.0 

10.4 

3  0 

42 

2.3 

0.6 

10.1 

1.9 

4.8 

2.2 

1.0 

11.1 

1.0 

5.3 

1.8 

2.4 

14.4 

2.0 

4.0 

1.5 

4.5 
12.4 

8.0 

3.9 

0.9 

0.4 

9.2 

0.4 

4.3 

0.4 

0.4 

9.7 

0.8 

4.2 

0.9 

0.3 

10.9 

2.2 

3.5 

0.5 

2.1 

12.2 

0.1 

5.0 

1.2 

2.2 

10.7 

0.2 

5.1 

1.2 

3.4 

10.7 

1.3 

5.5 

1.4 

3.6 

16.5 

0.3 

5  1 

1.8 

7.5 

15.6 

0.1 

4.4 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4.6 

§6 

7.4 
39 

3.4 
0.3 

5.1 
7.9 
66 
3.4 
2  1 
0.8 

4.6 

6.8 

6.2 

3.9 

3.0 

0.7 

3  6 
5.7 
4.4 
4.3 
2.1 
1.6 

5.2 

8.4 
5.6 
3.0 

1.5 
1.6 

5.2 
8.6 
6.5 
3.8 
2  6 
0.3 

5.2 

8.2 

6.3 
4.0 

2.3 

0.5 

4.2 

7.6 
5.8 

3.7 

1.3 
0.9 

5.8 

8.0 

5.7 

3.4 

0.5 

1.6 

60 

80 

5.4 

3.1 

*  0.2 
2.0 

5.3 

7.0 

5.9 

4.5 

0.6 

0.7 

39 
6.0 
6.2 

40 
19 
1.4 

6.2 
j  8.2 
4.7 
3.0 
0.5 
1.7 

6.5 

5.5 

5.6 
3.8 

1.7 
1.6 

5.7 

8.5 

5.7 

3.8 

1.8 
1.3 

63 

8.0 

4.9 

3.3 

0.3 

1.1 

61 

8.0 

4.7 

2.8 
0.5 
1.7 

6.8 

8.1 

4.7 

2.7 
1.1 
1.4 

5.7 
7.4 
5.1 

4.8 
0.2 

1.2 

4.5 

6.5 
5.1 

2.9 

1.9 
0.0 

0.72 

t 

gem. 

2.15 

2.13 

1.62 

1.02 

2.41 

1 

2.56 

1.93 

2.12 

2.36 

j  2.30 

1.78 

1 

1.07 

12.20 

! 

i 

2.42 

2.00 

2.05 

2.03 

2.05 

1.61 

Groot  ste 
verschil. 


V  0.5  Hl 

V  1.2  G 
G  0.7  M 
G  0.7  H 
M  1.0  H 

H  0.9  M 
M  0.3  H 
M  1.5  G 
M  1.4  G 

V  3.4  G 

V  2.7  G 
II  0.8  M 
H  2.1  M 
H  2.4  M 
H  2.2  M 

V  1.3  G 

V  1.4  G 
H  0.9  Hl 
G  3.7  M 

!  M  1.0  G 

H  0.5  M 
G  3.9  M 
11  7.3  M 
i  V  3.5  G 

V  2.0  G 

V  1.1  G 
G  1.1  Hl 
G  1.0  H 
Hl  2.1  V 
G  2.9  V 

;  Hl  0.5  H 

li  1.81 

gem. 
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Helder  O* 
Serein. 


Ligt  bewolkt  O  ■  Betcolkt  ©. 
Légb'ement  couvert.  Nuageux. 


Ztvaar  bewolkt  O. 
Trés  nuageux. 


Betrokken  9.  Mist  ®.  Donder  ®. 

Couvert.  Bronillard.  Tonnerre 


Regen  r. 
Pluie. 


Sneeuio  sn. 
Neige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  w. 

Grêle.  Grand  vent. 
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THERMOMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
September  1864.  Zie  Marche  annuelle  du  barometre  et  du  thermometre. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


’s  MORGENS  8  UUR. 


den 

Helder. 

16-3-12.4 

Leeu¬ 

warden. 

16.4-11-5 

Gronin¬ 

gen. 

15.3-113 

Utrecht. 

16.4-12-0 

Hellev.- 

sluis. 

16-4-13.2 

Vlissin- 

gen. 

16.5-13.0' 

Maas¬ 

tricht. 

16.7-11.9 

Luxem¬ 

burg. 

15.4-10.6 

0.5 

0.3 

0.4 

1.1 

0.2 

1.1 

0.9 

0.1 

1.4 

1.4 

2.7 

0.3 

1.9 

2.0 

2.2 

0.2 

2.2 

2.7 

0.9 

2.7 

1.9 

1.3  i 

0.7 

0.2 

3.2 

1.5 

0.7 

1.4 

2.2 

2.2 

1.4 

0.1 

1.6 

3.0 

2.1 

3.1 

2.1 

0.3 

2.2 

1.9 

1.1 

1.1 

1.7 

0.7 

1.3 

2.2 

2.4 

1.7 

0.6 

0.8 

0.3 

1.3  • 

1.7 

1.3 

1.1 

1.9 

1.9 

2.4 

2.2 

1.2 

0.9 

1.3 

2.0 

3.0 

2.2 

3.1 

3.0 

3.1 

2.3 

2.0 

3.5 

3.6 

0.4 

1.6 

0.9 

0.6 

1.1 

0.1 

3.1 

2.3 

0.7 

0.6 

0.8 

0.5 

0.9 

1.4 

2.1 

0.5 

1.8 

2.1 

1.8 

0.9 

0.9 

1.3 

5.1 

3.8 

4.8 

3.6 

3.6 

3.3 

2.0 

3.3 

4.5 

2.9 

1.5 

1.4 

1.6 

0.5 

0.5 

0.7 

0.5 

1.2 

0.3 

0.3 

0.4 

0.0 

0.2 

1.0 

3.7 

0.9 

0.5 

1.5 

1.3 

3.1 

1.3 

1.0 

3.2 

5.1 

0.6 

2.3 

3.1 

0.8 

0.1 

0.6 

1.5 

2.2 

2.0 

0.3 

0.0 

1.0 

0.5 

0.9 

0.4 

3.3 

2.0 

0.6 

0.0 

0.3 

1.4 

1.3 

0.0 

1.5 

2.1 

2.3 

1.4 

0.7 

3.0 

2.5 

1.4 

0.7 

3.5 

1.7 

2.5 

1.5 

2.1 

0.8 

1.4 

t.6 

2.7 

0.2 

0.9 

0.4 

2.2 

0.9 

2.8 

6.0 

0.2 

06 

0.8 

0.9 

0.0 

0.8 

0.5 

2.2 

1.7 

0.9 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

1.5 

1.2 

0.5 

0.6 

0.8 

0.1 

0.1 

0.0 

2.5 

2.4 

2.0 

1.5 

1.9 

2.2 

0.1 

0.5 

0.1 

3.4 

0.1 

2.8 

2.4 

0.5 

2.7 

1.7 

2.9 

0.8 

0.1 

2.6 

1.8 

0.3 

2.6 

1.3 

2.6 

0.6 

1.5 

0.6 

0.5 

1.3 

0.3 

0.5 

2.4 

2.9 

0.5 

0.4 

0.2 

1.4 

0.7 

0.0 

0.7 

0.4 

—0.81 

—0.59 

—0.52 

0.07 

1—0.66 

—0.65 

—0.88 

|  0.52 

’s  MIDDAGS  2  UUR. 


den 

Helder. 


Leeu¬ 

warden. 


Gronin- 

gen. 


183-14.4  197-15  0  19.0-15.0 


1.3 
0.4 
0.6 

1.4 
2.7 

2.7 

2.7 

1.1 

1.8 

0.7 

2.4 

4.7 
1.9 

0.7 

0.6 

2.3 
0.3 

0.2 

1.9 

1.1 

2.1 

1.3 

0.0 

0.1 

0.8 

1.6 

1.3 

2.3 
0.5 
0.9 


1.9 

0.8 

2.7 

1.8 

3.5 

2.5 

2.7 

1.3 

1.7 

0.0 

2.8 

2.6 
2.7 
0.6 
0.3 

2.3 

0.5 

1.2 

0.5 

0.8 


1 


3.2  i 
1.8  | 
0.2 
0.1 

0.6 

0.5 

1.2 
1.1 

2.3 

0.3 


—0.55  —0.90 


20-1-15.5  19.6-16-7 


1.0 

1.2 

2.5 

2.5 

3.0 

2.5 
2.9 

0.2 

1.5 

1.2 

4.5 

4.1 

2.6 
0.8 
0.7 

1.0 

1.0 

0.2 

0.2 

2.8 

2.3 

1.7 

0.4 

0.2 

0.1 

1.1 

1.0 

2.4 

2.6 

1.1 


Utrecht. 


Hellev.- 

sluis. 


—0.95 


0.7 

0.5 

4.6 

1.5 

4.0 

2.8 

0.3 

0.6 

2.4 

1.0 

4.1 

2.8 

1.4 

0.5 

0.2 

3.1 
0.1 
0.1 

3.3 
0.8 

3.4 
0.7 

0.1 

0.3 

0.4 

2.5 

2.3 

3.9 

1.2 
1.7 

-o.sF 


Vlissin- 

gen. 

19-7-1 6  0 


1.3 
1.0 
3.6 
0.5 

3.1 

2.0 

1.0 

0.2 

1.1 

0.9 

2.5 
3.0 

1.6 
0.2 
1.5 

1.8 

1.1 

3.6 

3.4 
2.2 

3.5 
2.1 
0.4 
0.3 

3.3 

2.6 

0.5 

1.6 

0.9 

0.4 


-0.81 


1.3 
0.8 
2.8 
2.6 
3.0 

1.6 

1.7 

0.5 

1.6 

0.9 

3.0 

2.9 

13 

0.1 

0.1 

1.3 
0.3 

1.7 

0.9 

0.5 

2.4 
0.7 
0.4 
0.3 

1.4 

1.5 
1.5 
1.7 
0.5 
0.2 


Maas¬ 

tricht. 

21.3-16.6 


-0.61 


Luxem¬ 

burg. 

20.1-15-3 


1.5 

1.9 

4.1 
2.4 

4.2 

2.4 
0.9 

0.6 

3.5 

0.7 

5.3 

4.2 
29 
2.1 

0.3 

4.3 

1.5 
0.5 

4.4 

2.9 

0.7 

2.4 
0.0 

0.8 

0.5 

0.0 

3.2 
2.9 

2.1 

0.7 

—1.10 


165-12.6  16.4-11.6 


4.6 
1.0 

4.9 

3.3 

3.6 

1.9 
0.3 
0.2 

4.9 

4.1 

1.8 

3.6 

3.4 
0.5 

3.1 

3.0 

0.6 

0.4 

2.2 

2.0 

1.2 
1.8 
0.7 

0.1 

0.7 

0.6 

1.0 

1.7 
19 

2.0 


’S  AVONDS. 


den 

Helder. 


Leeu¬ 

warden. 


—0.38 


1.5 

1.5 

1.6 
0.6 
0.1 

0.6 

0.9 

1.1 

23 

1.0 

1.7 

2.4 
2.2 
0.4 

0.5 

1.9 

0.9 

3.4 
2.6 
1.2 

0.5 

2.8 
0.8 

0.6 

0.3 

1.2 

2.1 

1.5 

1.0 

0.6 


-0.40 


Gronin¬ 

gen. 

15.8-11-8 


2.2 

0.8 

1.9 

1.5 

1.9 

0.6 

2.4 

1.0 

2.2 

0.4 

3.7 

3.5 
3.0 
0.3 
0.0 

3.4 

0.1 

1.2 

1.3 

1.3 

0.4 

0.5 

1.8 

1.1 

0.7 

0.9 

1.0 

0.3 

0.1 

1.6 


—0.70 


1.7 
0.5 

1.3 
0.4 

2.8 

2.7 

2.8 

0.7 

2.9 

0.4 

3.6 

3.3 
0.8 

1.0 

1.2 

4.2 

0.6 

0.1 

0.9 

1.1 

0.3 

2.6 

1.1 

1.4 
0.8 

O.t 

0.4 

1.0 

0.7 

1.6 


Utrecht. 

15.1-10-6 


— 0.44 


3.3 
0.9 

2.3 

2.6 

2.3 

1.8 

0.4 

3.6 

3.7 

0.4 

5.4 

2.9 

1.2 

0.8 

1.5 

4.3 

0.5 

2.3 

2.3 

3.5 

0.8 

0.8 

1.6 
1.1 

1.9 

0.3 

0.6 

0.5 

0.1 

1.5 


Maas¬ 

tricht. 

18.5-135 


—  0.71 


2.7 

2.0 

3.5 

1.8 

3.6 

0.8 

0.1 

2.1 

3.5 
0.7 

3.5 

4.4 
2.8 
0.4 

1.3 

4.5 

1.2 

0.9 

3.5 
3.5 

3.4 

1.1 

1.1 

0.5 

0.9 

0  3 

3.9 

0.8 

3.0 

2.9 


-1.19 


Breda  ^eeft  voor  den  morgen:  normaal  16.0—11.5,  afwijking  —0.03  ;  voor  den  middag:  normaal  20.8—16.3,  afwijking  - 1.58.  Luxemburg  is  uit  11  jaren  bepaald. 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLA 

f 

September  1864. 


Datum. 

AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE 

VOOR  ELKEN  DAG. 

TEMPERATUUR 

BAROMETER-AF  WIJ  HINGEN 

TE  8  UUR,  WIND 

E  N 

REGEN  TOT 

DEN 

VOEGENDEN 

C  1 

MORGEN. 

Helder. 

17  0-13.1 

Leeu¬ 

warden. 

17.5-12.7 

Gronin¬ 

gen. 

167-12.7 

Utrecht. 

172-12.7 

V  lissin¬ 
gen. 

18-1-145 

Maas¬ 

tricht. 

18.7-14.0 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Keg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Keg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

'  V 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

i 

1.1 

1.5 

1.0 

1.0 

0.7 

1.6 

1.2 

M 

2,7 

9 

cc 

V 

2.7 

• - > 

8 

« 

2.3 

t - > 

7 

« 

G 

1.7 

6 

1 

H 

1.5 

S  7 

CC 

2 

1.1 

1.0 

1.5 

0.6 

1.4 

2.0 

1.7 

M 

1.0 

** 

16 

i 

1  G 

0.3 

/ 

5 

CC 

0.4 

5 

2 

V 

0.1 

1 

12 

6 

11 

0.7 

/  14 

2 

3 

1.5 

2.4 

1.6 

3.2 

2.0 

2.8 

2.0 

G 

3.9 

i 

1 

i 

M 

4.3 

9 

1 

5.0 

1 

i, 

4 

9 

H 

5.5 

I 

2 

8 

V 

5.9 

I  7 

18 

4 

1.7 

1.6 

1.2 

1.8 

2.4 

1.9 

0.5 

G 

6.2 

6 

20 

!  M 

6.4 

1— > 

9 

2 

6.5 

1 

4 

11 

6.6 

S 

31 

3 

V 

6.7 

/  18 

21 

5 

1.5 

2.8 

2.6 

3.1 

1.7 

3.3 

4.1 

M 

2.2 

s 

16 

2 

1  v 

3.8 

Sé 

11 

CC 

4.4 

t. 

12 

1 

G 

4.8 

1 - > 

14 

4 

H 

6.3 

e->  22 

4 

6 

1.1 

1.4 

2.3 

0.1 

1.9 

1.9 

2.9 

M 

3.3 

16 

1 

V 

2.7 

• — > 

19 

1 

2.2 

1 - > 

23 

5 

11 

0.8 

/ 

26 

3 

G 

0.4 

22 

CL 

7 

1.4 

2.0 

2.0 

0.4 

0.2 

0.1 

3.0 

M 

1.3 

16 

3 

V 

1.3 

12 

5 

2.2 

10 

3 

11 

3.2 

/ 

18 

CC 

G 

4.3 

17 

5 

8 

1.4 

1.6 

1.0 

1.8 

0.9 

1.6 

3.3 

M 

1.8 

16 

CC 

V 

1.2 

1 — > 

11 

CC 

0.4 

17 

r 

G 

1.4 

/ 

12 

r 

II 

1.5 

S  27 

CC 

9 

2.1 

2.3 

2.5 

31 

2.1 

3.5 

3.7 

M 

2.6 

k 

16 

(( 

V 

1.5 

14 

4 

0.9 

15 

cc 

G 

0.9 

/ 

20 

1 

11 

1.1 

30 

CC 

10 

0.7 

0.4 

0.2 

0.3 

0.5 

1.5 

0.2 

V 

1.3 

10 

10 

G 

1.3 

ƒ 

1 

« 

1.3 

4 

r 

4 

6 

M 

1.2 

9 

9 

11 

1.1 

S  25 

r 

11 

1.6 

2.4 

3.0 

3.3 

2.2 

3.6 

2.2 

1W 

4.0 

9 

1 

V 

5.0 

13 

5 

5.2 

/ 

16 

2 

G 

5.6 

/ 

'  3 

6 

H 

6.2 

-f  36 

14 

12 

3.0 

2.7 

3.1 

2.2 

2.1 

4.6 

2.8 

I\1 

0.8 

9 

1 

V 

0.2 

8 

20 

0.5 

/ 

8 

3 

H 

2.0 

/ 

7 

13 

G 

2.0 

6 

7 

13 

3.0 

3.1 

2.3 

2.0 

2.3 

3.4 

1.4 

l\ï 

2.0 

[ 

9 

CC 

V 

1.1 

I 

13 

CC 

1.0 

/ 

3 

CC 

G 

0.9 

t 

1 

2 

4 

H 

0.6 

1  15 

1 

14 

0.4 

0.8 

0.5' 

0.1 

0.3 

1.0 

2.2 

M 

1.1 

16 

CC 

G 

1.8 

5 

(C 

2.4 

t 

12 

2 

V 

3.2 

t 

19 

9 

11 

3.3 

I  15 

7 

15 

0.5 

0.0 

0.3 

0.6 

0.5 

0.7 

1.8 

M 

6.3 

t 

16 

1 

G 

6.4 

t 

3 

1 

7.0 

■V 

6 

1 

V 

7.6 

s 

18 

1 

II 

8.1 

1  13 

3 

16 

16 

2.4 

2.5 

3.5 

1.1 

4.0 

3.3 

G 

8.5 

l 

5 

2 

M 

9.3 

I 

16 

9 

10.5 

\ 

14 

23 

11 

10.5 

I 

22 

28 

V 

11.8 

1  13 

41 

17 

0.0 

0.6 

0.9 

0.1 

0.1 

04 

3.4 

M 

10.9 

w 

16 

2 

V 

12.2 

1 

15 

r 

12.5 

10 

CC 

G 

12.3 

/ 

5 

13 

II 

14.3 

1  18 

CC 

18 

1.9 

0.7 

0.0 

0.4 

1.3 

0.6 

2.3 

M 

5.1 

9 

2 

G 

5.6 

1 

11 

CC 

6.2 

i  ! 

14 

r 

11 

7.3 

s 

18 

1 

V 

7.4 

S  12 

11 

19 

2.2 

0.8 

0.2 

1.8 

1.1 

2.6 

1.7 

G 

4.7 

3 

r 

M 

5.1 

1 — > 

9 

1 

5.8 

4 

2 

11 

5.9 

s 

11 

14 

v 

6.4 
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14 

20 

1.5 

1.1 

1.8 
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0.6 

M 
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9 

CC 

V 
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I 

15 

r 

3.0 

5 

r 

G 
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1 

CC 

H 
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r 
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/ 
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r 
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ï 
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ï 
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6 

cc 
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9 

« 
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0.9 
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BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

September  1864. 


Datum- 

’S  MORGENS  8  UUR. 

’s  MIDDAGS  2  UUR. 

1 

’S  AVONDS. 

Leeu- 

Hellev.- 

Breda. 

761.3 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Utrecht. 

761.0 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Utrecht. 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas* 

warden. 

8 

sluis. 

8 

burg. 

77. 

Helder. 

761.1 

warden. 

760.8 

gen. 

760.1 

sluis. 

762.0 

gen. 

762.4 

tricht. 

757.9 

burg. 

735.5 

Helder. 

8 

warden. 

8 

gen. 

8 

10 

sluis. 

8 

gen. 

8 

tricht. 

7 

1 

1.0 

2.3 

2.1  1 

1.6 

2.7 

3.3 

2.6 

34 

3.2 

3.4 

3.1 

2.3 

2.1 

3.0 

2.7 

2.3 

2.5 

2.4 

2.6 

2 

0.3 

0.1 

0.4  ! 

0.7 

1.0 

0.2 

0.4 

0.4 

0.6 

1.1 

0  2 

0.3 

2.1 

1.0 

1.2 

2.0 

2.3 

2.1 

0.9 

3 

4.1 

5.7 

5.3  i 

3.6 

6.6 

5.1 

5.3 

6.3 

6.6 

6.8 

5.9 

4.8 

6.9 

6.4 

6.4 

6.9 

7.0 

7.2 

6.8 

4 

5.4 

6.7 

6.7 

6.7 

3.8 

3.9 

4.1 

4.4 

4.1 

3.5 

4.8 

5.4 

1.9 

1.5 

0.2 

2.2 

1.3 

0.8 

2.8 

5 

5.3 

4.3 

3.9 

0.2 

2.0 

1.8 

3.8 

1.1 

0  6 

0.1 

0.5 

0.9 

0.3 

0.3 

0.8 

0.9 

0.7 

1.2 

1.4 

6 

1.1 

2.2 

2.5  ! 

3.6 

1.0 

0.3 

0.1 

0.9 

0.4 

06 

2.1 

0.9 

5.3 

5.1 

5.0 

3.3 

2.6 

1.3 

0.5 

7 

3.0 

2.0 

1.9  I 

0.4 

03 

0.2 

0.9 

0.5 

0.8 

0.9 

0.3 

2.1 

0.7 

1.5 

09 

0.9 

1.1 

1.1 

1.4 

8 

1.0 

0.2 

0.8 

2.6 

0.7 

0.5 

1.0 

0.9 

0.9 

1.6 

2  0 

2.9 

0.2 

0.1 

0.2 

1.1 

1.1 

1.5 

i.2 

o 

O.G 

0.8 

1.3 

3.4 

2.2 

0.9 

1.2 

0.1 

0.2 

0.1 

1.0 

2.6 

2.7 

2.0 

2.1 

0.3 

0.9 

0.2 

0.3 

10 

1.8 

1.2 

1.0 

1.4 

0.7 

1.3 

0.8 

0.5 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

1.3 

1.2 

0.9 

3.1 

2.3 

2.4 

1.3 

ii 

5.7 

5.1 

4.9 

4.0 

5.7 

5.6 

5.8 

4.8 

4.7 

4.1 

3.7 

3.3 

3.7 

3.4 

3.7 

2.6 

2.9 

2.4 

3.0 

12 

1.5 

0.6 

0.0 

0.4 

0.1 

0.1 

0.5 

0.3 

0.5 

1.0 

0.9 

0.8 

O.S 

1.4 

1.0 

1.4 

1.3 

l.Ö 

1.4 

13 

1.2 

1.1 

1.0 

1.3 

0.5 

1.1 

0.8 

0.7 

0.7 

0.5 

1.2 

1.4 

0.1 

0.9 

0.8 

0.1 

0.0 

0.2 

1.4 

14 

1.9 

3.1 

2.8 

0.0 

4.8 

3.3 

3.2 

4.0 

4.7 

5.4 

1.3 

1.5 

6.4 

4.6 

4.1 

6.2 

6.7 

7.5 

3.1 

15 

5.8 

7.5 

6.7 

5.0 

5.9 

5.1 

5.3 

6.1 

6.7 

7.0 

5.9 

4.8 

6.2 

5.2 

5.3 

7.4 

7.5 

7.8 

6.7 

1 G 

9.1 

11.2 

11.0 

7.9 

12.1 

10.1 

9.8 

12.1 

13.4 

13.4 

11.6 

8.8 

14.9 

14.6 

12.4 

14.9 

15-6 

15.1 

14.2 

17 

12.6 

13.0 

12.6 

9.8 

9.2 

8.2 

8.1 

8.3 

9.0 

8.9 

7.6 

7.1 

7.2 

6.0 

5.8 

6.3 

8.2 

8.0 

18 

5.9 

7.5 

7.6 

8.7 

6.0 

4.6 

5.0 

5.1 

5.9 

5.7 

4.6 

5.7  j 

4.7 

4.2 

4.0 

4.7 

5.5 

5.4 

4.7 

in 

4.9 

6.4 

5.9 

6.5 

5.7 

5.4 

5.5 

5.1 

5.7 

5.6 

4.4 

6.7  , 

4.5 

4.1 

4.1 

4.1 

4.7 

4.6 

3.8 

20 

2.3 

2.9 

3.6 

7.5 

2.2 

1.7 

2.1 

1.9 

2.1 

1.8 

1.8 

7.4 

1  1-5 

0.3 

1.4 

1.3 

1.6 

1.4 

0.9 

21 

2.3 

3.9 

2.9 

4.6 

4.4 

3.0 

2.9 

3.1 

3.8 

4.0 

2.6 

3.6 

j  2.6 

1.9 

2.1 

2.3 

3.0 

3.0 

2.1 

22 

1.5 

3.2 

3.1 

2.3 

3.2 

2.3 

2.8 

3.8 

4.1 

3.8 

3.3 

2.2 

2.1 

1.7 

2.7 

1.4 

2.2 

2.0 

2.0 

23 

0.2 

0.3 

0.1 

1.0 

1.7 

2.2 

1.3 

2.2 

2.5 

3.0 

2.9 

2.4 

3.2 

3.9 

3.6 

3  8 

3.7 

4.1 

4.0 

24 

1.3 

2.7 

3.1 

5.0 

1.1 

3.3 

2.4 

3  7 

3.9 

4.4 

4.7 

5.3 

5.8 

5.7 

4.8 

6.4 

6.2 

6.7 

25 

9.1 

8.9 

8.1 

6.6 

0.9 

10.3 

9.5 

9.3 

9.6 

9.4 

9.0 

7.6 

10.5 

11.0 

10.4 

10.6 

10.2 

10.1 

9.2 

2G 

11.9 

11.0 

10.4 

8.4 

11.3 

11.9 

11.2 

11.2 

10.0 

10.6 

10.2 

89 

11.4 

12.3 

11.7 

11.2 

10.0 

10.2 

10.0 

27 

13.1 

10.5 

10.6 

7.3 

11.5 

12.2 

12.1 

10.2 

9.3 

8.6 

8.8 

6.9 

11.3 

12.5 

12.3 

10.4 

9.4 

8.9 

8.9 

28 

11.0 

9.0 

7.7 

7.1 

7.5 

ff  .8 

7.6 

7.1 

6.8 

6.6 

6.7 

6.3 

5.6 

5.7 

5.4 

5.1 

5.5 

Ü.S 

4.9 

29 

3.8 

4.2 

3.7 

1.9 

2.4 

2.2 

1.4 

2.4 

2.9 

3.0 

2.7 

0.4 

1.1 

06 

0.5 

0.9 

1.9 

2.4 

0.9 

30 

0.2 

15 

1.1 

0.5 

2.7 

2.4 

1.2 

2.4 

2.8 

3.0 

1.2 

0.2 

4.0 

4.2 

3.0 

3.8 

3.7 

3.9 

2.2 

1 

gem. 

—0.55 

—0.93 

t 

—0.84 

—  0.52 

—0.81 

—0.11 

—  0.56 

—0.36 

—0.55 

—0.47 

—0.04 

—  0.44 

1—0.59 

-  0.02 

—0.20 

—  0.34 

—0.56 

—0.38 

—0.02 

Luxem¬ 

burg. 

7-4  , 

Grootste 

verschil. 

1.2 

G  0.6  II 

0.9 

M  1.2  II 

6.5 

G  0.8  V 

3.1 

G  2.6  M 

2.1 

M  2.2  G 

0.0 

M  4.9  11 

2.3 

M  0.7  11 

4.0 

M  0.7  G 

1.3 

M  3.0  11 

3.4 

G  1.5  V 

3.3 

V  1.3  G 

1.3 

V  0.8  II 

1.0 

M  1.6  V 

3.9 

M  4.4  V 

6.2 

G  2.5  V 

11.3 

G  2.7  V 

6.8 

— 

6.3 

G  1.4  V 

6.6 

M  0.8  V 

4.7 

M  0.6  II 

6.7 

!  G  0.9  V 

1.4 

M  0.7  G 

4.3 

V  0.9  11 

5.6 

V  1.9  G 

8.6 

11  1.3  M 

8.2 

G  1.7  M 

6.9 

G  3.4  M 

4.3 

V  0.9  M 

0.1 

G  2.9  V 

OS 

M  1.0  U 

— 0.G4 

1.41 

j  gem. 

t 
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Helder  O- 
Serein. 


Lu/t  bewolkt  G  •  Bewolkt  ©. 
Léyèrement  couvert.  Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O  ■ 
Trés  nuageux. 


Betrokken 

Couvert. 


Mist  <§>. 
Brouillard. 


Donder  © . 
Tonnerre. 


Regen  r. 
Pluie. 


Sneeuw  sn. 
Neige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  vv. 

Grêle.  Grand  vent. 
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THERMOMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 
Octobes  1864.  Zie  Marche  annuelle  du  barometre  et  du  thermom'etre. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
<rcm. 


’s  MORGENS  8  UUR. 


den 

Helder. 

12.3-7.7 


0.0 

3.6 

4.5 
5.4 

5.1 

3.7 

3.8 

1.7 
1.3 
0.9 

0.5 

1.1 

1.3 

0.7 

2.2 

0.4 

1.3 

1.8 

1.7 

4.6 

2.0 

0.0 

0.9 

0.7 

2.0 

2.0 

2.8 

0.9 

2.0 

3.7 

4.6 


—0.80 


Leeu¬ 

warden. 

11.4-6.6 


0.3 

3.9 

5.7 
8.0 
8.1 

5.0 

6.3 
1.2 
0.4 
0.1 

0.9 

1.4 

1.2 

0.5 

2.8 

1.6 

1.2 

1.8 

0.9 

6.7 

1.3 
0.3 

2.3 

0.6 

0.5 

2.6 

3.8 
2.6 
1.2 

4.3 
3.8 


—0.91 


Gronin¬ 

gen. 

11.2-6.5 


0.5 

4.6 

6.1 

7.7 

7.1 

3.4 

5.7 

2.0 

1.3 

1.7 

1.2 

1.9 

ï.r 

ï.i 

2.5 

1.8 

0.9 

1.6 

0.6 

5.0 

1.5 

0.3 

3.0 

0.9 

0.4 

2.9 

4.3 

2.2 

1.5 

3.6 
4.4 


—0.86 


Utrecht. 

11.3-6.4 


Hellev.- 

sluis. 

13.1-6.7 


0.1 

3.0 

4.6 

5.5 

5.8 

2.4 

5.1 

3.6 

1.1 

0.1 

0.9 

1.1 

2.0 

0.8 

3.6 

1.5 

1.1 

2.6 

1.4 
3.7 

2.4 

0.8 

3.5 
1.1 

2.1 

1.3 

4.2 

0.2 

2.r 

3.8 

5.4 


0.9 

5.4 

3.2 

8.7 

9.4 

5.3 

6.8 

5.3 
1.9 
0.4 

0.8 

1.2 

1.3 

0.1 

1.8 

1.3 

1.3 
2.0 
1.8 

4.2 

0.2 

1.4 
2.6 
2.0 

3.3 

1.9 

4.9 

2.3 
2.7 

2.2 

6.0 


—0.64  ,—0.97 


Vlissin- 

gen. 

12.7-8.4 


1.3 

3.2 
6.0 

6.2 

7.4 

4.1 

5.2 

3.8 
1.0 
0.9 

0.3 

0.5 

0.8 

0.2 

3.0 

1.9 
0.9 

1.4 
O.Ï 
2.9 

0.8 

0.5 

1.0 

0.3 

1.6 

1.5 

3.5 
0.1 

3.8 

0.9 

5.6 


Maas¬ 

tricht. 


Luxem¬ 

burg. 


12.0-6.7  10.9-5.6 


-1.02 


6.3 

0.4 

8.7 

8.7 

10.2 

5.6 

9.7 

7.4 

1.4 
2.2 

0.5 

1.3 
0.7 

1.0 

4.0 

4.4 
0.8 

0.9 

1.8 

8.0 

3.3 

1.0 

2.5 

2.5 

3.6 

3.3 

5.4 

2.6 

1.6 

1.3 

2.8 


3.4 

2.3 
6.1 

5.9 

6.7 

5.1 

5.5 

5.4 

4.7 

1.5 

2.2 
0.5 

0.1 

0.2 

1.5 

4.3 

0.8 

2.2 

0.8 

5.9 

3.9 

2.3 

2.9 

3.6 

3.9 

5.1 

8.3 
1.5 

2.9 

1.2 
0.6 


’s  MIDDAGS  2  UUR. 


den  Leeu-  Gronin- 
Helder.  warden.  gen. 
14.3-9.8  14.4-9.5(14.4-9.5 


-1.46 


—0.88 


1.8 

4.3 

4.2 
5.0 

3.6 

4.8 

2.9 
1.8 

1.9 
2,1 

1.6 
0.7 
1.0 
2.7 
3.0 

1.6 

0.1 

0.3 

3.7 
0.8 

0.3 

0.5 

1.1 

0.5 

1.2 

1.7 
2.2 

1.8 

1.3 

3.6 

0.9 


1.1 

4.7 

4.3 
4.9 

2.8 

3.8 
1.5 
1.1 
0.9 
1.2 

1.5 

0.8 

0.2 

2.1 

3.0 

2.8 

0.5 

0.9 

2.8 

1.8 

1.1  I 

0.9 

1.1 

1.0 

2.4 

2.2 
2  3 
3.9 

1.4 

2.8 

0.1 


0.9 

5.3 

4.8 

4.9 

2.3 

4.1 

2.1 
2.2 
1.2 
1.0 

1.5 

0.2 

1.1 

3.7 

4.5 

4.1 

0.3 

3.4 

3.3 

1.3 

0.6 

1.4 

0.5 

1.2 

2.4 

2.2 

2.5 

2.8 

2.0 

3.3 


—1.23  —0.76  —1.04 


Utrecht. 

15.3-10-2 

Hellev.- 

sluis. 

17.6-9.9 

Vlissin- 

gen. 

15.6-11.3 

Maas¬ 

tricht. 

16.3-11-0 

Luxem¬ 

burg. 

14.9-9.6 

den 

Helder. 

12.4-8.2 

Leeu¬ 

warden. 

11.8-7.0 

Gronin¬ 

gen. 

12.1  -7.2 

Utrecht. 

11.2-6.2 

Maas¬ 

tricht. 

13.5-8.3 

1.0 

2.2 

0.0 

2.0 

2.9 

0.8 

1.2 

2.5 

2.6 

4.2 

4.8 

7.4 

3.8 

5.9 

2.3 

3.3 

6.5 

5.9 

7.3 

5.6 

5.2 

7.0 

4.3 

5.7 

5.6 

4.0 

7.0 

7.2 

7.4 

7.2 

5.2 

7.5 

4.3 

6.5 

4.9 

4.1 

7.6 

6.8 

7.8 

8.4 

3.1 

5.0 

2.8 

3.8 

3.2 

1.4 

4.1 

3.8 

5.2 

4.9 

1.8 

3.2 

0.8 

2.7 

2.1 

3.5 

4.8 

4.8 

6.3 

4.8 

1.8 

4.0 

2.1 

2.0 

2.0 

1.3 

3.3 

2.4 

4.3 

8.5 

1.7 

2.1 

0.8 

1.9 

1.7 

0.8 

0.7 

1.7 

1.2 

4.2 

1.6 

0.5 

1.2 

3.9 

2.2 

1.7 

1.9 

1.0 

1.4 

2.5 

0.8 

0.1 

0.3 

2.1 

0.5 

02 

0.3 

0.1 

0.2 

1.6 

2.4 

1.9 

2.1 

1.7 

1.3 

0.0 

0.3 

1.1 

0.0 

2.0 

1.6 

0.9 

1.9 

1.6 

2.1 

0.9 

1.3 

0.1 

0.7 

0.6 

1.8 

2.6 

2  2 

1.7 

1.9 

0.6 

0.8 

0.3 

0.2 

1.2 

2.3 

1.1 

2.1 

4.2 

0.2 

0.9 

1.5 

2.8 

2.0 

2.0 

3.4 

2.5 

2.7 

3.4 

1.6 

1.6 

3.2 

3.5 

3.3 

4.6 

3.8 

3.2 

1.7 

1.9 

2.0 

1.2 

1.7 

1.2 

0.0 

1.4 

0.1 

0.2 

0.4 

0.3 

4.9 

1.6 

0.1 

0.5 

2.5 

0.9 

1.7 

0.1 

1.1 

1.5 

0.2 

1.8 

0.9 

0.7 

1.6 

1.9 

5.8 

4.6 

3.7 

5.8 

5.3 

3.4 

3.1 

4.1 

4.1 

5.0 

1.5 

1.1 

1.4 

1.7 

1.4 

2.4 

1.8 

1.3 

1.0 

3.3 

2.0 

2.1 

0.8 

2.0 

1.9 

0.9 

0.3 

0.1 

0.4 

0.6 

1.9 

0.4 

1.1 

3.2 

3.8 

1.6 

1.3 

0.6 

3.1 

l.S 

0.4 

0.5 

0.2 

08 

2.4 

1.8 

1.7 

09 

0  5 

2.5 

0.4 

0.8 

1.0 

3.6 

2.6 

1.2 

2.1 

2.2 

3.4 

1.6 

2.7 

2.1 

0.9 

4.7 

3.4 

2.6 

2.7 

2.4 

3.4 

2.3 

3.2 

2.8 

1.5 

2.8 

2.6 

3.0 

3.0 

2.6 

4.1 

3  2 

1.1 

1.4 

0.2 

2.1 

4.3 

3.8 

3.7 

3  5 

41 

2.9 

3.5 

3.1 

3.3 

3.8 

2.6 

3  1 

3.3 

30 

3.1 

1.6 

0.8 

0.1 

0.4 

1.2 

2.4 

0.1 

0.6 

0.8 

0.0 

1.3 

3.4 

I  3.0 

1.6 

1.7 

2.2 

0.4 

1.6 

2.4 

5.0 

3.2 

1.1 

1  1.1 

2.7 

2.6 

1.6 

i  0.2 

1.2 

1.3 

3.8 

3.4 

—0.75 

1 

1 

—1.16 

—0.94 

—0.80 

—0.38 

^  0.18 

I 

—0.68 

—0.90 

—  0.84 

—1.70 

’S  AVONDS. 


Breda  geeft  voor  den  morgen 


normaal  11.6-6.5 .  afwijking  -0.12 ;  voor  den  middag :  normaal  16.0-1 1.0,  afwijking  -  1.56.  Luxemburg  is  uit  11  jaren  bepaald. 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

October  1864. 


AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE  TEMPERATUUR 
VOOR  ELKEN  DAG. 


BAROMETER-AFWIJKINGEN  TE  8  UUR,  WIND  EN  REGEN  TOT  DEN  VOLGENDEN  MORGEN. 


• 

Helder. 

13.0-8.5 

Leeu¬ 

warden. 

12.5-7.7 

Gronin¬ 

gen. 

12.6-7.6 

Utrecht. 

12.6-7.6 

Vlissin- 

gen. 

14.2-9.8 

Maas¬ 

tricht. 

13.9-8.7 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bj] 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

1 

0.9 

0.7 

1.0 

1.2 

0.6 

4.2 

1.2 

H 

4.3 

< - 1 

14 

r 

V 

3.8 

9 

CC 

3.9 

10 

r 

G 

3.5 

\ 

2 

r 

M 

3.1 

< - 1 

16 

CC 

2 

3.7 

5.0 

5.3 

5.0 

3.5 

3.7 

4.8 

G 

0.1 

/■ 

3 

<r 

H 

8.8 

15 

cc 

7.7 

/  15 

cc 

V 

60 

15 

CC 

M 

4.3 

16 

cc 

3 

4.2 

5.7 

6.0 

5.7 

5.2 

7.2 

4.8 

G  14.0 

3 

CC 

H  13.4 

< - 1 

14 

cc 

12.6 

< — 1 

14 

cc 

V  10.8 

18 

cc 

M 

9.2 

16 

cc 

4 

4.8 

6.8 

6.5 

6.5 
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7.9 

4.3 

G  11.8' 

4 

cc 

H  10.8 

< - 1 

12 

cc 

9.7 

< — t 

13 

cc 

V 

8.8 

14 

cc 

M 

8.4 

S 

16 

cc 

5 

3.4 

5.0 

4.4 

4.7 

5.1 

6.3 

4.8 

G 

8.6 

ƒ 

1 

<c 

H 

8.1 

7 

cc 

6.7 

15 

cc 

V 

46 

/ 

13 

cc 

M 

3.8 

1 

9 

cc 

6 

4.0 

4.5 

4.1 

3.5 

2.4 

4.4 

4.9 

G 

8.8 

/ 

1 

r 

H 

8.? 

8 

« 

7.2 

*-* 

8 

cc 

V 

5.8 

/ 

10 

cc 

M 

4.9 

ƒ 

9 

cc 

7 

2.7 

3.7 

3.4 

3.7 

3.6 

6.7 

3.9 

G  10.2 

/ 

1 

r 

H 

0.8 

2 

cc 

8.5 

*-* 

7 

cc 

V 

8.8 

/ 

7 

cc 

M 

6.3 

4 

cc 

8 

1.4 

1.0 

2.0 

2.2 

2.3 

4.5 

2.6 

H 

0.0 

/ 

7 

r 

G 

8.8 

Ss 

1 

cc 

8.6 

1 

r 

V 

8.6 

9 

cc 

M 

6.4 

\ 

4 

cc 

9 

1.6 

1.1 

1.2 

1.4 

1.1 

1.7 

1.2 

H 

5.0 

I 

5 

CC 

V 

4.8 

3 

cc 

4.8 

\ 

1 

cc 

G 

4.2 

I 

0 

1 

M 

3.8 

V 

4 

cc 

10 

0.9 

0.3 

0.9 

0.2 

0.3 

2.0 

2.0 

H 

5.3 

I 

15 

r 

G 

4.0 

\ 

1 

cc 

4.9 

\ 

1 

cc 

V 

4.8 

/ 

3 

cc 

M 

3.3 

/ 

4 

r 

11 

0.4 

0.1 

0.5 

0.6 

0.9 

1.4 

2.7 

V 

7.3 

I 

14 

2 

H 

6.3 

\ 

24 

3 

6.3 

\ 

7 

1 

M 

5.8 

\ 

4 

4 

G 

4.6 

Ss 

5 

r 

12 

0.4 

0.6 

Of 

0.1 

0.7 

1.2 

4.0 

V 

5.6 

\ 

8 

r 

M 

4.3 

» - > 

4 

1 

4.1 

\ 

5 

4 

H 

3.6 

\ 

28 

1 

G 

1.6 

Ss 

10 

i 

13 

0.0 

O.* 

0.1 

0.1 

0.7 

0.7 

4.4 

V 

2.5 

\ 

8 

r 

M 

1.6 

Ss 

9 

4 

0.7 

Ss 

4 

1 

H 

0.4 

\ 

23 

3 

G 

1.9 

1 — > 

18 

3 

14 

1.4 

1.4 

2.5 

1.6 

1.0 

2.4 

1.9 

V 

1.0 

\ 

13 

7 

H 

0.3 

\ 

27 

2 

0.5 

\ 

2 

2 

M 

0.1 

\ 

4 

cc 

G 

0.9 

1— > 

3 

3 

15 

2.3 

3.0 

3.5 

3.4 

2.8 

4.0 

1.7 

V 

2.0 

S 

9 

r 

H 

2.3 

\ 

18 

1 

2.3 

I 

3 

r 

M 

1.6 

\ 

9 

cc 

G 

1.2 

\ 

3 

3 

16 

0.3 

2.0 

2.4 

1.8 

1.8 

2.6 

1.8 

V 

1.3 

/ 

12 

i 

M 

1.3 

/ 

16 

r 

0.8 

S 

10 

6 

G 

0.1 

11 

3 

H 

0.5 

s 

27 

2 

17 

0.9 

0.5 

06 

1.2 

0.3 

01 

4.7 

M 

5.0 

S 

16 

cc 

V 

6.3 

13 

3 

7.4 

/  13 

1 

H 

9.1 

s-'7 

16 

cc 

G 

9.7 

ƒ 

10 

3 

18 

13 

1.2 

1.0 

2.0 

0.1 

0.2 

3.4 

M 

4.9 

1 - > 

9 

cc 

V 

6.4 

9 

r 

6.8 

16 

r , 

G 

8.3 

12 

r 

H 

8.3 

9 

CC 

19 

1.8 

l.f 

2.3 

3.8 

2.2 

4.2 

2.6 

G 

6.5 

t 

5 

<c 

M 

7.2 

1 

25 

cc 

7.4 

\  12 

r 

H 

7.3 

t 

39 

cc 

V 

9.1 

1 

27 

cc 

20 

2.6 

3.4 

2.5 

2.1 

2.1 

4.3 

3.9 

M 

16.7 

/ 

16 

(C 

V 

17.7 

1 — > 

16 

cc 

17.9 

27 

CC 

G 

18.9 

ƒ 

17 

cc 

H 

20.6 

Z' 

34 

cc 

21 

0.3 

0.2 

0.3 

0.3 

0.0 

0.2 

2.1 

G 

5.2 

3 

cc 

H 

5.8 

s, 

14 

r 

5.8 

\ 

1 

CC 

M 

6.3 

I 

4 

cc 

V 

7.3 

< — 1 

12 

cc 

22 

0.4 

0.1 

0.3 

1.0 

0.3 

2.3 

4.6 

G 

9.5 

< - 1 

5 

cc 

H 

10.9 

1 

28 

8 

11.8 

\ 

7 

8 

M 

11.9 

s 

16 

r 

V 

14.1 

\ 

17 

26 

23 

0.5 

1.0 

1.1 

1.5 

0.4 

1.0 

2.7 

M 

14.6 

25 

1 

G 

16.4 

1 

8 

11 

16.2 

/  23 

r 

V 

17.2 

1 

23 

CC 

H 

17.3 

t 

45 

4 

24 

0.3 

1.2 

1.4 

1.6 

0.4 

2.6 

1.7 

G 

12.4 

1 

2 

M 

13.1 

4 

cc 

13.0 

1 

6 

H 

13.5 

1 

1 

r 

V 

14.1 

\ 

3 

6 

25 

19 

1.5 

1.7 

2.8 

1.3 

3.5 

1.8 

G 

7.4 

3 

2 

H 

7.8 

< — 1 

12 

cc 

8.2 

\ 

3 

CC 

M 

9.0 

1 — > 

9 

r 

V 

9.2 

< — 1 

9 

r 

26 

2.2 

2.6 

2.6 

2.0 

1.5 

3.1 

4.4 

G 

9.0 

8 

(C 

H 

10.0 

14 

1 

11.5 

5 

r 

M 

12.8 

t 

16 

CC 

V 

13.4 

1 

9 

2 

27 

2.9 

3.3 

3.4 

31 

1.8 

3.5 

2.2 

G 

15.2 

I 

1 

3 

M 

15.5 

1 

16 

cc 

16.0 

t 

i 

6 

r 

H 

15.8 

ƒ 

8 

cc 

V 

17.4 

1 

13 

4 

28 

1.0 

3.3 

2.8 

2.3 

1.6 

0.1 

2.0 

G 

7.7 

4 

r 

H 

8.0 

19 

cc 

8.3 

11 

CC 

M 

9.5 

és* 

4 

cc 

V 

9.7 

10 

CC 

29 

0.3 

0.3 

0.4 

0.6 

1.4 

0.3 

6.2 

G 

2.3 

10 

er 

H 

3.6 

19 

cc. 

5.5 

14 

CC 

V 

7.0 

s 

14 

cc 

M 

8.5 

} 

16 

cc 

30 

2.9 

2.9 

3.1 

4.1 

1.2 

2.1 

4.2 

G 

2.0 

1 

cc 

H 

2.3 

11 

cc 

0.9 

5 

cc 

V 

03 

/ 

8 

cc 

M 

1.3 

1 

9 

cc 

31 

1.8 

1.7 

2.4 

3.4 

4.2 

2.9 

1.9 

H 

9.1 

< - 1 

2 

(C 

G 

8.9 

\ 

1 

r 

8.8 

1 

cc 

V 

8.0 

10 

cc 

M 

8.2 

9 

cc 

—0.63 

—0.78 

—0.93 

—0.74 

—0.98 

—1.32 

3.21 

227 

19 

379 

34 

261 

29 

367 

9 

396 

54 

gem. 

gem. 

som 

gem. 

Den  20.  onrustbarend  verschil,  voorts  slingering  van  dat  verschil,  zoodat  wegens  die  sterke  wisseling  en  aannemendcn  wind  den  22.  en  23.  geseind  is:  cilinder  met 
kegel  punt  naar  beneden.  De  storm  is  echter  het  hevigst  geweest  benoorden  ons  land. 
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BAROMETER  - AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

October  1864. 


Datum 

’S  MORGENS  8  UUR. 

’S  MIDDAGS  2  UUR. 

’S  AVONDS. 

Grootste 

Leeu- 

Hellev.- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissiu- 

Maas- 

Luxem- 

verschil. 

warden. 

sluis. 

Breda. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

(7  tl  echt. 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

8 

8 

760.1 

77, 

759.9 

759.8 

759.1 

759.8 

760.9 

761.2 

756.9 

734.4 

8 

8 

8 

10 

8 

8 

7 

7'A  . 

1 

4.4 

3.9 

3.8 

1.0 

4.4 

4.2 

3.4 

3.6 

3.7 

3.3 

2.4 

0.5 

4.6 

5.2 

4.6 

4.2 

3.8 

3.5 

2.1 

0.1 

II  2.5  M 

2 

7.9 

6.6 

5.5 

1.9 

10.0 

10.8 

103 

8.4 

7.8 

7.1 

5.7 

1.9 

11.3 

12.2 

11.4 

10.5 

9.4 

8.5 

6.8 

4.4 

G  4.6  M 

3 

14.6 

11.5 

11.2 

5.1 

12.5 

13.5 

12.9 

11.4 

10.5 

9.4‘ 

8.8 

5.5 

11.9 

12.7 

12.4 

10.7 

9.8 

9.1 

8.6 

4.6 

G  3.8  M 

4 

12.0 

8.8 

8.0 

3.1 

9.4 

10.1 

.10.1 

7.7 

6.7 

5.7 

5.2 

2.2 

8.4 

9.5 

9  3 

6.7 

5.8 

5.1 

4.3 

0.8 

G  5.0  M 

5 

91 

5.3 

4.9 

0.1 

7.9 

17.5 

7.1 

5.2 

44 

3.2 

2.9 

0.2 

6.6 

7.3 

7.3 

5.9 

4.6 

4.1 

3.1 

0.8 

G  4.2  M 

6 

9.4 

6.4 

6.3 

1.9 

8.6 

9.4 

9.6 

6.8 

6.1 

5.4 

4.6 

2.1 

9.0 

9.4 

9.1 

7.S 

6.8 

6.3 

5.0 

2.8 

G  4.1  M 

7 

10.8 

8.1 

7.2 

4.1 

9  2 

9.8 

9.4 

7.8 

7.3 

7.0 

5.4 

3.7 

9.4 

9.9 

9  4 

8.7 

7.6 

7.2 

5.9 

4.0 

G  3.5  M 

8 

9.2 

8.0 

7.9 

3.8 

8.2 

8.1 

7.5 

7.6 

7.1 

6.8 

5  6 

3.4 

6.8 

6.8 

6.2 

6.9 

6.4 

6.5 

5.2 

2.7 

II  1.6  M 

9 

4.9 

4.8 

5.4 

1.5 

4.4 

4.0 

3.2 

3.9 

4.1 

4.4 

2.8 

1.4 

4.5 

4.6 

3.7 

3.7 

3.8 

4.0 

2.7 

0.9 

II  1.8  M 

10 

5.6 

4.6 

4.2 

1.0 

6.3 

5.9 

5.2 

5.2 

5.3 

5.2 

3.8 

1.5 

7.0 

6.4 

5.4 

6.7 

6.7 

7.0 

4.6 

3.6 

II  2.4  M 

11 

5.6 

6.7 

5.9 

4.? 

5.2 

4.6 

3.5 

5.2 

5.8 

6.5 

4.3 

4.1 

4.9 

4.0 

3.1 

4.9 

5.4 

6.1 

3.8 

2.8 

V  3.0  G 

12 

3.1 

5.0 

4.0 

3.1 

3.7 

2.8 

1.6 

3.7 

4.5 

5.2 

3.3 

3.3 

3.1 

l.S 

1.0 

3.1 

4.2 

4.0 

3.4 

.2.6 

V  3.0  G 

13 

0.4 

1.7 

1.5 

1.3 

1.0 

2.2 

3.3 

0.2 

0.4 

1.2 

0.0 

0.3 

0.9 

1.7 

2.9 

0.5 

0.1 

0.9 

0.0 

0.9 

V  3.8  G 

14 

0.1 

0.5 

0.1 

1.0 

0.2 

0.3 

1.1 

0.0 

0.4 

69 

0.4 

0.8 

0.0 

0.8 

1.3 

0.2 

0.4 

0.9 

0.4 

0.9 

V  2.2  G 

15 

2.2 

2.? 

2.0 

0.8 

3.4 

3.0 

2.2 

3.3 

3.6 

3.8 

2.6 

1.2 

3.0 

2.5 

2.2 

3.3 

3.5 

3.8 

3.1 

2.3 

V  1.6  G 

16 

0.1 

0.7 

0.0 

1.9 

3.9 

3.1 

3.0 

1.7 

1.9 

1.4 

0.1 

1.3 

6.6 

6.6 

6.5 

5.6 

4.6 

4.3 

1.9 

2.1 

M  4.7  11 

17 

9.3 

7.2 

6.4 

3.4 

8.0 

8.1 

8.7 

6.8 

6.7 

6.1 

5.1 

3.0 

8.7 

8.6 

8.7 

7.1 

7.2 

6.4 

5.0 

3.7 

M  7.3  G 

18 

7.9 

6.8 

6.3 

3.8 

6.5 

7.2 

7.0 

5.7 

6.0 

5.4 

4.7 

3.3 

5.3 

5.0 

5.1 

4.8 

5.3 

5.5 

3.9 

3.5 

M  1.6  V 

19 

6.7 

8.5 

8.5 

5.9 

12.1 

10.6 

10.5 

12.0 

13.2 

13.9 

11.3 

8.4 

15.6 

14.1 

13.7 

15.7 

16.4 

17.0 

13.8 

13.3 

G  3.3  V 

20 

19.4 

18.0 

14.8 

16.5 

14.5 

13.8 

14.3 

12.5 

13.1 

12.7 

11.2 

10  3 

11.1 

11.2 

10.9 

8.0 

9.4 

8.7 

8.1 

5.8 

M  3.0  II 

21 

5.1 

6.9 

11.5 

6.7 

6.7 

6.2 

6.3 

7.7 

8.5 

9.3 

9.0 

8.6 

J  8.1 

7.5 

7.5 

9.3 

10.2 

10.9 

9.6 

10.5 

G  3.4  V 

22 

9.8 

13.2 

14.3 

11.0 

14.3 

12.6 

11.8 

14.3 

15.4 

16.4 

14.6 

12.9 

|  16.4 

14.7 

14.4 

16.7 

17.8 

18.2 

15.4 

15.1  1 

G  3.8  V 

23 

16.1 

17.1 

15.5 

12.4 

17.5 

15.5 

15.4 

15.4 

16.2 

16.0 

13.2 

11.0 

15.9 

14.7 

14.5 

14.2 

14.3 

14.6 

12.5 

11.2 

M  3.4  II 

24 

12.4 

14.0 

13.9 

12.5 

11.7 

11.2 

11.4 

12  5 

13.0 

13.2 

12.6 

11.3 

10.3 

10.0 

10.1 

10.4 

11.3 

11.8 

11.4 

10.6 

11  1.5  V 

25 

7.1 

9.1 

9.6 

9.0 

8.0 

7.2 

7.6 

8.5 

9.4 

10.5 

9.8 

9.4 

7.8 

7.3 

7.3 

9.2 

10.3 

11.0 

10.4 

10.6 

II  3.2  V 

26 

9.0 

12.7 

12.4 

13.0 

11.9 

lt.0 

10.9 

13.5 

14.6 

15.3 

14.6 

14.8 

13.8 

13.0 

12.9 

17.0 

16.9 

17.1 

17.9 

16.9 

G  5.0  M 

27 

14.6 

17.4 

15.4 

11.2 

13.6 

12.5 

12.6 

13.2 

14.3 

13.9 

11.8 

11.1 

11.5 

10.3 

10.8 

10.0 

11.8 

11.8 

10.6 

9.9 

!  M  1.2  V 

28 

7.1 

9.5 

9.0 

10.7 

6.6 

6.0 

6.4 

7.9 

8.9 

9.4 

9.8 

10.7 

5.6 

4.8 

5.1 

6.7 

8.2 

8.5 

9.4 

11.0 

j  G  4.3  M 

29 

“).  t>. 

6.6 

5.9 

10.9 

2.0 

1.4 

1.8 

4.5 

5.7 

5.8 

7.7 

10.7 

,  0.4 

0.4 

0.0 

1.9 

3.6 

3.7 

5.4 

7.9 

G  5.4  M 

30 

3.5 

0.1 

0.4 

3.4 

4.0 

4.4 

3.1 

2.1 

1.6 

1.5 

0.3 

0.4 

6.3 

6.7 

5.7 

5.7 

4.5 

4  7 

3.0 

1.8 

II  3.3  M 

31 

9.3 

8.1 

8.5 

4.0 

9.9 

10.1 

9.4 

9  1 

7.5 

!  s.i 

7.6 

5.2 

I  10.7 

11.4 

10  8 

9.9 

9.4 

9.2 

8.4 

6.2 

G  2.4  M 

gem. 

—0.44 

—1.73 

—1.85 

—3.02 

—1.03 

II 

—0.67 

—1.10 

—1.04 

—1.94 

—2.08 

—2.27 

—2.85 

i; — 0.93 

1 

—0.65 

—0.97 

—0.90 

—1.82 

—1.89 

— 2.12 

—3.02 

3.20 

gem. 

Den  11.  des  avonds  het  eerst  de  onrust  zigtbaar,  ook  weder  den  17.,  locn  echter  geen  stormscin  geheschen  is,  omdat  in  het  noorden  clc  barometer  weer  rees, 
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GESTELDHEID  DER  LUCHT: 
October  1864. 


Datum. 

M  O 

R  G  E 

N. 

M  I 

D  D  ^ 

G. 

A. 

0  N 

D. 

co  Groningen. 

co  Leeuwarden. 

«o  Assen. 

Helder. 

co  Utrecht. 

oo  Hellevoetsluis.  I 

1 

co  Vlissingen. 

oo  Maastricht. 

feC 

3 

©3 

a 

05 

X 

3 

TL 

8 

bO 

.2 

*5 

o 

M 

O 

2 

N  Leeuwarden. 

fl 

O» 

c o 
< 

1 

Helder. 

to  Utrecht. 

tc  Hellevoetsluis. 

Ö 

05 

£0 

*35 

05 

> 

2 

o 

05 

cö 

03 

©n 

2 

bb 

I-l 

3 

-o 

s 

a> 

t-i 

3 

0 

oo  Groningen. 

oo  Leeuwarden . 

«o  Assen. 

Helder. 

5  Utrecht. 

•2 

05 

-*-» 

05 

O 

> 

05 

s 

8 

co  Vlissingen. 

Maastricht. 

tb 

3 

r3 

a 

05 

N 

3 

7V, 

1 

0 

O 

0 

9 

© 

© 

O 

0  © 

0 

© 

© 

© 

© 

© 

0 

G 

G 

O 

O 

© 

O 

8  1 

o 

0 

O 

G 

O 

2 

o 

o 

0 

© 

o 

o 

O 

0 

O 

©i 

© 

© 

© 

G 

© 

O 

© 

© 

O 

O 

O 

e 

o 

O 

O 

O 

O 

3 

o 

o 

O 

O 

O 

o 

O 

O 

o 

© 

O 

© 

G 

G 

G 

O 

G 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

O 

G 

o 

4 

O 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

O 

o 

© 

O 

© 

G 

G 

G 

O 

O 

O 

o 

O 

— 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

5 

0 

o 

© 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

© 

G 

© 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

o 

6 

0 

0  @ 

0 

(§ 

O 

o 

O 

o 

o 

0 

• 

0 

O 

G 

O 

O 

o 

o 

O 

o 

9 

o 

o 

O 

O 

o 

7 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

© 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

8 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o  ® 

o 

0 

O 

0 

O 

O 

© 

O 

o 

o 

0 

0 

0 

• 

0 

0 

o 

o 

o 

9 

0 

0 

0 

© 

o 

o 

© 

0 

o 

0 

• 

— 

0  r 

O 

0 

© 

0 

© 

0 

O 

0 

G 

o 

0 

© 

9 

0 

10 

o 

o 

© 

O 

o 

o 

o 

• 

0 

0 

© 

• 

0 

G 

© 

G 

© 

0 

0 

0 

9 

© 

o 

• 

o 

© 

© 

11 

0 

0 

0 

o 

O 

0 

Ö 

0 

0 

0 

r 

r 

0  r 

0  r 

0 

O 

0 

0 

0 

o 

2 

O 

© 

0 

0 

• 

r 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

r 

© 

O 

0 

0 

O 

0 

r 

0 

© 

• 

O  r 

o 

• 

O 

0 

© 

13 

0 

r 

© 

O 

o 

0 

,  © 

0 

0 

© 

-  © 

r 

Ot 

O 

0 

o 

0 

0 

O 

9 

® 

O 

® 

• 

o 

• 

0 

14 

© 

r 

0 

o 

o 

0 

© 

0 

© 

© 

© 

r 

© 

© 

O 

G 

• 

0 

• 

O 

® 

o 

o 

O 

© 

© 

© 

15 

O 

© 

© 

© 

o 

© 

0 

o 

O 

G 

© 

© 

© 

G 

© 

G 

O 

o 

© 

G 

® 

O 

o 

o 

G 

O 

O 

16 

0 

0 

0 

O  r 

o 

0 

!  o 

o 

© 

0 

O 

r 

ö  r 

O 

0 

O 

© 

• 

• 

9 

0 

o 

© 

• 

O 

o 

© 

17 

© 

O 

© 

O 

o 

0 

o 

© 

0 

© 

O 

© 

O 

O 

0 

© 

0 

0 

0 

O 

© 

o 

o 

0 

0 

o 

18 

0 

© 

r 

O 

o 

O 

o 

0 

© 

O 

© 

© 

O 
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Helder  O. 
Serein. 


Ligt  bewolkt  O. 
Légerement  couvert. 


Bewolkt  © . 
Nuageux. 


Zwaar  bewolkt  O. 
Tres  nuageux. 


Betrokken  0 . 
Couvert. 


Mist  <§>.  Donder  ©. 
Brouïllard.  Tonnerre 


Regen  r.  Sneeuw  sn. 
Fluie.  Neige. 


Hagel  ha.  Sterke  wind  w. 

Grele.  Grand  vent. 
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November  1864.  Zie  Marche  annuelle  du  baromètre  et  du  thermometre. 


Datum. 


1 

•2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

gem. 


’S  MORGENS  8  UUR. 


den 

Helder. 
7.7— 4.4 

Leeu¬ 
warden. 
6.6— 3.4 

Gronin¬ 

gen. 

6.4— 2.9 

Utrecht. 

6.2— 2.7 

Hellev.- 
sluis. 
6.6— 3.2 

Vlissin- 

gen. 

8.3— 4.4 

Maas¬ 
tricht. 
7.0— 3.2 

Luxem¬ 
burg. 
5.9— 2.1 

den 

Helder. 
9.4— 6.1 

Leeu¬ 

warden. 

8.9— 5.7 

-  1 

Gronin¬ 

gen. 

8.6— 4.4 

0.7 

1.9 

1.6 

1.6 

3.6 

4.5 

6.0 

2.4 

1.8 

2.0 

1.9 

3.0 

5.6 

5.6 

6.1 

5.6 

4.1 

6.8 

0.3 

4.1 

4.5 

.  4.6 

4.5 

4.5 

4.1 

6.3 

6.1 

6.3 

4.0 

2.5 

0.6 

0.2 

0.9 

1.2 

0.5 

0.7 

2.4 

1.9 

0.2 

6.0 

2.7 

1.2 

1.3 

0.0 

2.9 

2.1 

2.3 

2.5 

3.5 

1.5 

2.0 

6.1 

0.4 

0.8 

0.1 

1.8 

3.5 

4.1 

3.5 

3.5 

3.9 

5.9 

2.9 

4.8 

5.5 

5.7 

9.6 

8.0 

7.8 

8.9 

8.7 

8.0 

0.4 

9.2 

6.7 

5.9 

6.0 

1.1 

3.1 

3.3 

7.1 

3.8 

5.5 

6.1 

9.4 

0.2 

1.5 

1.9 

3.0 

4.5 

4.4 

5.3 

5.2 

4.3 

4.5 

3.2 

3.4 

3.0 

3.1 

8.2 

5.4 

5.4 

7.5 

7.6 

7.4 

9.0 

7.1 

4.9 

4.0 

3.9 

4.9 

8.5 

7.3 

8.9 

9.6 

7.9 

10.5 

8.0 

5.0 

5.0 

4.4 

6.6 

5.9 

4.7 

8.2 

10.1 

7.0 

6.4 

3.9 

7.7 

7.4 

6.5 

3.8 

3.3 

3.1 

3.0 

2.3 

2.1 

1.9 

0.8 

2.8 

2.8 

1.7 

1.2 

1.6 

1.5 

3.7 

3.0 

2.6 

3.9 

4.4 

0.6 

1.8 

23 

2.8 

0.1 

1.0 

1.5 

0.6 

0.5 

2.1 

2.5 

1.0 

0.7 

0.2 

0.3 

2.9 

3.2 

1.4 

1.6 

1.5 

2.2 

3.6 

0.3 

1.3 

0.6 

4.1 

2.7 

1.8 

2.1 

1.2 

0.3 

3.7 

3.3 

1.3 

2.0 

1.3 

2.9 

4.2 

4.6 

6.0 

5.9 

5.0 

7. 3 

5.5 

2.9 

3.8 

5.4 

3.4 

1.0 

1.3 

2.0 

2.0 

0.4 

1.2 

1.3 

2.6 

1.5 

2.9 

2.5 

1.9 

0.7 

1.6 

0.9 

0.4 

2.0 

1.4 

2.6 

1.5 

0.5 

0.7 

0.6 

02 

2.6 

2.1 

0.1 

3.2 

3.6 

1.9 

1.3 

1.5 

1.6 

1.8 

2.3 

3.6 

3.3 

3.4 

3.5 

1.7 

2.1 

1.7 

1.7 

2.4 

09 

1.2 

0.8 

0.8 

0.4 

1.3 

2.8 

1.1 

0.5 

2.1 

0.5 

0.1 

1.3 

2.6 

3.1 

3.1 

3.9 

2.9 

0.0 

0.2 

1.2 

1.4 

0.4 

0.5 

2.1 

0.9 

0.8 

0.6 

2.0 

0.1 

1.3 

0.4 

0.4 

0.3 

0.5 

1.7 

1.9 

1.1 

2.3 

1.0 

0.5 

0.4 

0.0 

3.2 

1.5 

2.2 

3.6 

3.1 

2.9 

08 

2.0 

2.1 

I  2.0 

2.2 

1.3 

1.4 

2.2 

3.0 

3.1 

3.0 

1.6 

0.4 

1.9 

2.1 

3.6 

1.9 

2.3 

0.6 

3.1 

2.6 

2.2 

3.9 

18 

1.5 

2.6 

2.5 

1.2 

1.5 

2.6 

0.4 

0.6 

2.9 

4.6 

0.7 

1.5 

0.7 

—1.19 

—1.57 

—1.23 

—1.39 

—0.94 

—1.19 

—1.27 

—0.49 

—0.94 

1 

—1.17 

I — 0.63 

’S  MIDDAGS  2 


Utrecht. 


Hellev.- 

sluis. 


1.3 

5.2 
0.5 

1.4 

0.7 

6.7 
6.9 

4.6 

2.8 

3.7 

4.0 

9.3 

0.1 

2.7 

1.8 

0.2 

0.1 

5.3 

3.8 

0.0 

0.7 

2.5 
0.8 

1.7 

2.0 

1.1 

2.7 
2.7 
2.0 

0.4 


—0.63 


2.1 

4.6 

0.7 

4.4 

1.9 

6.2 

7.5 

2.5 

3.6 

4.7 

4.7 
9.4 
0.3 

1.6 

0.7 

0.3 

0.4 

4.3 

3.3 

1.0 

1.0 

20 

1.3 

1.1 

0.4 

1.4 

2.8 

2.5 

3.1 

1.4 


-0.49 


U  R. 

9 

’s 

avonds. 

V  lissin- 

Maas- 

Lnxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Maas- 

een. 

tricht. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

tricht. 

10.8  -  6.9 

10.3-6.5 

8.8 -5.1 

7.9— 4.8 

7.3— 4.1 

7.2— 3.6 

6.7  —3.2 

8.2— 4.4 

2.8 

3.2 

0.3 

1.9 

4.5 

4.3 

5.6 

6.3 

4.0 

6.1 

0.4 

2.7 

5.7 

5.3 

7.4 

4.8 

2.0 

5.3 

0.6 

2.2 

0.5 

0.8 

3.3 

6.2 

0.5 

0.5 

0.3 

1.9 

1.2 

0.7 

0.8 

0.6 

0.2 

1.9 

0.5 

1.2 

2.3 

2.7 

2.8 

1.1 

4.1 

8.3 

4.8 

4.4 

5.3 

4.9 

6.3 

7.2 

6.2 

8.6 

6.6 

9.1 

7.3 

7.6 

8.8 

9.7 

3.8 

6.4 

6.3 

0.8 

0.2 

1.4 

2.9 

5.3 

3.4 

4.5 

4.1 

5.4 

4.4 

4.4 

6.4 

6.0 

4.5 

4.7 

3.0 

4  6 

5.8 

5.1 

7.3 

8.8 

6.2 

5.3 

6.2 

4.2 

7.3 

5.7 

8.5 

6.7 

6.0 

5.7 

4.8 

6.2 

5.8 

4.6 

5.4 

5.1 

1.2 

2.1 

1.7 

1.5 

1.2 

1.2 

0.1 

1.8 

0.7 

2.8 

1.2 

1.4 

0.1 

1.7 

0.3 

1.9 

0.3 

0.5 

1.1 

0.2 

0.8 

1.1 

2.3 

0.8 

0.1 

0.4 

1.7 

2.0 

1.9 

1.6 

4.4 

1.1 

o.n 

1.4 

3.9 

0.5 

1.0 

1.3 

3.2 

06 

3.4 

5.0 

5.1 

3.6 

3.2 

4.4 

4.6 

1.8 

1.7 

1.8 

0.4 

0.6 

0.0 

1.0 

4  1.2 

0.3 

0.3 

1.5 

2.0 

1.0 

2.4 

1.2 

2.6 

1.9 

1.1 

1.6 

3.7 

2.4 

2.1 

2.6 

1.6 

2.2 

2.3 

2.1 

0.3 

3.1 

3.9 

3.9 

3.4 

1.9 

0.7 

1.2 

1.8 

0.0 

0.7 

0.2 

0.4 

0  5 

1.0 

2.3 

2.9 

0.5 

0.8 

0.8 

1.7 

1.8 

1.1 

0.3 

1.0 

1.7 

0.3 

0.1 

1.1 

0.6 

0.4 

0.2 

0.5 

1.2 

1.2 

0.7 

2.2 

1.0 

1.2 

1.0 

0.0 

2.7 

1.7 

1.3 

1.1 

06 

1.6 

3.0 

19 

4.1 

3  2 

3.4 

6.4 

0  8 

1.5 

1.5 

2.4 

2.4 

1.0 

0.5 

1.1 

0.9 

0.4 

1.7 

4.1 

1.7 

1.6 

1.2 

1.7 

2.9 

—1.12 

—1.30 

—0.39 

j — 0.73 

—1.47 

—1.08 

—  1.42 

—  2.05 

Breda  geeft  voor  den  morgen 


normaal  6.8— 3.1 ,  afwijking 


-1.25  ;  voor  den  middag :  normaal  10.4-6.7 ,  afwijking  - 1.86.  Luxemburg  is  uit  1 1  jaren  bepaald. 
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TEMPERATUUR-  EN  BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  NEDERLAND. 

0 

November  1864. 


CD 

c 

S 

AFWIJKING  VAN  DE  GEMIDDELDE 

VOOR  ELKEN  DAG. 

TEMPERATUUR 

BAROMETER-AFWIJ 

RINGEN 

TE  8  UUR,  WIND 

E  N 

REGEN  TOT 

DEN 

VOLGENDEN 

MORGEN. 

Helder. 

8.4— 5.9 

Leeu¬ 
warden. 
7.6— 4.4 

Gronin¬ 

gen. 

7.4— 3.9 

Utrecht. 

7.4— 3.9 

Vlissin- 

gen. 

9.5— 5.7 

Maas¬ 
tricht. 
8.5— 4.7 

Ver¬ 

schil. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking 
te  Utrecht. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  hij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

Afwijking. 

Windr.  bij 
de  grootste 
kracht. 

Reg. 

i 
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cc 

20 

2.0 

1.9 

0.5 

0.3 

0.4 

0.8 

3.6 

G 

1.3 

< — i 

0 

cc 

11 

2.3 

\ 

6 

cc 

2.9 

\ 

3 

cc 

!\I 

3.6 

/ 

4 

« 

V 

4.9 

\  11 

cc 

21 

1.7 

1.3 

1.4 

1.6 

0.5 

2.3 

0.6 

G 

0.8 

I 

1 

3 

r 

11 

1.0 

1 

15 

1 

1.0 

i 

8 

1 

V 

1.3 

t 

18 

12 

M 

1.4 

9 

Cl 

22 

3  3 

3.5 

2  6 

3.2 

2.8 

2  5 

2.8 

M 

1.8 

/ 

16 

6 

G 

2.0 

I 

7 

5 

3.2 

V 

11 

5 

H 

4.2 

/ 

28 

8 

V 

4.6 

/  17 

11 

23 

1.3 

0.2 

13 

07 

0.5 

1.0 

2.7 

M 

2.1 

I 

9 

« 

V 

3.3 

\ 

35 

11 

3.0 

\ 

30 

1 

G 

3.8 

< — 1 

10 

2 

H 

4.8 

'Ss  30 

1 

24 

0.3 

0.3 

0.2 

2.0 

2.0 

2.7 

8.0 

G 

9.0 

<-* 

14 

oc 

11 

13.3 

\ 

12 

r 

13.5 

\ 

19 

cc 

M 

13.3 

9 

« 

V 

17.0 

I  21 

cc 

25 

1.0 

0.5 

0.3 

1.0 

0.9 

0.5 

5.6 

G 

11.4 

I 

8 

10 

11 

12.0 

I 

21 

4 

12.3 

\ 

18 

5 

M 

12.4 

16 

i 

V 

12.5 

t  32 

12 

26 

04 

0.2 

0.4 

1.7 

0.8 

1.0 

2.9 

G 

23.6 

i 

3 

6 

IW 

24.5 

16 

2 

25.3 

s 

7 

4 

V 

25.4 

Si 

11 

1’ 

11 

26.5 

19 

11 

27 

37 

1.7 

1.9 

1.7 

2.0 

0.8 

3.8 

M 

7.6 

9 

cc 

V 

7.9 

T 

15 

r 

8.9 

10 

r 

G 

10.6 

1 

4 

13 

H 

11.4 

I  15 

cc 

23 

3.4 

1.9 

2.6 

4.0 

2.3 

1.8 

3.1 

M 

3.5 

25 

1 

G 

2.7 

I 

7 

r 

1.8 

/ 

18 

1 

V 

0.6 

I 

21 

6 

11 

0.4 

f  27 

o 

29 

3.6 

0.8 

15 

0  5 

2.1 

0.9 

2.7 

V 

8.8 

5 

cc 

M 

8.5 

• — > 

9 

CC 

8.1 

i — > 

7 

cc 

H 

6.6 

1— > 

8 

CC 

G 

6.1 

4 

2 

30 

1.6 

1.3 

1.1 

1.6 

0.5 

2.5 

0.9 

G  12.8 

1 

r 

3 

cc 

I\1  12.6 

ï 

4 

cc 

13.1 

11 

1 

V  12.1 

1 

18 

«  ; 

1111.9 

I  18 

1 

—  0.95 

—  1.40 

—0.99 

—1.15 

—1.16 

—1.51 

2.74 

173 

40 

272 

35 

—1.44 

248 

34 

370 

55 

386 

89 

gem. 

gem. 

som 

gem. 

Er  is  op  onze  kusten  geen  gevaarlijk  verschil  geweest,  niettegenstaande  den  zeer  lagen  barometerstand,  waarom  uit  voorzorg  den  13.  gewaarschuwd  is.  Het  ongunstigst 
waren  verder  de  aanwijzingen  den  18.  en  25.  wegens  het  omslaan  van  het  verschil. 
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B  A  R  O  M  E  T  E  R  -  A  F  VV  IJ  K  I  N  G  E  N  IN  NEDERLAND. 

November  1864. 


Datum 

’s  MORGENS  8  UUR. 

’S  M  I  D  D  A  G  S  2  UUR. 

’S  AVONDS. 

Grootste 

Leeu- 

Hellev.- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

den 

Leeu- 

Gronin- 

Hellev.- 

Vlissin- 

Maas- 

Luxem- 

verschil. 

warden. 

sluis. 

Breda. 

burg. 

Helder. 

warden. 

gen. 

utrecnt. 

sluis. 

gen. 

t  richt. 

burs. 

Helder. 

warden. 

gen. 

sluis. 

gen. 

tricht. 

burg. 

8 

8 

759.9 

77, 

759.1 

759.0 

758.2 

759.0 

760.2 

760.3 

756.0 

732.9 

8 

8 

8 

10 

8 

8 

7 

7'/,  . 

1 

12.8 

10.0 

9.1 

5.3 

10.9 

11.6 

11.3 

92 

8.5 

7.9 

7.1 

3.4 

10.3 

11.3 

11.0 

8.5 

8.0 

7.6 

7.0 

3.4 

G  4.0  l\l 

2 

8.4= 

5.8 

6.1 

2.1 

6.8 

7.2 

6.4 

5.5 

5.2 

5.0 

3.5 

1.7 

7.4 

7.5 

7.0 

68 

5.9 

5.7 

43 

0.8 

11  3.1  M 

3 

8.3 

7.6 

7.3 

2.5 

8.8 

8.8 

8.0 

8.7 

8.6 

8.9 

7.3 

4.2 

9.8 

9.5 

8.7 

10.1 

9.7 

10.4 

8.9 

6.2 

V  1.7  G 

4 

13.2 

12.7 

12.8 

9.8 

13.0 

13.1 

12.6 

12.7 

12.9 

13.2 

12.6 

10.6 

11.0 

11.1 

10.5 

11.1 

11.8 

12.3 

12.4 

9.4 

M  1.9  G 

5 

5.9 

6.8 

6.5 

7.5 

71 

6.3 

5.0 

7.1 

7.3 

8.3 

6.6 

5.9 

9.5 

8.9 

8.1 

10.4 

9.0 

9  6 

7.6 

6.2 

V  2.0  M 

6 

17.8 

15.4 

15.4 

9.9 

19.2 

19.8 

18.6 

18.3 

17.9 

17.8 

15.4 

11.3 

20.3 

20.9 

20.2 

20.0 

19.1 

19.4 

17.5 

12.8 

11  2.8  51 

7 

17.3 

16.8 

15.3 

11.2 

14.1 

14.3 

13.9 

13.6 

12.9 

12.9 

12.5 

8.8 

10.3 

10.4 

10.1 

8.9 

10.0 

10.1 

9.5 

4.6 

H  0.8  M 

8 

4.6 

5.1 

5.1 

2.2 

3.4 

3.7 

2.8 

3.5 

3.5 

4.0 

3.5 

1.6 

4.8 

5.0 

4.2 

4.5 

3.8 

4.1 

3.8 

1.8 

H  1.0  M 

9 

8.5 

6.5 

6.3 

1.8  j 

8.0 

8.4 

7.9 

7.0 

6.6 

6.2 

5.2 

2.1 

8.1 

8.4 

8.0 

7.4 

6.8 

6.6 

5.7 

2.3 

H  2.4  M 

10 

7.8 

6.1 

5.7 

1.2 

5.9 

6.3 

5.9 

4.5 

3.9 

3.6 

2.9 

0.7  ; 

5.0 

5.6 

5.2 

3.8 

3.2 

3.0 

2.4 

0.4 

G  2.8  M 

11 

4,4: 

1.8 

0.7 

0.9  | 

2.4 

2.8 

2.9 

1.2 

0.6 

0.4 

0.3 

0.9 

2.0 

2.5 

2.5 

0.4 

0.2 

0  2 

0.5 

1.9 

G  3.0  M 

12 

0.6 

1.4 

1.7 

2.4 

1.5 

9.0 

1.0 

2.0 

2.4 

2.4 

2.3 

2.7 

2.4 

2.0 

2.3 

2.8 

3.0 

2.8 

2.0 

2.5 

M  0.8  V 

13 

4.8 

6.0 

6.3 

3.4 

9.4 

8.8 

8.1 

9.3 

10.7 

11.0 

9.6 

5.2  i 

14.7 

13.0 

11.5 

17.7 

17.3 

18.2 

12.2 

14.1 

G  6.7  V 

14 

25.1 

26.5 

25.2 

19.3 

27.8 

26.5 

26.2 

26.2 

27.0 

26.4 

24.2 

21.3 

26.9 

26.0 

25.9 

25.8 

26.9 

26.5 

24.3 

22.3  I 

M  2.6  II 

15 

24.8 

26.3 

25.8 

22.6 

24.2 

23.9 

24.1 

21.7 

25.9 

26.1 

24.3 

22.0  ; 

22.8 

21.9 

22.1 

23.9 

25.2 

25.6 

24.3 

21.9 

G  3.5  V 

1G 

18.1 

20.3 

19.2 

20.0 

15.2 

14.8 

15.6 

15.9 

16.2 

16.0 

16.1 

17.9 

11.5 

11.8 

12.1 

10.5 

12.1 

11.8 

13.0 

10.3 

11  1.5  M 

17 

6.G 

8.5 

7.9 

7.3 

8.3 

6.6 

6.4 

7.8 

9.5 

9.9 

7.0 

7.7 

12.3 

10.3 

9.1 

12.6 

13.5 

13.8 

9.3 

8.1 

G  4.7  V 

18 

13.3 

14.6 

13.1 

8.2 

12.7 

11.0 

10.6 

10.1 

11.4 

10.5 

8.5 

6.5  i 

8.7 

8.0 

7.4 

4.7 

6.7 

5.9 

5.1 

1.8 

M  3.6  II 

19 

0.2 

0.1 

0.1 

0.8 

0.0 

0.4 

0.3 

0.6 

0.1 

0.5 

1.2 

3.2 

0.1 

0.5 

0.5 

0.4 

0.7 

0.6 

0.8 

0.2 

M  1.4  V 

20 

1.4 

4.2 

3.6 

3.2 

3.5 

2.9 

2.6 

4.1 

5.0 

5.6 

4.6 

3.0  i 

3.3 

2.8 

2.5 

3.3 

4.6 

4.5 

3.4 

2.3 

G  2.0  V 

21 

0.7 

1.7 

1.5 

2.5 

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0 

0.4 

0.2 

0.4 

1  0.8 

1.3 

1.0 

1.3 

08 

1.0 

1.6 

2.2 

M  0.8  II 

22 

2.9 

4.5 

4.3 

1.2 

7.6 

6.2 

.  5.7 

6.6 

8.0 

8.2 

4.7 

0.4 

j  10.3 

9.2 

8.5 

7.8 

9.2 

7.9 

6.9 

4.7 

M  3.4  il 

23 

4.0 

4.0 

3.6 

0.4 

3.2 

2.2 

1.9 

3.3 

3.9 

4.0 

2.0 

0.4 

4.0 

2.6 

2.1 

5.7 

5.7 

6.4 

3.5 

4.5 

G  4.3  V 

24 

10.1 

16.2 

14.7 

11,8 

14.2 

12.0 

11.2 

13  7 

15.3 

15.3 

13.5 

12.0 

13.1 

11.7 

11.3 

13.4 

14.4 

14.4 

13.6 

12.5 

|  G  3.1  V 

25 

11.7 

12.8 

12.5 

12.2 

12.8 

9.2 

12.1 

12.0 

12.7 

12.4 

11.5 

10.1 

!  14.9 

14.0 

13.0 

16.1 

15.2 

15.5 

12.1 

10.2 

M  3.4  V 

26 

24.5 

26.3 

25.9 

21.6 

23.6 

23.1 

23.2 

22.5 

22.9 

22.0 

20.7 

19.1 

1  20.9 

20.0 

19.6 

17.3 

19.3 

18.3 

17.1 

13.1 

M  3.8  11 

27 

10.4 

9.3 

8.9 

5.8 

4.4 

4.9 

4.4 

3.0 

3.6 

2.7 

2.6 

3.0 

0.2 

0.0 

0.0 

1.8 

0.3 

0.5 

1.1 

3.8 

1  M  1.1  G 

28 

2.1 

0.9 

1.6 

5.3 

0.7 

1.1 

1.4 

1.0 

0.4 

0.5 

3.2 

5.3 

2.3 

l.-L 

0.9 

0.4 

1.2 

0.3 

1.0 

4.8 

|  M  3.3  11 

29 

6.6 

8.1 

7.8 

8.1 

10.1 

10.0 

9.3 

10  6 

10.7 

11.4 

10.6 

105 

P  12.4 

1  12.2 

12  0 

12  9 

12.3 

12.8 

12.5 

13.0 

|  V  0.8  G 

30 

12.3 

11.9 

12.4 

12.2 

10.1 

10.8 

10.9 

11.0 

!  - 

10.2 

10.4 

11.9 

12.3 

9.0 

9.7 

8.5 

7.7 

8.0 

10.7 

11.3 

M  3.1  II 

gem. 

—0.93 

— 2.24 

—2.07 

—2.02 

—1.65 

—0.62 

—1.21 

—1.52 

—2.20 

—2.07 

—1.61 

—  1.70 

1—1.62 

—1.01 

—0.99 

—  1.43 

—2.21 

—  2.04 

—1.35 

— 1.75 

I  2.65 

: 

jj 

\ 

zem. 

;)  - 
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GESTELDHEID  DER  LUCHT, 
November  1864. 


Datum. 

— 

M  0 

R  G  E 

N. 

M  I 

D  D  A 

G. 

AVOND. 

co  Groningen.  | 

co  Leeuwarden. 

(o  Assen . 

Helder. 

- . - - - - 

co  Utrecht. 

e n 

*3 

cn 

09 

O 

> 

o> 

'aS 

K 

8 

fl 

a> 

hO 

.5 

*55 

en 

> 

8 

co  Maastricht. 

■I-  Luxemburg. 

fl 

0? 

fcO 

.S 

*2 

o 

O 

2 

to  Leeuwarden. 

2 

CU 

cn 

en 

< 

1 

Helder. 

n>  Utrecht. 

to  Hellevoetsluis. 

fl 

09 

bO 

.2 

*  cn 
en 

> 

2 

to  Maastricht. 

©  Luxemburg. 

oo  Groningen. 

co  Leeuwarden. 

«o  Assen. 

Helder. 

2 

09 

09 

u 

5 

10 

co  Hellevoetsluis. 

fl 

09 

bfl 

a 

'én 

cn 

> 

8 

-a  Maastricht. 

bb 

s-, 

3 

B 

09 

H 

fl 

77, 

1 

• 

o 

• 

© 

O 

G 

o 

O 

© 

© 

1 

© 

Ö 

0 

O 
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o 

O 

O 

Q 
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O 

O 

c 

O 

o 
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• 
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• 
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• 

o 

O 

• 

• 

O 

• 

O 

O 

O 

© 

• 

• 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

9 

• 

3 

• 

O 

© 

O 

O 

O 

o 

© 

O 

G 

O 

© 

G 

O 

O 

o 

O 

• 

© 

O 

• 

O 

G 

o 

o 

O 

O 

4 

% 

o 

• 

© 

o  © 

© 

o 

© 

o 

• 

© 

© 

© 

o 

o 

G 

G 

O 

O 

G 

O 

O 

O 

o 

G 

G 

O 

5 

© 

G 

• 

©r 

' 

•  ® 

•  r 

© 

O 

• ! 

© 

© 

r 

•  r  w 

© 

© 

G 

0 

© 

9 

© 

G 

9 

G 

G  I 

O 

© 

• 

6 

• 

• 

• 

• 

O 

o 

O 

o 

© 

• 

• 

• 

___ 

0 
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• 
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O 

• 

• 

O 

9 

© 

o 

O 

9 

0 

© 

7 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

© 

© 

© 

G 

o 

O 

O 

o 

G 

O 

G 

G 

O 

2 

O 

O 

o 

3 

o 

• 

• 

• 

© 

• 

G 

o 

o 

• 

© 

• 

© 

• 

• 

© 

o 

o 

9 

9 

9 

0 

o 

0 

© 

O 

o 

9 

o 

o 

O 

o 

ó 

G 

O 

• 

• 

O 

o 

o 

O 

O 

o 

O 

G 

• 

O 

O  ® 

O 

O 

o 

o 

O 

o 

© 

10 
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o 

o 

o 

o 

° 
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o 

o 
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o 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

O 

o 

o 

1 1 

o 

o 

o 

o 

o 

O  © 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

9 

12 

• 

• 

• 

• 
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© 

• 

9 

• 

• 
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• 
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•  © 

o 

o  • 

• 

• 

• 

— 

•  © 

JJ 

•  © 

• 

• 

• 

13 

• 

•  © 

• 

•  © 

o  © 

•  © 

O 

o 

9 

o 

o 

o 

© 

o 

• 

• 

• 

• 

© 

© 

r 

9  r 

O 

•  1- 

•  w 

• 

r 

14 

e 

o 

• 

o 

© 

© 

o 

G 

r  w 

0 

• 

• 

•  r 

© 

o 

o 

0 

•  r 

© 

o 

G 

O 

G 

o 

G 

o 

•  V 

15 

• 

9  © 

© 

• 

O 

o 

• 

r  w 

• 

•  © 

• 

• 

9 

• 

o 

• 

• 

© 

•  <§> 

• 

9 

O 

•  r 

• 

© 

r 

10 

O 

O  © 

•  © 

o 

© 
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o 

• 

• 

G 

G 

_ 

O 

O 

•  © 

o 

• 

• 

© 

©  © 

9 

O 
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•  © 

© 

• 

• 

17 

o 

© 

•  © 

o  © 

#1© 

o 

© 

• 

• 

• 
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o 
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o 

9 

1  8 

o 

© 

• 

1  © 

© 

©  r 

© 

O 

• 

© 

O 

• 

O  w 

© 

©  w 
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© 

r 

o 

G 

• 

• 

O 

• 

G 

o 

9 

10 

o 

j  © 

• 
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o 

O 

© 

© 

• 

O 

o 

— 

O 

0 

G 
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O 

• 

o 

g 

O 

0 

© 

O 

O 

o 

9 

20 

0 

° 

o 

© 

• 

O 
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o 

• 

G 
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— 

© 

O 

• 

© 

© 

© 

o 

© 

o 

© 

• 

G 

O 

© 

r 

21 

© 

1  9  © 

© 

© 

• 

•  © 

• 

• 

• 

© 

•  <§> 

<§> 

© 

•  © 

•  ® 

• 

o 

o 

<§> 

•  ® 

© 

• 

• 

•  <§> 

i  ï 

© 

O 

22 

• 

r 

r 

0  r 

1  • 

•  r 

• 

• 

• 

r 

•  r 

— 

9  r 

• 

•  r 

• 

• 

• 

r 

r 

r 

•r 

O 

O 

o 

• 

r  w 

23 

9 

© 

O 

1  6 

1  ° 

0 

o 

© 

r 

o 

© 

— 

© 

© 

• 
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Helder  O. 
Sereiu. 


Ligt  bewolkt  O.  Bewolkt  ©. 
Léger em ent  couvert.  Nuageux, 


Zwaar  bewolkt  O.  Betrokken 
Trés  nuageux.  Couvert. 


Mist  © .  Donder  ©. 
Brouillard.  Tonnerre 


Regen  r.  Sneeuw  sn. 
F  luie.  Neige. 


Hagel  ha. 
Grêle. 


Sterke  wind  w. 
Grand  vent. 


AFWIJKINGEN  IN  EUROPA. 


ECARTS  EN  EUROPE. 


1  8  6  4. 


J’ai  placé  les  valeurs  normales  dn  mois  a  la  tête  de  la  colonne.  Voyez  le  memoire:  Sur  la  vnarche  annuclle  du  barometre 
et  du  tJiermometre  en  divers  lieux  de  V Europe ,  publie  par  1  Academie  Royale  d  Amsterdam. 
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Datum. 

J 

Algiers. 

3an  Fer- 

nando. 

Madrid. 

Alicante. 

Barce-  , 
lona. 

'oulouse. 

Brest. 

Green- 

wich. 

Galway. 

’enzanci 

Nairn. 

Aber- 

deen. 

Oreaden 

Sandwick 

Sbetland. 

Bressay. 

Kiel. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

Dijon. 

Mar- 

seille. 

Lyon. 

766.5 

763.7 

765.8 

763.2 

761.5 

745.7 

761.3 

757.2 

758.4 

761.0 

754.6 

755.5 

754.0 

754.7 

759.7 

756.3 

750.4 

762.6 

741.6 

763.1 

764.0 

1 

2 

3 

4 

5 

3.8 

3.8 

4.7 
4.5 

5.7 

0.1 

60 

8.9 

8.3 

8.6 

1.5 

3.0 

5  5 
2.4 

11.5 

39 

4.5 

OO 

8.1 

8.8 

45 

1.6 

3.8 

8.1 

7.0 

3.4 

2.9 

2.1 

16.2 

14.6 

3.4 

15.4 

11.0 

14.5 

10.6 

1.4 

20.1 

13.9 

9.1 

15.2 

13.5 

7.1 

17.8 

11.4 

14.2 

7.4 

3.3 
11.9 
18.3 
2.8 

9.4 

5.8 

16.0 

21.8 

2.0 

9.7 

4.1 

11.7 

18.8 
1.0 

11.7 

1.0 

11.9 

20.3 

3.3 

14.7 

9.3 

2.3 

14.7 

18.0 

6.3 

2.5  1 
14.2  j 

17.9 
7.4 

9.9 

4.5 

5.9 

6.1 

i.8  : 

11.0 

0.7 

17.2 

12.7 

10.4 

12.2 

3.6 

9.1 

5.1 

8.8 

12.3 

5.2 

03 

19 

5.8 

6.8 

4.7 

4.7 

0.1 

12.9 

6 

7 

8 

9 

10 

5.2 

5.8 

4.8 
7.1 
8.7 

7.4 
7.6 
6.1 

7.5 

9.1 

9.8 

9.8 

ÏOO 

11.0 

9.4 

8.3 

9.2 

9  5 
10.6 

8.1 

10.2 

9.9 

10.1 

13.3 

14.3 
104 
10.9 

12.5 

11.2 

16.2 

9.6 

62 

9.5 

12.0 

15.0 

9.5 

5.7 

10.7 

2.5 

4.3 

7.9 

142 

7.9 

3.8 

9.9 

2.5 

8.9 

0.2 

2.5 

1.5 

3.3 

10.7 

1.0 

4.1 

2.5 

7.9 

11.7 

4.8 

8.4 

5.3 

10.4 

14.5 
7.1 
9.7 

2.9 

5.2 

3.2 

0.5 

0.5 

6.0 

12.7 

9.7 

5.2 

7.2 

6.1 

12.2 

10.4 

6.1 

5.6 

6.9 

14.4 

10.8 

7.2 

7.6 

9.3 

14.1 

10.1 

7.4 

8.4 

7.9 

5.7 
6.1 

8.7 
7.2 

10.7 

12.9 

11.5 

8.2 

19.3 

/ 

11 

12 

13 

14 

15 

9.2 

8.4 
64 

5.5 
4.8 

9.9 
10.3 

8.2 

6.9 

5  4 

11.8 

11.8 

9.2 

7.7 

6.8 

106 

9.6 

6.7 
6.7 
6.6 

10.5 

7.3 

5.6 
5.8 

6.7 

14.7 
14.2 
12  9 
108 
8.9 

14.4 
12.6 

13.4 

13.7 

11.8 

11.6 

8.1 

10.5 
10.8 

14.5 

14.7 

10.9 

11.2 

11.4 

15.0 

11.9 

3.6 

2.0 

11.7 

8.4 

1.3 

6.1 

9.1 
9  7 
6.9 

2.0 

8.1 

8.9 

8.4 

5.1 

1.8 

12.2 

6.1 

3.8 

2.5 

5.6 

2.3 

2.5 

4.1 

4.3 

7.7 

4.0 

9.9 

11.1 

11.2 

6.8 

20 

5.6 

8.8 

9.3 

10.8 

7.3 

9.8 

12.2 

11.3 

10.4 

7.9 

8.6 

10.4 

9.0 

6.5 

23 

1.2 

3.5 
5.7 

112 

9.8 

8.7 

10.3 
10  6 

16 

17 

18 

19 

20 

1.4 

5.0 

3.9 

0.5 

5.5 

2.0 

03 

2.0 

1.1 

6.6 

2.4 

2.9 

1.3 

0.7 

6.7 

0.1 

1.1 

0.9 

1.1 

6.8 

0.7 

2.1 

1.0 

3.5 

8.6 

1.2 

3.1 
6.9 

8.2 

6.1 

5.6 

12.8 

13.2 

12.8 

2.2 
1.7 
15.9 
17  0 

2.0 

12.9 

17.5 

18.2 

3.8 

6.6 

15.0 

14.5 

11.4 

10.2 

11.9 

14.0 

13.2 

5.1 

10.4 

12.4 
2.3 

19.3 

9.1 

8.1 
10.7 

0.8 

23.4 

7.1 

4.8 

6.4 

5.6 

1.8 

11.5 

4.5 
2.7 
5.9 

1.8 

6.0 

8.6 

12.2 

10.7 

3.4 
5.9 

1.8 

10.4 

9.5 

4.2 

2.7 

7.6 

12  1 
10.5 

3.4 

2.7 

2.2 

7.9 

7.6 

5.3 

2.2 

5.6 

0.6 

5.0 

3.3 

1.5 

0.3 

7.4 
4.3 

21 

22 

23 

24 

25 

2.5 

0.7 

3.6 

3.4 

5.1 

4.3 

6.2 

4.2 

4.6 

64 

3.2 

7.6 

3.6 

5.6 
7.4 

2  9 
5.1 

5  7 
6.7 

5.9 

5.0 

1.5 

5.5 
7.2 

9.9 
8  6 
8.4 
9.7 
9.1 

11.5 

5.4 

10.3 

10.4 

8.8 

9.1 

6.5 

9.8 

11.4 

9.1 

7.6 
8.3 

9.6 

9.6 

4.1 

9.4 

7.4 

4.1 

6.1 

4.8 

4.3 

2.0 

2.8 

8.6 

1.8 

2.5 

0.5 

4.1 

9.1 

2.5 

6.6 

3.1 
0.3 

13.0 

9.1 
7.4 

1.1 

22.6 

4.1 

1.6 

2.9 

5.5 

4.7 

4.4 

8.6 

4.7 

7.4 

2.9 

0.2 

7.2 

7.7 

3.8 

6.6 

5.3 

8.3 

7.0 

2.2 

5.4 

5.9 

7.2 

5.7 

2.4 
3.2 

0.4 

4.5 

8.3 

3.8 
5.6 

6.9 

7.5 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4.8 

3.0 

0.3 

8.0 

6.9 

6.7 

5.4 

4.3 

8.0 

6.3 

45 

60 

1.5 

7.1 

0  5 

7.3 

4.9 

3.2 

7.3 
5.7 

1.3 

9.4 
7.1 
6.9 

8.5 
7.0 

2.3 

63 

3.4 

6.4 
5.9 
4.7 
10.1 

5.4 

13.2 

8.4 
1.9 

2.5 

8.3 

11.2 

3.3 

7.6 

10.4 

80 

7.9 

9.9 

4.6 

3.6 

10.4 

0.8 

1.3 

3.8 

6.9 

4.6 
11.4 
1.3 
5  6 
6.1 

10.2 

0.0 

10.4 

2.8 
6.4 
7  6 

0.7 

14.4 
0.0 

1.4 
0.2 

7.0 

4.7 
3.6 

8.7 

0.4 

2.8 

1.1 

5.0 

3.4 

4.3 

3.6 

1.6 

0.2 

6.1 

1.4 

7.8 

4.1 

3.2 

1.9 

6  3 
1.4 
6.2 
5.6 
2.3 
2.6 

45 

0.3 

2.4 

5.5 

1.8 

4.2 

7.5 

4.8 

5.3 

7.2 

4.3 
1.8 

gem. 

3.41 

5.72 

5.98 

5.62 

5.43 

8.60 

7.34 

8.28 

5.08 

5.90 

1.39 

—0.70 

—1.65 

—3.96 

—1.25 

4.42 

3.64 

5.33 

5.39 

2.99 

(  6.33 

1 

Yan  Brussel  is  den  22.  de  stand  aangegeven  767.96  hetgeen  onmogelijk  is  en  een  afwijking  H.4  zou  medebiengen. 
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Turijn. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Mühl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig. 

)resden.  i 

3amberg. 

Vluuchen 

Klagen- 

furt. 

\rnstadt. 

Brünn. 

Constan- 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Breslau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peters- 

burg. 

M  oskow. 

Odessa. 

Nyné- 

Taguilsk. 

758  0 

728.8 

756.2 

743.7 

754.5 

750.7 

749  9 

739  7 

715.8 

722.5 

735.7 

743.5 

762.8 

744.4 

742.9 

749.3 

751.0 

753.1 

759.5 

748.8 

757.7 

746.5 

11.4 

8.4 

7.5 
3.7 

11.4 

4.7 

1.6 

0.7 

3.2 

12.7 

4.1 

5.6 

11.5 

6.8 

8.3 

7.1 

1.0 

12.9 

6.7 

9.6 

12.7 

1.4 

9.9 

17.6 

8.6 

8.1 

0.7 

5.2 

18.1 

9.3 

10.2 

3.4 

4.5 

9.0 

9.5 

7.9 

2.9 
1.1 
0.0 

12.4 

4.5 

1.8 

0.9 

1.1 

12.0 

10.6 

6.1 

2.3 

2.9 

10.2 

8.6 

1.6 

4.5 

0.9 

9.3 

9.7 

5.0 

0.7 

5.0 

9.4  j 

5.1 

2.2 
2.7 
2.6 

3.7 

8.6 

3.2 

3.4 

5.9 

8.6 

13.8 

7.4 

0.5 

3.4 

11.0 

12.4 

3.8 

2.5 

6.1 

9.5 

15.7 

4.9 

0.7 

3.7 

11.5 

14.7 

9.0 

4.3 

5.2 

17.1 

10.4 

6.8 

5.3 

6  1 
15.9 

7.8 

3.1 

3.3 

9.9 
20.4 

7.2 

5.7 

2.6 

3.9 

5.5 

'7.7 

13.9 

12.0 

7.0 

17.7 

7.3 
12.0 
17.3 
12. G 
10  3 

9.0 

12.7 

11.3 

8.1 

9.7 

3.8 
8.6 
8.1 
3.4 

2.9 

6.3 

10.0 

10.1 

4.7 

8.0 

4.5 

6.3 

4.1 

1.1 

0  5 

6.8 

10.2 

10.6 

5.9 

4.5 

7.4 

9.9 

11.5 

6.3 

5.0 

9.9 

12.2 

13.3 

9.3 

8.3 

7.9 

11.7 

11.0 

7.2 

7.4 

10.6 

9.7 

13.8 

9  7 
8.1 

6.8 

11.5 

9.9 

5.4 

5.4 

8.8 

6.3 

10.6 

5.9 

47 

1 

7.8 

4.8 

3.6 

3.8 

3.7 

7.2 

7.9 

10.6 

5.0 

3.6 

11  O 

7.4 
11.7 

6  3 

5.4 

8.3 
7.0 

9  9 
4.5 

3.4 

10.5 

5.1 

2.4 

2.9 

1.8 

11.7 

6  1 

5.0 

3.8 

5.9 

13.0 

6.9 

7.4 

13.4 

7.0 

20.4 

15.0 

7.6 

4.6 

1.0 

9.1 

5.3 

6.7 

4.0 

2.9 

119 

12.2 

124 

8  9 
5.3 

10.7 

3.4 

4G 

7.0 

8.9 

9.3 

6.3 

7.2 

9.5 

9  5 

1.6 

2.5 

3.8 

5.0 

6.5 

1.7 

2.9 

1.2 

4.2 

6  7 

9.5 

3.8 

1.1 

4.3 

1.4 

0.5 

3.6 

144 

4.3 

5.6 

0.9 

3.6 

4.1 

4.1 

4.3 

6.8 

09 

4.3 

7.7 

8.8 

6.8 

1.8 

3.2 

6.5 

8.1 

5.9 

1.4 

3.6 

2.0 

4.3 

3.2 
1.1 

5.2 
5.0 
7.0 

0.2 

5.6 

12.2 

2.9 

0.5 

0.7 

3.6 

9.8 

5.7 

1.9 

1.4 

5.6 

4.7 

1.1 

1.8 

0.9 

6.8 

16.7 

2.5 

0.5 

2.0 

6.5 
15.6 

0.5 

2.5 

7.9 

9.4 

18.1 

2.2 

4  9 

21  5 
18.9 
12.4 
1.4 
4.1 

21.6 

25.7 

20.7 
8.0 
4.5 

11.3 

25.5 

23.7 

12.7 
8.1 

0.8 

10.1 

14.0 

13.5 

7.4 

4.3 

3.9 

4.2 

4.8 

6  9 

86 

15 

1.4 

11.8 

5.0 

3.6 

05 

7.4 

8.3 

1.8 

7.9 

1.6 

8.3 

8.6 

3.2 

7.1 

0.7 

8.1 

8.5 

0.5 

8.8 

1.6 

0.7 

4.1 

4.1 

6.3 

0.5 

7.7 

8.S 

4.5 

4.5 

0.9 

7.7 

8.3 

52 

3.6 

0.9 

11.0 

11.3 

3.6 

4.1 

0.2 

8.6 
9.3 

5.2 
2.5 
2.3 

7.9 

9.3 

2.7 

5.0 

4.1 

8.3 

9.0 

2.0 

6.1 

2.5 

6  1 

5.2 

1.0 

3.9 

2.9 
2.8 

!  21 

2.9 

7.0 

2.9 

6.3 

6.1 

45 

5.0 

0.2 

6.5 

5.9 

2.5 

7.2 

2.3 
5.0 
4  7 

2  4 
6.6 
2.2 
0.7 

0.9 

3.2 

4.3 

5.9 

10.4 

0.7 

1.5 

1.1 

7.5 

10.1 

6.0 

3.2 

3.9 

0.7 

10.5 

12.1 

2.9 
0  2 

1.4 

3.3 

3.5 

1  3 
7.7 
7.4 
7.7 

1.2 

|  ‘S"  i 

1  üï  M  «5 

.61 

0.2 

4.1 

3.8 

G.8 

2.3 

13.8 

1.1 

3.2 

5.4 

3.4 

13.5 

0.5 

1.5 

6.8 

1.1 

24.3 

5.4 

2.7 

2.0 

3.4 

14.0 

1.4 

5.0 

6.5 

3.4 

12.7 

2.9 

8.1 

5.9 

6.1 

8.6 

1.4 

0.2 

8.3 

5.0 

6.1 

1.8 

0.7 

7.4 

5.0 

2.7 

2.3 

2.3 

7.7 

3.8 

13.1 

0.5 

0.7 

7.2 

1.6 

10.2 

6.3 

9.3 

3.8 

52 

1.1 

4.2 
4.6 

1 

1.2 

1.6 

12.0 

3.6 

9.3 

4.5 

2.5 

7.4 

10.4 

10.4 

5.6 

1.1 

13.3 

8.8 

13.8 

3.6 

2.3 

16.1 

16.3 

14.9 

2.0 

15.3 

24.3 
21.2 

8.8 

6.8 

20.9 

23.3 

27.5 

14.2 

6.1 

9.5 

13.4 

19.7 

12.9 

2.1 

0.6 

5.1 

13.8 

4.8 

1.7 

1.0 

5.5 

0.9 

2.6 

0.4 

8.8 

1.8 

11.2 

1.2 

6.1 

2.7 

4.3 

6.3 

1.4 

1.1 

2.9 

9.7 

1.6 

1.6 

4.1 

2.5 

6.6 

7.1 

0.8 

3.4 

3.5 

3.5 

0.5 

15.8 

2.9 

2.0 

1.1 

5.4 

5.2 

6.3 

0.9 

5.0 

7.7 

5.9 

5.4 

5.0 

2.5 

5.0 

10.6 

4.3 

7.2 

1.6 

2.5 
61 

3.6 

3.6 

5.6 
0.5 

1.4 

4.7 
3.6 

0.5 

7.2 
0.5 

2.7 

6.3 

3.8 
1.1 

4.7 

6.5 
2.0 
3.4 

1.6 
4.1 

3.8 
3.8 

6.8 
2.9 
12.0 

0.7 

0.9 

8.1 

11.9 

8.5 

1.8 

5.1 

4.5 

5.6 

4.1 

34 

11.0 

1.4 

6.1 

2.7 

8.3 

4.3 

7.9 

0  5 

4.3 
6.5 
7.7 

2.3 

11.3 
1.1 

2.0 

9.6 

12.5 

0.1 

7.5 

1.5 

12.9 

21.9 
13.1 

4.7 

4.3 

1.4 

13.4 
22.3 
26.1 
11.1 

10.5 
5.4 

5.5 
13  4 
20.8 
12.9 
12.9 
9.0 

2.1 

2.5 

14.6 

9.3 

6.1 

9.7 

1.5 

4.1 
2  8 

2.2 
8.2 
9.9 

>1  i  i 

7.36 

5.52 

0.86 

1.87 

—1.43 

2.21 

1.86 

4.83 

3.86 

3.70 

3.02 

0.05 

—0.45 

1 

0.47 

0.94 

-0.75 

—2.29 

— 5.09 

— 8.00 

— -5.03 

Ju,  O  i 
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Datum. 

Algiers. 

13.00 

San  Fer- 

nando. 

10.50 

Madrid. 

3.44 

Alicante. 

12.51 

Barce- 

lona. 

10.83 

Toulouse. 

5.24 

Brest. 

6.72 

Green- 

wich. 

3.04 

Galway. 

4.14 

4 

Penzanct 

6.30 

Aber- 

deen. 

3.09 

Oreaden. 

Sandwick 

5.05 

Shetland. 

Bressay. 

4.86 

Kiel. 

0.94 

Brussel. 

3.68 

Trier. 

1.65 

Parijs. 

2.66 

Dij  on. 

3.05 

Mar- 

seille. 

5.67 

Lyon. 

4.42 

1 

1.9 

3.8 

4.3 

4.8 

1.0 

42 

3.9 

1.5 

3.8 

3.9 

1.9 

0.1 

0.3 

2.5 

4.3 

4.3 

2.6 

4.5 

0.6 

_ 

2 

5  6 

0.1 

2.5 

2.1 

2. ff 

4.9 

2.1 

5.8 

0.4 

0.1 

0.8 

0.5 

1.1 

1.5 

1.1 

3.1 

5.1 

0.8 

2.9 

— 

3 

5.1 

0.2 

5.0 

3. ff 

1.2 

ff. 9 

1.6 

— 

— 

0.1 

0.3 

2.5 

1.2 

2  1 

2.2 

3.2 

6.9 

2.1 

1.1 

— 

4 

32 

1.1 

0.9 

3  3 

0.9 

0.7 

0.1 

1.0 

— 

0.8 

1.9 

0.3 

06 

2.1 

2.1 

2.4 

0.5 

0.2 

0.8 

— 

5 

0.1 

2.9 

4.0 

2.7 

1.1 

2.2 

3.6 

5.5 

— 

3  ff 

3.3 

2.8 

3.2 

4.1 

0.8 

2.9 

0.5 

0.5 

3.6 

6 

2.4 

2.6 

.  _ 

1.4 

— 

2.5 

5.2 

1.0 

— 

— 

0.2 

0.9 

0.2 

3.9 

2.8 

3.3 

2.1 

1.8 

2.5 

— 

7 

2.4 

2.5 

2.3 

1.8 

0.9 

0.5 

0.1 

5.3 

— 

3.8 

1.2 

0.8 

0.1 

5.1 

1.5 

2.4 

1.6 

2.1 

0.8 

— 

8 

ff  .5 

— 

2.4 

0.3 

0.3 

2.1 

2.8 

5.5 

6.0 

2.  ff 

4.6 

06 

1.2 

6.2 

2.9 

2.4 

0.8 

3.7 

— 

— 

9 

1.6 

24 

4.3 

1.2 

0.8 

3.2 

3.3 

6.3 

1.0 

4.4 

1.3 

O  1 

0.4 

4.9 

0.7 

0.6 

3.3 

3.5 

1.0 

2.1 

10 

2.3 

3.3 

1.9 

0.5 

1.7 

3.6 

3.3 

2.4 

4.4 

l.ff 

0.1 

0.6 

1.2 

5.3 

1.5 

3.6 

5.0 

0.7 

2.9 

1.3 

11 

2  0 

2.0 

5.0 

4.2 

2.1 

1.9 

2.5 

4.9 

— 

3.4 

1.1 

2.4 

2.3 

4.4 

2.6 

5  3 

3.6 

3.4 

1.7 

4.3 

12 

2.1 

3.0 

4.5 

3.9 

0.0 

2.3 

3.5 

6.6 

— 

3.5 

3.0 

0.9 

2.5 

4.2 

5.0 

ff. 3 

6.1 

3.8 

4.2 

6.4 

13 

1.1 

5.9 

3.6 

0.2 

0.1 

2. ff 

3.2 

6.2 

— 

— 

3.4 

1.2 

1.2 

29 

4.3 

5.5 

6.6 

4.6 

4.6 

5.5 

14 

0.6 

3.7 

3.8 

2.1 

0.1 

1.8 

3.0 

0.9 

4. ff 

3.6 

4.1 

3.5 

1.1 

5.8 

2.9 

5.4 

2.2 

3.3 

0.3 

5.5 

15 

0.5 

4.4 

4.5 

2.8 

0.1 

1.3 

2.2 

4.3 

4.  ff 

3.6 

3.3 

3.ff 

1.1 

ff.O 

2.6 

5.2 

2.9 

3.1 

0.4 

5.6 

16 

04 

0.3 

3.7 

3.2 

0.4 

2.2 

3.1 

6.1 

09 

3.1 

2. ff 

2.4 

2.0 

6.0 

2.4 

2.9 

1.6 

0.5 

3.4 

4.  ff 

17 

1.3 

0.5 

4.4 

3.2 

2.2 

0.0 

1.2 

3.9 

1.4 

1.5 

1.2 

1.4 

0.9 

3.6 

09 

2.0 

1.3 

1.0 

O.ff 

5.8 

18 

3.5 

3.7 

09 

3.7 

3.1 

0.6 

0.7 

0.9 

3.2 

1.8 

0.8 

0.9 

1.8 

2  0 

1.4 

0.9 

0.4 

1.5 

1.4 

4.8 

19 

6.2 

7.6 

5.6 

4.3 

9.6 

2.1 

3.2 

3.1 

2.1 

1.6 

3. ff 

3.8 

2.6 

ff. 3 

0.5 

1.1 

0.4 

0.8 

6.ff 

1.9 

20 

2.9 

5.9 

2.5 

1.8 

9.5 

5.1 

1.2 

— 

— 

— 

2.3 

1.5 

3.2 

6.ff 

1.1 

1.8 

3.3 

0.4 

3.ff 

1.0 

21 

1.7 

4.9 

1.4 

3.5 

0.0 

5.3 

1.3 

3. ff 

2.2 

3.4 

O.ff 

0.3 

2.9 

5.8 

2.4 

4.2 

3.1 

0.4 

0.5 

1.1 

22 

3.9 

6.9 

4.8 

0.9 

1.9 

0.3 

3.9 

— 

3.4 

4.  ff 

1.4 

4.9 

4.4 

3.1 

4.0 

2. ff 

ff.1 

2.6 

0.7 

3.2 

23 

1.1 

4.8 

1.5 

0.8 

0.6 

3.4 

0.0 

0.3 

2.6 

3.0 

0.2 

0.0 

2.7 

2. ff 

0.3 

0.5 

2.2 

0.7 

3.0 

4.3 

24 

1.7 

5.7 

4.5 

0.6 

2.6 

1.8 

1.3 

3.4 

2.6 

3.6 

4.4 

3.0 

0.7 

3.8 

2.5 

5.5 

4.5 

1.6 

3.1 

2.4 

25 

2.4 

4.9 

0.1 

1.9 

2.3 

0.2 

3. ff 

6.5 

— 

5.3 

5.1 

2.9 

2.4 

6.6 

4.5 

5.2 

3.8 

3.5 

2.2 

0.5 

26 

2.6 

3.6 

7.0 

4.5 

2.3 

0.4 

0.8 

4.1 

— 

— 

3.4 

0.8 

0.3 

ff.O 

3.  ff 

4.2 

3.8 

3.0 

1.9 

2.6 

27 

2.5 

7.5 

7.0 

3.5 

2.2 

1.6 

4.3 

— 

— 

— 

0.7 

4.6 

5.8 

4.1 

5.1 

3. ff 

ff. ff 

4.3 

3.3 

3.5 

28 

— 

— 

_ 

— 

2.2 

3.3 

4.8 

2.1 

4.3 

3.8 

5.6 

5.4 

5.5 

O.ff 

1.4 

0.0 

0.3 

1.4 

3.6 

5.  ff 

29 

— 

4.8 

2.8 

— 

1.2 

l.ff 

4.2 

— 

5.4 

5.0 

3.9 

2.5 

4.9 

15 

1.9 

2.9 

3.5 

2.  ff 

0.3 

5.8 

30 

— 

3.0 

3.5 

— 

1.1 

1.8 

0.2 

3.2 

0.5 

l.ff 

0.6 

0.7 

2.0 

0.8 

5. ff 

3.2 

5.0 

4.1 

1.8 

6.9 

31 

4.2 

2.5 

1.6 

— 

1.6 

2.5 

6.4 

1.2 

1.0 

1  3.4 

0.2 

1.5 

0.6 

6.5 

0.8 

0.0 

0.3 

1.8 

1.1 

5.0 

gem. 

O.lff 

—3  10 

—2.25 

—1.30 

—1.55 

0.00 

2.09 

3.28 

2.99 

2.83 

1.16 

0.00 

—0.63 

3.4ff 

2.09 

2.80 

2.4? 

0.96 

0.14 

3.8ff 
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Genève. 

1.0  L 

St.  Ber- 

nard. 

—7.65 

Aarau. 

0.86 

Pader- 

born. 

1.44 

Mühl- 

hausen. 

—0.64 

Putbus. 

0.10 

Leipzig. 

1.04 

2.0 

1.9 

1.3 

3.2 

6.4 

2.3 

4.5 

2.1 

3.3 

1.5 

0.5 

3.0 

3.2 

3.1 

4.6 

2.1 

2.8 

2.0 

2.5 

ÏO 

1.9 

0.9 

8.7 

0.5 

2.5 

3  5 

2.2 

1.8 

1.8 

0.4 

1.5 

3.6 

3.6 

1.3 

1.8 

1.5 

3.1 

0.3 

4.2 

3.6 

3.0 

1.9 

1.4 

0.7 

0.4 

4.7 

4.1 

3.5 

2.3 

1.7 

4.8 

1.4 

4.4 

4.4 

6.4 

2.7 

4.1 

6.1 

0.5 

3.0 

1.9 

4.3 

0.1 

2.0 

3.1 

0.5 

3.7 

4.2 

6.6 

2.3 

2.2 

1.4 

3.6 

5.2 

6.5 

3.3 

4.0 

4.6 

5.7 

5.5 

7.4 

9.7 

2.1 

49 

2.1 

4.6 

5.4 

3.7 

4.7 

2.2 

1.8 

0.0 

3.2 

4.1 

5.5 

7.7 

3.1 

3.8 

0.2 

4.7 

0.5 

5.2 

7.5 

5.4 

5.2 

0.2 

6.7 

0.2 

4.6 

5.9 

5.5 

3.5 

0.8 

0.9 

0.7 

2.5 

4.2 

3.3 

2.6 

1.7 

1.7 

1.9 

0.6 

1.8 

0.6 

0.3 

1.6 

2.4 

0.0 

2.1 

3.3 

6.0 

0.1 

0.3 

3.7 

1.0 

4.1 

5.9 

6.3 

3.7 

2.3 

2.1 

0.3 

3.6 

6.3 

4.5 

3.7 

1.2 

1.1 

1.5 

1.2 

4.1 

1.8 

1.2 

0.6 

4.2 

0.9 

1.0 

3.0 

1.2 

0.3 

1.8 

0.8 

1.7 

5.0 

6.2 

2.2 

2.2 

2.0 

4.5 

2.0 

5.2 

8.0 

6.8 

4.2 

1.0 

4.8 

2.4 

5.7 

7.4 

5.7 

4.3 

2.9 

2.1 

4.2 

3.0 

6.3 

3.6 

3.7 

2  5 

2.5 

0.5 

0.5 

2.3 

0.8 

1.0 

0.5 

5.4 

4.0 

1.9 

3.1 

0.3 

0.4 

4.9 

0.5 

5.9 

0.4 

2.7 

1.4 

1.8 

0.1 

0.5 

2.1 

4.0 

3.9 

1.7 

7.0 

0.66 

1.76 

1.36 

2.84 

3.91 

2.72 

1.47 

Dresden. 

1.46 

Bamberg. 

—0.34 

Munchen 

—1.02 

Klagen- 

furt. 

—5.29 

Arnstadt. 

0.09 

Briinn. 

0.17 

Constan- 

tinopel. 

3.67 

2.1 

4.2 

3.4 

1.8 

5.7 

6.0 

1.8 

4.5 

1.8 

0.2 

2.5 

0.1 

5.4 

0.2 

2.6 

2.3 

3.8 

0.7 

2.2 

3.8 

0.2 

2.5 

2.5 

0.4 

2.2 

2.2 

1.4 

1.7 

1.9 

1.3 

0.5 

1.9 

2.4 

0.6 

0.4 

2.4 

2.0 

0.7 

1.1 

3.2 

1.2 

3.5 

3.6 

2.6 

2.0 

0.1 

2.5 

0.4 

3.4 

3.3 

0.1 

0.1 

2.0 

2.6 

04 

1.5 

1.5 

1.4 

0.9 

2.1 

1.2 

2.6 

2.6 

3.2 

3.3 

2.4 

0.7 

3.6 

1.9 

3.2 

4.1 

5.2 

5.5 

0.6 

5.2 

4.8 

6.9 

46 

7.8 

5.5 

2.4 

8.0 

6.3 

9.3 

2.1 

5.6 

5.2 

9.5 

3.3 

3.8 

59 

3.5 

67 

5.8 

7.0 

6.3 

2.8 

0.0 

5.5 

6.2 

5.3 

8.0 

5.9 

6.2 

2.4 

3.1 

4.7 

2.6 

5.5 

4.1 

5.3 

1.3 

3.1 

3.5 

2.2 

5.5 

2.5 

0.9 

1.9 

06 

1.2 

2.8 

7.7 

0.3 

1.9 

3.6 

0.6 

0.5 

1.0 

7.1 

2.7 

1.8 

4.4 

4.5 

3.1 

1.8 

4.6 

5.5 

6  1 

4.2 

4.0 

3.1 

1.6 

4.4 

4.4 

5.0 

1.9 

1.7 

3.1 

4.3 

4.9 

2.5 

4.0 

3.2 

0.0 

1.0 

0.5 

3.6 

0.8 

1.3 

6.8 

2.0 

5.5 

3.8 

3.3 

4.0 

2.7 

3.7 

4.9 

6.3 

5.1 

3.8 

5.9 

1.7 

2.0 

5.0 

5.1 

4.3 

4.9 

5.0 

3.5 

2.4 

4.2 

5.5 

6.4 

6.1 

4.7 

4.0 

1.9 

0.2 

1.1 

04 

5.9 

0.4 

0.8 

1.8 

0.4 

2.6 

2.7 

3.1 

1.7 

1.2 

0.4 

0.1 

4.5 

5.0 

6.0 

1.5 

1.3 

1.8 

7.7 

0.4 

0.4 

5.1 

4.7 

4.7 

2.3 

1  93 

2.82 

2.46 

3.42 

2.69 

1.18 

2.28 

Praag. 

0.49 

Krakau. 

—1.72 

Breslau. 

—1.06 

War¬ 

schau. 

—3.56 

Dorpat. 

—4.22 

Peters- 

burg. 

—6.70 

Moskow. 

— 8.21 

Nyné- 

Taguilsk. 

—15.20 

3.0 

3.2 

3.2 

0.1 

4.7 

7.7 

4.9 

7.8 

4.3 

5.0 

2.8 

4.2 

1.2 

5.9 

8.0 

9.5 

2.8 

3.0 

0.7 

2.9 

2.0 

3.4 

4.7 

4.4 

2.8 

1.3 

3.5 

0.5 

2.0 

3.2 

2.9 

6.4 

1.2 

0.5 

3.1 

0.7 

0.9 

2.7 

5.2 

9.7 

13 

0.4 

2.8 

1.1 

0.2 

1.1 

8.1 

5.5 

3.3 

1.4 

4.0 

1.9 

0.4 

1.8 

3.5 

3.8 

1.5 

2.2 

4.9 

6.6 

6.5 

1.9 

6.4 

8.3 

1.4 

0.2 

3.3 

10.2 

4.3 

7.9 

3.S 

3.4 

3.3 

2.5 

4.6 

5.3 

2.7 

5.7 

2.1 

3.3 

5.3 

4.5 

45 

4.6 

3.6 

68 

7.6 

0.0 

5  4 

1.2 

3.4 

2.0 

2.2 

6.2 

7.9 

1.3 

3.0 

2.2 

3.0 

2.1 

0.7 

3.8 

7.0 

2.8 

4.4 

0.8 

1.6 

1.9 

2.3 

0.1 

6.0 

0.4 

7.3 

1.2 

5.9 

0.4 

1.2 

3.8 

1.5 

1.5 

5.1 

1.2 

5.6 

1.9 

k  5.2 

0.1 

3.6 

1.1 

4.0 

08 

4.9 

4.5 

13 

1.5 

7.1 

8.2 

2.7 

3.3 

3  2 

5  3 

0.8 

3.9 

6.1 

9.2 

1.0 

1.8 

2.0 

2.5 

1.3 

0.9 

5  1 

4.3 

5.1 

5.2 

6.9 

3.0 

2.0 

7.9 

1.0 

4.3 

4.8 

6.6 

5.9 

7.9 

4.3 

0.2 

1.0 

5.3 

4.1 

5.1 

5.1 

7.4 

4.3 

42 

2.0 

3.3 

1.7 

1.7 

2.3 

3.4 

0.6 

2.6 

11.3 

5.8 

3.7 

2.9 

3.7 

5.2 

2.7 

0.2 

2.8 

5.7 

5.7 

3.7 

5.8 

69 

4.5 

9.1 

6.1 

7.8 

4.8 

5.0 

60 

4.4 

7.6 

0.7 

10.1 

3.9 

3.8 

5.1 

5.2 

7.9 

7.1 

8  6 

10.8 

10  2 

0.6 

1.8 

1.5 

4.6 

0.2 

19 

10.6 

7.6 

0.1 

05 

1.3 

2.4 

1.4 

7.4 

3.1 

2.8 

2.5 

0.6 

0.5 

2.4 

0.7 

6.2 

0.1 

4.0 

2.2 

2.4 

5.8 

0.1 

2.8 

2.8 

0.0 

3.0 

2  64 

1.51 

2.98 

2.82 

1.06 

1.90 

2.33 

107 

31 
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Datum. 

BAROMETER!  IN  DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

THERMOMETER. 

Datum. 

Christi- 

ania. 

755.6 

Neder¬ 

land. 

59.8 

Rome. 

760.8 

Athene. 

754.3 

Krems- 

munster. 

725.7 

Königs- 

berg. 

758.4 

Christi- 

ania. 

755.4 

Neder¬ 

land. 

759.8 

Rome. 

760.8 

Athene. 

754.3 

Krems- 

munster. 

725.3 

KÖDÏgS- 

herg. 

758.4 

Christi- 

ania. 

3.37 

Neder¬ 

land. 

3.08 

Rome. 

8.97 

Athene. 

10.13 

Krems- 

munster. 

1.15 

Königs- 

berg. 

1.10 

1 

13.1 

3.9 

6.4 

6.3 

8.1 

17.4 

7.0 

1.2 

7.1 

6  1 

7.7 

13.5 

3.5 

3.6 

1.1 

4.2 

4.0 

0.1 

2 

1.1 

10.7 

6.8 

6.3 

4.3 

8.6 

5.0 

17.2 

2.3 

4.7 

2.5 

2  7 

3.1 

1.3 

1.4 

5.6 

3.5 

1.0 

2 

3 

12.4 

15.5 

2.2 

1.6 

2.5 

0.2 

15.1 

21.8 

1.5 

3.8 

1.8 

5.4 

3  1 

1.9 

0.2 

4.4 

0.3 

0.1 

3 

4 

6.5 

3.0 

4.5 

0.5 

0.5 

3.8 

3.6 

9.2 

4.0 

0.2 

12.0 

6.8 

5.0 

2.1 

0.5 

2.4 

2.0 

0.6 

4 

5 

2.5 

8.0 

1.5 

3.2 

14.7 

12.4 

9.0 

5.0 

5.1 

65 

13.8 

14.0 

7.2 

3.0 

0.1 

0.4 

1.9 

1.1 

5 

6 

1.8 

5.0 

8.4 

7.7 

10.8 

108 

0.0 

9.0 

7.3 

7.2 

10.8 

6.5 

4.6 

3.0 

0.2 

1.3 

1.0 

2.1 

6 

7 

6.5 

9.9 

6.0 

6.8 

12.7 

5.4 

9.5 

10.3 

7.7 

6.8 

16.9 

5.6 

6.3 

4.0 

1.3 

0.5 

3.0 

3.4 

7 

8 

17.4 

7.0 

8.4 

7.0 

15.1 

3.8 

9.5 

4.1 

9.1 

3.6 

10.4 

1.4 

9.0 

3.5 

0.1 

2.1 

0.5 

7.5 

8 

9 

3.8 

3.2 

10.1 

54 

9.3 

1.1 

7.7 

3.7 

9.9 

5.0 

9.9 

1.6 

4.1 

2.7 

3.4 

4.1 

1.0 

4.8 

9 

10 

12.9 

5.1 

9.4 

4.1 

9.0 

0.7 

16.7 

4.8 

4.8 

3.8 

9.5 

3.6 

5.4 

3.3 

4.3 

2.2 

2.6 

5.3 

10 

11 

15.8 

5.0 

7.8 

3.4 

7.9 

15.8 

6.1 

0.7 

6.9 

2.0 

4.7 

12.4 

3.2 

5.1 

5.2 

2.1 

6.1 

4.7 

11 

12 

7.2 

1.2 

4.8 

0.9 

1.8 

10.2 

8.1 

3.2 

3.9 

0.9 

0.0 

17.1 

1.5 

6  3 

5.1 

1.4 

6.4 

2.2 

12 

13 

0.7 

8.8 

2  8 

1.8 

0.2 

12.4 

2.5 

9.1 

3.8 

5.4 

8.6 

2.5 

2.7 

3.8 

2.4 

0.4 

6.0 

0.4 

13 

14 

3.4 

9.3 

5.8 

0.9 

6.5 

0.2 

0.2 

10.4 

7.2 

0.2 

9.0 

3.4 

2.6 

5.1 

1.9 

3.3 

5.8 

1.2 

14 

15 

5.6 

9.7 

7.1 

4.1 

8.8 

4.5 

0.7 

8.0 

9.2 

5.0 

10.4 

3.8 

0.8 

4.7 

0.9 

3.8 

6.4 

0.1 

15 

16 

12.4 

0.0 

8.4 

3.4 

7.7 

2.9 

17.8 

6.9 

7.5 

5.9 

02 

3.6 

6.8 

4.3 

3.3 

0.1 

3.3 

0.6 

16 

17 

12.4 

9.7 

3.5 

5.9 

0.9 

6.5 

1.4 

0.4 

0.4 

5.4 

0.9 

3.8 

5.2 

41 

1.0 

1.9 

1.6 

2.2 

17 

13 

6.3 

8.1 

1.2 

5.2 

2.7 

3.2 

3.6 

11.8 

1.8 

5.9 

9.5 

3.8 

0.5 

2.0 

2.7 

3.1 

3.2 

2.3 

18 

19 

3.2 

10.9 

4.3 

6.3 

7.7 

3.8 

1.6 

11.8 

6.8 

5.4 

12.0 

1.6 

1.4 

4.4 

1.5 

2.3 

2.3 

2.0 

19 

20 

3.2 

9.8 

7.2 

6.1 

11.5 

1.1 

12.2 

6.5 

8.6 

7.0 

9.0 

2.5 

4.5 

4.4 

0.8 

2.6 

3.0 

4.5 

20 

21 

5.6 

3.5 

8.3 

6.3 

6.8 

5.9 

20.8 

1.6 

8.2 

6.5 

4.7 

7.2 

3.3 

4.5 

0.6 

1.4 

3.0 

5.5 

21 

22 

32.0 

11.2 

5.0 

5.0 

0.2 

18.3 

9.0 

0.3 

4.3 

0.5 

2.9 

27.8 

1.9 

2.2 

0.2 

2.0 

4.3 

2.9 

22 

23 

9.0 

1.4 

10.5 

2.0 

1.4 

18.5 

9.0 

4.4 

1.5 

2.5 

1.8 

10.6 

2.2 

3.0 

0.4 

3.0 

1.7 

0.8 

23 

24 

4.7 

2.7 

0.4 

5.0 

1.1 

11.3 

10.8 

6.8 

5.6 

3.2 

8.8 

2.7 

0.2 

5.2 

3.4 

2.6 

3.9 

1.4 

24 

25 

10.6 

7.5 

6.5 

2.3 

9.9 

0.9 

13.5 

6.1 

5.0 

0.2 

10.2 

0.2 

8.2 

5.1 

3.3 

0.0 

4.4 

3.7 

25 

26 

15.8 

2.6 

2.8 

2.7 

8.6 

1.1 

17.1 

2.2 

1.1 

7.0 

6.3 

6.1 

6.8 

5.6 

0.9 

0.7 

3.8 

5.1 

26 

27 

17.1 

6.1 

0.3 

7.4 

2.7 

13.8 

7.2 

1.4 

1.3 

6.3 

0.9 

18.3 

3.7 

3.7 

3.3 

2.1 

5.5 

4.7 

27 

28 

1.4 

7.1 

2.6 

7.0 

0.9 

10.2 

2.9 

8.2 

3.5 

7.4 

10.4 

1.6 

0.0 

0.8 

1.2 

1.5 

1.3 

1.4 

28 

29 

2.7 

0.3 

7.9 

2.0 

8.8 

0.7 

2.5 

7.6 

9.5 

5  9 

0.7 

2.3 

4.7 

5.0 

2.8 

4.7 

04 

0.4 

29 

30 

5.2 

2.8 

4.7 

6.1 

0.9 

4.7 

8.6 

4.5 

0.9 

2.0 

2.9 

0.9 

4.9 

2.5 

0.7 

3.1 

5.8 

2.5 

30 

31 

8.8 

3.6 

2.7 

2.0 

3.2 

1.6 

10.2 

0.1 

0.5 

3.2 

2.5 

0.9 

2.1 

2.5 

0.9 

1.7 

0.4 

5.0 

31 

gein. 

—5.07 

2.77 

3.56 

2.38 

5.79 

—2.59 

—5.53 

2.37 

4.38 

2.04 

6.31 

—2.01 

2.36 

3.28 

—1.41 

—0.90 

2.63 

1.85 
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HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 

In  millimeters.  December  1863. 


Datum. 

Algiers. 

Madrid.  ! 

Kew. 

Kiel. 

Orkaden. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

Toulouse. 

Genève. 

St.  Bernard. 

Aarau. 

j  Rome. 

Dijon. 

Marseille. 

Paderborn. 

Mühlhausen. 

03 

ö 

rO 

IÉ 

Ph 

Dresden. 

Munchen. 

Kremsmunster. 

Klagenfurt. 

Krakau. 

Praag1 

Breslau. 

Arnstadt. 

n 

a 

:3 

*-« 

PQ 

1 

© 

0.7 

1.5 

CC 

2.5 

O 

O 

• 

O 

© 

© 

O 

2.0 

O 

© 

CC 

CC 

cc 

O 

@ 

O 

© 

© 

O 

O 

CC 

o 

2 

o 

o 

5.0 

cc 

5.6 

4.6 

5.9 

•  r 

• 

9.6 

15.6 

O 

0.1 

12.5 

©  r 

cc 

cc 

cc 

O 

0.2 

o 

© 

© 

G 

O 

cc 

© 

3 

o 

© 

17.0 

13.5 

1.3 

14.0 

9.7 

•  r 

O 

5.1 

10.9 

7.5 

18.3 

10.0 

O 

11.0 

« 

cc 

1.1 

O 

• 

© 

O 

0.5 

8.8 

2.6 

1.3 

'  4 

• 

o 

1.5 

0.4 

5.6 

O 

• 

O 

o 

3.0 

0.4 

1.0 

5.8 

O 

— 

2.0 

cc 

2.0 

4.1 

1.8 

• 

© 

3.8 

© 

© 

« 

© 

5 

o 

o 

« 

3.7 

3.1 

O 

O 

• 

o 

O 

© 

o 

• 

O 

O 

0.2 

cc 

9.3 

7.1 

0.1 

G 

© 

10.4 

• 

CC 

0.7 

6 

o 

o 

16.0 

CC 

4.8 

11.4 

2.5 

© 

o 

O 

O 

o 

© 

o 

o 

7.2 

cc 

1.6 

2.0 

G 

© 

© 

• 

© 

1.8 

1.6 

© 

7 

o 

CC 

0.2 

13.2 

0.3 

0.7 

•  ® 

o 

© 

o 

© 

© 

o 

© 

CC 

cc 

0.2 

• 

© 

3.3 

© 

2.7 

1.1 

© 

CC 

2.9 

8 

____ 

o 

0.8 

2.9 

0.8 

© 

O 

• 

o 

O 

o 

© 

© 

© 

o 

cc 

cc 

cc 

© 

O 

O 

© 

© 

G 

O 

cc 

O 

9 

© 

o 

14.2 

3.4 

10.7 

O 

O 

•  <§> 

• 

• 

© 

o 

© 

o 

o 

cc 

cc 

5.2 

0.3 

© 

O 

© 

O 

O 

© 

vC 

O 

10 

o 

o 

8.9 

2.3 

4.1 

6.3 

4.1 

• 

© 

o 

o 

© 

• 

o 

@ 

6.3 

cc 

4.3 

0.3 

© 

4.1 

© 

© 

O 

1.6 

0.4 

0.5 

11 

© 

o 

1.3 

1.2 

3.8 

© 

1.8 

© 

o 

0.4 

© 

o 

• 

o 

o 

cc 

cc 

0.9 

6.8 

1.1 

© 

© 

1.9 

© 

1.8 

CC 

0.7 

12 

o 

o 

cc 

1.5 

5.6 

0.8 

2.7 

O 

• 

O 

1.4 

1.4 

O 

• 

© 

17.6 

cc 

5.9 

4.1 

4.1 

21.7 

© 

2.8 

1.1 

17.1 

1.9 

© 

13 

© 

o 

cc 

0.2 

6.6 

O 

© 

• 

• 

o 

O 

1.1 

© 

2.5 

o 

3.4 

cc 

cc 

0.2 

3.6 

• 

O 

9.7 

G 

© 

CC 

4.5 

14 

© 

o 

a 

2.3 

0.8 

© 

© 

O 

© 

o 

o 

© 

O 

© 

o 

2.5 

1.2 

2.7 

10.4 

© 

7.2 

© 

2.3 

1.4 

O 

1.1 

0.4 

15 

o 

o 

cc 

3.3 

6.1 

© 

O 

© 

• 

• 

o 

O 

o 

O 

© 

CC 

cc 

cc 

4.2 

0.1 

© 

© 

7.9 

® 

15.8 

CC 

3.5 

16 

© 

o 

cc 

0.6 

2.8 

• 

5.0 

© 

© 

© 

G 

© 

• 

o 

© 

2.3 

cc 

0.7 

© 

O 

O 

O 

O 

• 

© 

CC 

3.2 

17  • 

o 

o 

cc 

0.3 

3.3 

6.1 

4.1 

© 

o 

5.5 

1.6 

© 

5.2 

3.5 

o 

0.5 

1.3 

2.7 

@ 

© 

© 

5.2 

© 

O 

cc 

O 

18 

• 

© 

0.5 

1.0 

2.0 

0.9 

O 

o 

o 

© 

• 

o 

3.0 

O 

© 

CC 

cc 

cc 

O 

0.7 

© 

© 

O 

0.9  „ 

0.3 

19 

• 

o 

CC 

7.2 

0.3 

O 

O 

o 

o 

© 

O 

o 

1.2 

O 

©r 

7.4 

cc 

2.3 

2.4 

© 

© 

© 

0.7 

0.5 

0.9 

cc 

0.2 

20 

• 

• 

cc 

1.2 

4.6 

O 

0.5 

• 

• 

© 

O 

o 

O 

o 

O 

CC 

cc 

cc 

G 

• 

© 

0.9 

© 

1.1 

cc 

© 

21 

• 

© 

1.8 

6.2 

2.5 

0.6 

4.1 

• 

• 

• 

o 

o 

0.1 

© 

G 

9.0 

cc 

5.0 

© 

• 

14.2 

© 

0.7 

® 

cc 

cc 

© 

22 

• 

© 

7.6 

0.5 

8.6 

7.5 

6.3 

•  r 

• 

2.8 

1.7 

1  0 

16.0 

5.5 

© 

4.3 

2.5 

3.8 

4.7 

© 

• 

© 

1.0 

0.9 

0.5 

7.9 

0.6 

23 

o 

o 

cc 

cc 

2.3 

0.3 

1.8 

O 

o 

© 

© 

© 

20.3 

© 

O 

7.9 

7.4 

cc 

4.0 

5.2 

9.5 

O 

0.2 

O 

o 

4.5 

G 

24 

o 

o 

14.7 

0.5 

5.7 

0.2 

• 

• 

© 

• 

• 

• 

© 

o 

CC 

cc 

cc 

O 

0.5 

2.5 

G 

3.6 

© 

© 

0.4 

1.7 

25 

© 

o 

cc 

1.2 

1.8 

0.3 

© 

• 

• 

© 

O 

© 

• 

O 

o 

cc 

cc 

cc 

© 

0.7 

• 

G 

© 

© 

o 

CC 

0.1 

26 

• 

o 

CC 

CC 

© 

0.9 

© 

o 

© 

o 

o 

• 

3.0 

o 

0.2 

cc 

cc 

© 

0.5 

5.9 

O 

© 

© 

© 

cc 

© 

27 

o 

o 

3.4 

0.8 

7.4 

4.1 

© 

o 

0.1 

© 

1.5 

© 

o 

7.4 

cc 

3.4 

1.4 

© 

2.7 

O 

3.7 

• 

© 

1.6 

G 

28 

© 

o 

CC 

0.5 

© 

O 

© 

• 

O 

© 

2.4 

© 

O 

o 

CC 

cc 

cc 

© 

4.1 

21.5 

G 

3.3 

0.7 

• 

3.4 

1.6 

29 

o 

o 

cc 

3.3 

6.9 

0.6 

2.9 

© 

o 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

25.9 

cc 

cc 

14.4 

© 

5.4 

© 

0.3 

1.1 

o 

3.6 

10.4 

30 

o 

o 

cc 

CC 

0.3 

3.1 

0.5 

© 

• 

1.0 

o 

7.3 

10.2 

5.5 

o 

CC 

27.1 

cc 

2.7 

3.2 

© 

© 

4.5 

1.4 

o 

7.0 

© 

31 

o 

• 

1.3 

0.2 

CC 

0.6 

O 

• 

• 

o 

O 

O 

© 

o 

cc 

<c 

cc 

• 

7.0 

© 

© 

1.1 

© 

o 

0.2 

O 

•  som 

199.0 

0.7 

77.4 

74.7 

111.8 

70.5 

57.8 

44.7 

23.9 

27.5 

31.6 

23.2 

82.8 

42.5 

115.3 

39.5 

51.0 

70.2 

32.9 

98.0 

5.2 

51.1 

19.1 

49.4 

37.1 

32.6 
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BAROMETER-AFW  IJ  RINGEN  IN  EUROPA  IN  DEN  MORGEN. 


Januarij  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

nando. 

763.9 

Madrid. 

705.5 

Valentia. 

757.3 

Alicante. 

764.2 

Barce- 

lona. 

762.4 

Toulouse. 

746.3 

Brest. 

761.9 

Groen¬ 
st  ich. 

756.7 

Galvvay. 

755.8 

Penzanci 

758.3 

Nairn. 

752.1 

Aber- 

deen. 

755.4 

Oreaden 

Sandvvicli 

753.9 

Shetland. 

Bressay. 

754.7 

Kiel. 

759.9 

Brussel. 

757.1 

Trier. 

749.6 

Parijs. 

763.2 

Dijon. 

742.9 

Mar- 

seille. 

762.7 

Lyon. 

761.8 

1 

4.8 

1.0 

1.5 

0.6 

3.8 

2.3 

4.7 

1.9 

0.5 

2.5 

119 

10.7 

11.9 

11.7 

6.5 

3.1 

5.9 

8.4 

10.1 

5.0 

5.3 

2 

3.7 

ff 

5.9 

3.6 

4.2 

1.8 

8.5 

17.0 

10.7 

11.2 

20.3 

19.3 

19.6 

20.1 

13.1 

11.1 

4.5 

7.5 

0.1 

7.4 

1.7 

3 

1.1 

3.7 

0.9 

1.8 

6.5 

13.2 

20.4 

— 

— 

— 

19.3 

18.0 

19.1 

20.6 

14.7 

9.9 

12.0 

4.9 

5.1 

4.9 

4 

1.2 

2.9 

11.2 

1.9 

6.7 

6.4 

12.0 

196 

16.0 

14.5 

20.6 

20.3 

17.3 

18.0 

23  9 

14.1 

9.7 

10.3 

4.0 

0.4 

8.2 

5 

2.1 

3.3 

9.4 

3.0 

4.6 

4.7 

6.7 

14.8 

13.7 

10.7 

20.6 

17.0 

17.8 

18.5 

19.6 

10.0 

7.9 

7.0 

3.7 

5.2 

9.3 

6 

3.8 

06 

7.0 

0.2 

2.5 

2.4 

4.6 

11.3 

10.2 

S.l 

15.7 

11.9 

13.2 

12.5 

13.8 

7.3 

6.3 

5.3 

3.1 

2.1 

8.1 

7 

6.8 

0.2 

9.6 

0.1 

2.2 

2.4 

4.4 

11.5 

10.4 

8.1 

12.9 

10.7 

10.7 

10.4 

12  0 

6.1 

5.2 

4.4 

2.3 

3.6 

7.5 

8 

4.4 

2.8 

4.8 

0.5 

1.9 

0.1 

7.0 

5.3 

3.3 

11.2 

7.4 

9.6 

11.2 

6.1 

3.0 

4.1 

0.7 

1.4 

3.7 

6.2 

9 

4.8 

4.7 

8.4 

3.9 

1.6 

2.4 

6.6 

3.4 

3.6 

3.3 

4.3 

1.8 

3.1 

4.8 

7.2 

1.3 

2.5 

1.0 

0.4 

1.8 

4.1 

10 

7.3 

4.4 

4.8 

1.8 

3.3 

8.5 

7.2 

— 

— 

— 

4.1 

4.6 

6.9 

10.8 

3.6 

2.0 

0.8 

1.0 

2.8 

2.9 

11 

2.1 

17 

8.1 

0.5 

3.2 

4.2 

2.0 

8.1 

6.9 

3.3 

6  6 

4.1 

3.8 

10.2 

15.3 

7.2 

7.7 

4.8 

3.5 

4.4 

1.6 

12 

5.5 

3.5 

1.0 

5.7 

3.1 

3.8 

1.4 

8.2 

3.1 

2.3 

4.3 

3.6 

3.3 

3.3 

15.3 

6.8 

8.1 

4.6 

5.1 

8.0 

9.4 

13 

3.8 

2.5 

8.6 

5.5 

6.9 

65 

2.9 

14.0 

10.7 

12.2 

14.0 

11.4 

10.9 

12.4 

13.1 

9.1 

9.9 

7.4 

6.2 

6.1 

10.0 

14 

4.0 

4.7 

5.9 

4.1 

5.4 

6.2 

5.1 

13.4 

10.4 

8.1 

16.0 

12  4 

14.5 

12.9 

11.5 

9.2 

8.1 

6.5 

5.2 

6.2 

9  4 

15 

5.2 

7.4 

2.8 

7.0 

6.0 

8.0 

6.2 

13.4 

4.6 

6.9 

9.9 

11.4 

7.1 

10.4 

15.6 

8.9 

8.8 

7.3 

6.5 

5.2 

10.4 

16 

6.9 

7.7 

0.8 

5.6 

2.7 

4.9 

1.6 

13.3 

3.3 

4.3 

12.4 

9.7 

9.9 

11.2 

21.5 

11.0 

11.7 

8.0 

6.2 

5.5 

9.9 

17 

5.8 

6.6 

7.5 

8.0 

5.4 

1.5 

— 

— 

— 

— 

0.3 

0.8 

6.1 

18.3 

6.2 

9.7 

3.7 

5.0 

10.5 

9.6 

18 

1.5 

2.6 

4.7 

4.0 

2.6 

— 

4.6 

5.9 

7.6 

5.3 

5.1 

5.3 

117 

4.5 

7.4 

3.1 

3.8 

9.3 

8.4 

19 

5.7 

5.8 

— 

9.2 

9.8 

6.5 

11.1 

1.8 

5.6 

4.6 

5.6 

2.3 

2.3 

9.7 

7.9 

9.5 

7.4 

8.1 

10.3 

12.5 

20 

4.0 

9.7 

— 

11.6 

11.2 

11.5 

8.0 

13.3 

1.8 

8.0 

9.6 

6.4 

6.4 

5.6 

11.3 

11.5 

12.2 

11.1 

9.8 

11.2 

14.5 

21 

7.2 

108 

6.6 

10  2 

9.8 

12.0 

2.7 

5.2 

4.3 

4.1 

1.3 

12.7 

4.3 

3.6 

7.0 

5.6 

8.3 

5.2 

6.2 

10.4 

11.5 

22 

8.6 

10.5 

7.1 

9  6 

9.6 

9.5 

0.0 

1.6 

5.9 

0.8 

11.4 

9.9 

16.5 

20.6 

0.7 

0.9 

4.7 

2.7 

5.8 

9.4 

11.0 

23 

0.1 

11.0 

3.1 

106 

10.1 

9.5 

0.3 

0.2 

2.8 

0.5 

7.1 

6.6 

14.7 

16.5 

6.3 

1.6 

2.9 

1.7 

5.1 

10.3 

10.6 

24 

8.8 

12.3 

— 

11.0 

10.3 

10.8 

7.1 

10.4 

— 

— 

— 

1.5 

5.6 

8.6 

2.9 

2.8 

0.7 

2.9 

3.8 

10.0 

10.1 

25 

0.9 

10.2 

10.9 

9.7 

9.5 

10.6 

13.0 

16.7 

12.4 

15.0 

10.7 

9.1 

6.9 

3.8 

4.5 

11.6 

11.4 

12.1 

9.6 

7.4 

12.6 

26 

7.2 

9.7 

2.5 

9.6 

10.5 

10.5 

7.6 

13.2 

3.3 

9.1 

4.3 

0.8 

0.0 

1.8 

10.4 

108 

12.4 

9.3 

8.2 

11.0 

12.7 

27 

8.3 

9.5 

2.3 

9.7 

10.5 

10.7 

5.4 

5.5 

1.8 

6.3 

1.5 

4.8 

2.8 

1.3 

1.6 

4.2 

6.8 

6.0 

6.4 

10.7 

11.7 

28 

8.2 

9.6 

1.6 

9.0 

9.2 

9.5 

6.8 

3.4 

7.1 

7.4 

2.3 

5.1 

3.0 

2.5 

7.0 

2.1 

0.9 

1.6 

1.8 

6.8 

8.8 

29 

5  6 

7.7 

10.2 

3.8 

3.9 

6.5 

9.5 

14.8 

11.2 

12.7 

12.7 

11.7 

9.9 

9.9 

7.0 

6.9 

0.9 

4.1 

0.0 

1.3 

4.8 

30 

1.0 

5.5 

8.9 

3.5 

4.2 

8.5 

12.3 

18.2 

9.6 

14.0 

7.1 

6.1 

4.8 

2.3 

16.5 

15.2 

14.4 

13.2 

8.1 

2.9 

9.9 

gem. 

3.55 

5.06 

3.05 

432 

5  06 

5.89 

4.21 

10.65 

5.08 

, 

6.60 

8.38 

5.99 

5.69 

610 

’ 

10.23 

6.82 

6.77 

5.38 

4.14 

5.30 

8.13 
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Turijn. 

757.7 

Aarau. 

729.4 

Pader- 

born. 

756.8 

Mühl- 

hausen. 

743.9 

Putbus. 

754.7 

Lcipzig. 

751.2 

Dresden. 

750.6 

Bamberg. 

739.7 

Munchen 

716.5 

Klagen- 

furt. 

722.9 

Arnsladt. 

736.4 

Brünn. 

747.7 

Constan- 

tinopel. 

763.3 

Praag. 

745.0 

Krakau. 

743.2 

Breslau. 

750.1 

War¬ 

schau. 

751.0 

Dorpat. 

753.7 

Pcters- 

bnrg. 

759.5 

Moskow. 

748.4 

Odessa. 

758Ï0 

0.4 

G.8 

0.5 

1.9 

5.4 

2.5 

2.5 

0.2 

5.2 

2.0 

1.6 

3.8 

2.2 

0.5 

1.8 

0.2 

17.8 

3  2 

1.0 

6.0 

2.9 

2.0 

2.3 

7.2 

7.6 

10.4 

8.1 

8.8 

5.9 

0.7 

2.7 

7.7 

1.6 

4.2 

3.8 

4.7 

5.4 

5.1 

13.8 

4.6 

4.2 

1.6 

0.8 

4.3 

11.7 

13.2 

21.5 

14.2 

13.5 

11.0 

5.4 

3.8 

13.3 

3.6 

7.9 

9.0 

9.0 

11.3 

15.0 

21.0 

13.5 

11.4 

1.0 

0.6 

3.6 

14.9 

16.0 

24.3 

18.0 

17.1 

12.9 

5.2 

8.3 

15.1 

10.6 

0.6 

12.4 

18.0 

17.8 

20.5 

14.7 

14  0 

10.0 

9.1 

13.3 

4.5 

12.2 

15.9 

20.1 

17.1 

15.8 

11.5 

5.4 

11.7 

13.3 

10.2 

3.3 

13.5 

17.1 

16.0 

15.9 

8.1 

1.9 

1.6 

6.5 

_ 

5.0 

7.4 

9.4 

13.5 

12.2 

11.0 

9.3 

5.0 

8.8 

9.9 

4.3 

2.3 

9  5 

10.4 

9.7 

8.1 

7.9 

4.2 

6.9 

2.0 

9.9 

3.8 

6.1 

8.4 

14.0 

15.3 

10.2 

7.4 

3.4 

7.4 

8.6 

5.0 

1.5 

8  3 

11.0 

9.9 

10.9 

9.9 

7.8 

1.2 

1.9 

— 

3.6 

2.5 

5.4 

10.2 

7.0 

6.8 

5.9 

3.6 

8.6 

5.2 

4.7 

5.4 

6.8 

11.3 

7.7 

10.7 

5.0 

6.5 

0.8 

5.5 

11.8 

2.9 

1.4 

6.1 

9.3 

6.3 

6.1 

6.8 

2.7 

65 

4.7 

0.9 

6.3 

5.4 

7.9 

4.5 

6.2 

8.3 

4.3 

2.0 

4.3 

7.2 

.4.7 

2.7 

6.8 

12.4 

8.6 

7.4 

8.3 

4.7 

4.7 

7.0 

1.1 

1.5 

5.9 

68 

6.1 

5.2 

10.2 

7.4 

4.0 

1.4 

10.3 

5.6 

7.4 

11.8 

17.8 

13.5 

12.9 

11.7 

7.0 

10.2 

11.7 

6.5 

2.7 

11.3 

12.2 

12.4 

13.1 

17  6 

15.3 

7.2 

0.2 

17.3 

7.0 

7.9 

11.8 

17.6 

14.7 

14.0 

12.7 

7.9 

12.7 

11.7 

8.8 

4.4 

13.1 

15.6 

14.0 

15.4 

13.8 

11.2 

12.2 

4.8 

12.4 

8.8 

8.1 

10.9 

13.8 

12.0 

11.3 

12.7 

8.1 

10.6 

10.4 

4.5 

4.5 

10.8 

11.7 

10.4 

10.5 

144 

14.8 

10.4 

— 

10.4 

6.3 

6.8 

8.8 

12.2 

9.3 

8.6 

9.3 

5.2 

6.5 

8.1 

2.0 

0.4 

7.7 

8.1 

7.2 

8.4 

18.7 

4.8 

11.5 

3.8 

11.9 

6.5 

7.2 

10.9 

18.3 

12.2 

8.3 

10.6 

5.9 

7.4 

11.7 

5.2 

2.6 

9.3 

11.7 

11.3 

161 

239 

17.7 

16.9 

3.9 

16.2 

8.6 

13.3 

17.3 

24.3 

18.9 

18.7 

160 

11.0 

14.0 

16.5 

14.0 

7.8 

21.5 

203 

19.6 

22.5 

24.6 

19.3 

14.5 

10.0 

13.3 

8.1 

10.8 

14.0 

21.7 

16.9 

17.8 

15.1 

8.8 

18.0 

12.9 

15.1 

12.3 

16.9 

22.1 

19.6 

23.8 

20.1 

17.1 

16.0 

11.0 

20.7 

6.5 

4.7 

9.5 

15.6 

12.7 

12.4 

7.7 

6.5 

16.5 

10.4 

11.5 

11.5 

13.3 

19.6 

16.5 

20.5 

16.0 

11.9 

10.8 

11.3 

19.9 

9.3 

6.3 

10.0 

9.9 

11.0 

11.0 

13.1 

8.8 

14.7 

10.6 

7.7 

12.1 

11.3 

15.6 

11.3 

14.7 

8.3 

5.8 

1.0 

10  6 

17.4 

12.4 

9.0 

10.9 

10.6 

11.7 

10.8 

13.5 

10.8 

12.9 

11.0 

4.7 

8.5 

10.4 

10.8 

8.6 

7.6 

13.3 

10.5 

2.4 

5.7 

16.3 

8.8 

59 

8.9 

9.9 

11.0 

10.8 

12.2 

8.6 

12.7 

8.6 

7.4 

7.3 

10.4 

14.4 

12.2 

15.2 

11.0 

9.3 

5.8 

5.8 

14.2 

7.7 

0.2 

3.7 

0.7 

4.1 

4.5 

12.4 

6.5 

9.7 

4.1 

2.7 

103 

5.9 

7.9 

4.1 

3.5 

8.6 

7.7 

1.8 

9.6 

13.9 

7.4 

2.7 

1.1 

4.5 

1.6 

1.4 

6.5 

5.9 

9.5 

1.4 

0.7 

6.6 

2.3 

4.5 

0.7 

0.6 

13.8 

14.8 

7.6 

4.3 

136 

5.0 

3.8 

1.9 

3.4 

1.1 

1.6 

2.5 

2.0 

5.6 

1.1 

5.4 

4.6 

2.9 

1.1 

3.4 

5.8 

24.8 

24.5 

20.0 

3.1 

13.2 

9.3 

6.8 

8.3 

2.7 

8.3 

6.5 

11.5 

9.3 

8.1 

8.9 

0.2 

2.3 

5.9 

5.0 

4.1 

— 

10.8 

11.3 

16.3 

3.8 

17.0 

10.2 

9.9 

11.4 

9  7 

12.2 

11.0 

14.2 

10.4 

9.5 

11.7 

4.7 

9.6 

9.0 

9  7 

9  0 

5.8 

2.3 

5.3 

9.2 

2.3 

15.1 

8.1 

3.4 

5.3 

1.1 

9.9 

4.5 

9.3 

7.2 

9.7 

5.4 

0.0 

10.3 

5.4 

65 

3.8 

2.6 

11.5 

17.5 

11.7 

5.1 

11.2 

4.1 

4.7 

0.2 

6.3 

1.4 

2.0 

3.2 

1.8 

4.5 

1.8 

5.6 

3.7 

1.6 

1.1 

1.4 

6.7 

9.3 

11.6 

12.1 

2.9 

2.0 

1.1 

0.2 

0.4 

6.3 

0.0 

2.5 

0.5 

2.7 

3.6 

1.8 

11.3 

0.4 

G.3 

6.3 

8.8 

5.6 

0.0 

4.8 

11.8 

6.9 

11.8 

9.3 

13.5 

15.7 

16.7 

15.8 

14.9 

16.0 

10  6 

10.2 

14.7 

6  5 

1.7 

1.6 

12.4 

12.7 

11.8 

14.2 

11.2 

2.8 

1.3 

11.70 

5.71 

5.85 

8.64 

1 

11.19 

10.06 

9.08 

9.62 

5.64 

8.48 

8  50 

3.78 

3.82 

7.57 

9.92 

8.42 

991 

7.25 

3.82 

1 

0.78 

2  96 

32 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

8.04 

Madrid. 

2.34 

Alicante. 

8.34 

Barce- 

lona. 

7.44 

Toulouse. 

4.19 

Brest. 

5.25 

j 

Grcen- 

wich. 

3.92 

Galway. 

5.69 

Penzance 

7.52 

Nairn. 

1.22 

1 

0.7 

1.3 

1.8 

1.3 

25 

3.0 

3.1 

0.2 

1 

o.o  ! 

1.8 

2 

2.5 

1.7 

1.6 

O.f 

2.7 

2.7 

5.4 

1.2 

1.9 

5.6 

3 

4.2 

6.G 

0.2 

1.1 

9.4 

8.4 

3.0 

— 

— 

— 

4 

5.0 

10.2 

8.3 

2.1 

11.4 

8.0 

8.4 

1.7 

5.2 

2.8 

5 

a.i? 

11.5 

8.4 

5.5 

9.1  i 

9.9 

6.4 

6.6 

5.7 

8.8 

G 

3.1 

0.5 

1.4 

— 

5.2 

7.2 

12.0 

6.0 

7.7 

8.1 

7 

4.5 

1.7 

2.6 

1.5 

2.0 

8.0 

11.0 

4.2 

4.9 

8.6 

8 

0.0 

©.2 

3.1 

0.1 

2.1 

7.2 

7.2 

6.3 

4.8 

3.5 

9 

4.0 

1.0 

4.6 

4.6 

6.5 

1.0 

4.4 

3.4 

0.2 

2.8 

10 

3.8 

3.1 

3.8 

4.5 

5.5 

3.1 

0.5 

1 

““ 

11 

©.1 

2.© 

5.0 

4.0 

4.S 

1.4 

'  1.1 

— 

2.0 

2.7 

12 

2.1 

3.4 

3.3 

3.6 

4.2 

4.3 

1.0 

1.3 

1.4 

4.3 

13 

3.1 

3.3 

3.1 

2.6 

3.3 

0.1 

0.7 

0.2 

2.6 

2.9 

14 

©.3 

1.9 

3.0 

3.4 

2.7 

1.4 

0.8 

0.0 

0.2 

2.1 

15 

2.5 

0.4 

0.2 

2.0 

0.6 

O.G 

3.8 

0.2 

1.0 

2.2 

1G 

5.9 

0.2 

30 

1.4 

1.4 

2.5 

0.3 

0.1 

1.4 

1.0 

17 

1.6 

2.® 

2.0 

1.8 

2.6 

5.1 

I  — 

— 

— 

— 

18 

3.4 

2.3 

1.8 

1.7 

1.5 

1.7 

2.0 

0.5 

Of 

19 

3.4 

— 

1.2 

0.6 

3.3 

2.2 

0.1 

1.4 

4.4 

20 

5.1 

4.2 

0.4 

1.5 

O.ï 

4.8 

3.3 

0.8 

O.? 

0.2 

21 

4.3 

1.0 

2.5 

1.7 

O.Ï 

4.3 

1  4.2 

0.8 

0.0 

1.0 

22 

I  0.0 

2.1 

0.3 

2.0 

0.3 

5.5 

5.6 

1.2 

2.7 

3.4 

23 

1  ©.2 

1.6 

0.1 

1.1 

1.8 

5.8 

6.6 

1.6 

2.0 

0.1 

24 

1.  1.2 

0.8 

0.6 

0.5 

0.6 

1.5 

1.2 

— 

— 

— 

25 

3.S 

0.8 

O.G 

0.4 

3.5 

1.6 

1.2 

2.4 

1.2 

2.3 

26 

!  3.8 

1.1 

2.5 

1.0 

2.4 

0.6 

1.0 

1.2 

0.7 

2.8 

27 

©.8 

1.6 

2.0 

2.8 

4.0 

5.1 

3.0 

1.8 

0.0 

2.2 

28 

1.0 

2.8 

1.5 

2.2 

2.0 

3.6 

1.0 

0.4 

0.1 

1.8 

29 

2.0 

1.9 

1.8 

1.6 

1.6 

2.5 

2.7 

2.0 

0.5 

0.2 

30 

j  0.7 

i 

4.1 

1.4 

O.f 

1.7 

0.6 

4.4 

0.2 

0.3 

2.7 

gem. 

I  1.10 

I 

1  *■ 

—0.43 

1.20 

1.41 

0.38 

0.13 

—1.73 

—1.03 

—0.95 

—0.39 

Aber- 

deen. 

2.00 

Oreaden. 

Sandwick 

3.55 

Shetlaud. 

Bressay. 

3.54 

Kiel. 

—0.69 

Brussel. 

1.91 

Trier. 

0.63 

Parijs. 

0.82 

Dijon. 

1.48 

Mar- 

seille. 

4.77 

Lyon. 

2.43 

0.2 

1.3 

0.2 

2.4 

2.3 

4.1 

1.4 

2.4 

1.2 

4.3 

0.4 

1.8 

3.7 

1.9 

6.2 

6.0 

6.2 

4.2 

0.4 

2.6 

1.2  l 

2.1 

0.6 

3.1 

6.0 

7.8 

5.9 

6.3 

9.1 

9.0 

4.0  1 

3.6 

0.2 

6.0 

8.2 

9.3 

10.3 

7.6 

11.5 

9.4 

2.4 

4.6 

0.7 

5.0 

9.8 

7.0 

9.2 

8.2 

9.9 

8.7 

2.1 

3.5 

0.3 

4.6 

7.3 

7.0 

10.6 

6.7 

3.3 

7.3 

4.4 

4.1 

0.0 

2.6 

6.5 

7.4 

8.6 

6.6 

3.4 

7.9 

4.1 

1.5 

0.8 

4.1 

6.0 

7.3 

5.0 

5.3 

0.0 

5.7 

0.6- 

2  1 

0.4 

3.6 

0.9 

1.1 

1.0 

1.6 

2.8 

2.0 

0.6 

0.2 

o* 

1.1 

1.1 

1.7 

0.3 

1.4 

1.3 

2.6 

1.8 

O.f 

2.2 

3.2 

0.4 

2.9 

1.5 

2.9 

1.6 

1.1 

2.2 

0.0 

3.3 

5.4 

1.9 

6.0 

3.7 

5.5 

0.0 

3.6 

0.9 

0.0 

lf 

8  5 

2.1 

7.6 

2.9 

4.6 

3.6 

2.5 

0.0 

1.6 

2.8 

2.8 

1.9 

8.3 

2.4 

6.4 

0.4 

5.2 

1.1 

1.1 

2.3 

3.7 

3.9 

8.8 

1.1 

4.0 

4.4 

4.8 

2.3 

1.4 

2.5 

9.5 

5.3 

6.9 

1.6 

6.4 

2.5 

2.7 

2.4 

1.0 

1.0 

9.1 

5.2 

8.5 

4.1 

5.3 

1.0 

3.5 

O.f 

0.0 

2.8 

7.8 

1.2 

3.4 

1.8 

2.8 

1.6 

0.2 

1.2 

1.2 

2.4 

1.1 

OS 

1.0 

2.3 

0.5 

0.4 

0.5 

1.0 

0.6 

2.4 

1.6 

1.5 

1.3 

1.7 

0.8 

4.9 

1.4 

0.6 

0.4 

0.4 

3.1 

2.5 

1.0 

0.2 

1.5 

3.8 

2.7 

2.8 

l.ff 

1.6 

5.6 

5.1 

4. 7 

7.2 

0.8 

2.5 

1.5 

1.2 

0.1 

0.1 

6.8 

f.3 

f.6 

8.4 

2.S 

2.1 

0.4 

2.4 

2.0 

1.2 

3  5 

5.2 

5.0 

!f.3 

3.3 

3.1 

2.2 

2.7 

2.1 

2.0 

4.8 

1.4 

0.6 

1.1 

3.0 

2.4 

2.0 

3.4 

3.0 

2.5 

2.5 

0.0 

1.8 

1.7 

0.2 

1.3 

0.0 

5.2 

2.0 

O.G 

3.0 

0.1 

2.5 

2.5 

1.8 

4.1 

0.1 

2.0 

1.4 

0.8 

3.5 

3.3 

4.0 

6.5 

4.4 

1.0 

3.2 

1.8 

0.6 

0.9 

2.0 

1.4 

0.8 

3f 

3.0 

0.3 

2.2 

3.8 

2.2 

1.1 

2.4 

4.8 

3.2 

2.6 

2.5 

0.4 

1.6 

O.f  3 

—0.16 

O.S4 

—1.85 

—1.65 

—2.97 

—1.14 

—2.27 

—1.42 

—2.34 

( 
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Turijn. 

Genève. 

St.  Ber- 

nard. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Miihl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig. 

Dresden. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Briinn. 

■ 

Constan- 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Brcslau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peters- 

burg. 

Moskuw. 

—0.64 

0.0L 

—9.52 

—0.19 

0.26 

—2.76  j 

-1.71 

—0.75 

—0.59 

—2.05 

—2.80 

—6.90 

—2.39 

—2.98 

5.12 

—1.91 

—4.12 

—3.42 

—4.73 

—8.32 

—9.02 

—12.02 

I. 5 

0.5 

2.9 
0.2 

4.4 

9.0 

7.4 

8.4 

8.4 
9.0 

II. 6 
11.7 
11.3 

5.4 

6.9 

14.9 

16.9 

17.9 

9.6 

7.1 

5.1 

3.6 

2.6 

2.2 
0.8 

2.3 
0.3 

2.4 

3.1 

5.3 

8.5 
9.0 
7.0 

5.6 

5.2 

4.8 

3.6 
3.6 

4.1 

5.3 

5.5 

6.6 

6.1 

6.3 
6.6 

4.8 
5.0 
5.1 

5.0 

2.4 
0.3 

2.f 

3.4 

2.2 

3.6 

3.9 

1.8 

2.9 

1.3 

6.4 
10.9 

2.9 

3.2 

0.0 

0.3 

1.2 
1.1 

0.8 

2.7 

3.7 
4.0 
26 
1.2 

0.5 

2.1 

4.9 
1.1 

4.0 

6.3 

4.1 

5.6 
4.!? 
4.0 

4.6 
3.9 

2.5 

2.3 

2.0 

1.0 

5.5 
10  3 

79 

8.7 

9.0 

8.5 
61 
8.1 

9.8 

7.1 

6.9 

9.5 

9.4 
11.4 

10.3 

7.4 

7.7 

4.8 

6.5 

6.2 
4.0 
0.0 

3.6 

1.7 

1.6 

2.0 

4.9 

0.8 

3.6 

5.5 

4.4 

7.5 

9.2 

6.7 

3.2 

5.6 

3.5 

1.0 

1.5 

3.2 
2.9 

4.2 

4.5 

5.3 

7.5 
8.2 

4.4 
0.2 
1.4 

3.0 

6.8 

7.8 

2.7 
2.2 

2.1 

2.9 

3.9 

1.4 
1.4 

5.7 

3.2 
7.4 

10  0 
12.5 

9.8 
6.0 

7.7 

6.7 

4.9 

9.3 

15.2 

14.2 

11.7 

9.4 

9.5 
12.5 
12.0 

5*8 

3.7 

1 

1.8 

6.2 

9.7 

5.9 

6.7 

3.8 

4.8 
7.1 

1.9 

1.9 

1.8 

2.2 

33 

7.2 

5.9 

0.7 

1.4 

1.7 
2.1 
0.2 

3.2 

5.5 

6.3 
2.0 
6.0 

9.9 
11.3 

8.8 
5.2 

1.6 

2.2 

40 

6.8 

3.8 
4.1 

2.8 

2.5 
3.7 

1.5 

2.6 

9.1  : 

7.6 

11.3 
12.8 
11.0 

10.2 

7.7 

8.3 

9.3 

9.5 

12.4 

13.2 
12.6 

12.1 
10.0 

13.4 

11.3 
11.9 

8.1 

0.4 

0.3 

4.5 

6.4 

3.2 

2.4 

1.8 

2.3 
5.1 

0.0 

2.7 

11.3 

8.7 

10.7 

15.3 

11.3 

10.8 
6.4 

4.8 

7.7 
9.2 

8.6 

8.7 
11.7 
12.0 
12.0 

13.3 
10.5 

6.4 
i  6.9 

i  4.5 

0.7 

2.1 

9.8 

4.3 

3.8 

2.8 

4.8 

6.8 
0.3 

2.2 

3.6 

5.6 
7.0 

4.9 
2.2 

3.5 

4.2 

6.6 
6.0 

4.6 

4.5 

6.9 

9.8 
10.5 

6.2 

8.8 
9.0 

9.7 
98 
0.8 

0.8 

4.9 

9.0 

7.3 

3.3 

2.7 
4.2 

6.0 

0.9 

0.4 

3.7 

7.4 

9.1 

5.9 

6.5 

7.9 

7.7 
6.5 

6.7 

6.4 

6.2 

7.5 

6.9 

6.8 

4.2 

10.5 
11.0 

8.7 

6.3 

1.3 

1.0 

3.1 

7.0 

8.7 

3.6 

0.2 

4.5 

7.5 
12 

4.7 

2.0 

2.6 

6.7 

1.7 

7.2 

9.5 

3.2 

4.6 
6.0 

7.2 

5.0 

5.7 

9.5 

9.3 

5.5 

7.7 

13.4 

13.2 

12.3 

9.2 

5.0 

3.2 

4.5 
2.1 

2.3 

4.3 

5.8 

3.2 

3.4 

1.2 

7.1 

6.3 
9.6 

13.2 

13.1 

11.1 

11.3 

10.3 

7.8 

5.4 

11.7 

14.9 
12.6 

10.9 

11.4 

12.0 

11.0 

12.6 

9.4 
0.6 

0.6 

6.2 

9.3 

5.8 

4.2 

2.2 

3.8 

6.4 
0.2 

2.7 

4.9 

7.1 
6.5 

9.1 
5.8  | 

4.4 

1.7 

4.5 

5.4 

6.5 

3.7  , 

11.3 

6.8 

7.4 

5.2 

13.3 

16.4 

13.4 

6.4 

3.4 

1.0 

2.0 

1.7 

3.4 

3.0 

3.7 

3.4 
7.0 

1.4 

3.5 

3.0 

1.1 

0.1 

0.8 

2.0 

3.3 

3.4 
3.0 

3.5 

3.7 

5.1 
6.0 

6.7 

6.4 

6.5 

6.2 
5.9 
6.0 

5.5 
7.0 

5.0 

4.8 

8.4 

6.4 

1.8 

2.8 
3.8 
3.3 
i  0.2 

j  0.3 

8.7 
11.9 

9.3 

9.4 
10.8 

10.1 

10.2 

8.9 

4.4 

5.7 

6.7 

7.6 

13.6 

14.8 
11.4 

15.0 

12.9 

8.9 
13.0 

7.2 

2.1 

1.6 

7.5 
8.3 

1.9 

3.8 

4.7 

7.1 

2.2 
0.9 

4.0 

7.8 

5.8 

8.8 
3.9 

I 

3.2 

1.1 

1.5 

5.7 

3.7 

1.7 

3.8 

4.5 

1.2 
5.4 

9.3 

13.7 
13.4 
12.1 

4.0 

2.8 
0.7 

6.2 

6.6 

5.7 

5.5 
4.3 
8.1 

1.5 

3.8 

4.5 
9.9 

7.6 
10.5 

7.7 

6.5 
0.2 

2.6 

6.5 
7.2 

1.6 

7.2 

7.8 
7.7 

5.6 

10.4 

13.1 

104 

5.7 

0.1 

1.3 

3  9 

8.5 
66 

5.6 

5.5 

4.7 

7.5 

1.5 
0.4 

3.0 

6.9 

7.7 
13.0 

8.5 

0.7 

3.7 

1.6 

4.9 

1.6 

1.6 

2.9 
2.0 

0.5 

6.4 

6.7 
16.1 

15  0 

1 5.2 

2.4 

3.4 

1.0 

7.0 

43 

7.5 

5.5 

7.4 

2.7 
13 

2.5 

0.9 

1.4 

7.7 

7.5 

8.7 

8.4 

7.4 

6.1 

5.5 

4.3 

5.6 

2.8 

2.6 
0.1 

0.9 

4  9 
4.9 
4.9 

1.7 

0.1 

5.6 

9.6 
6  1 

5.7 

7.1 

5.4 

3.4 
1.0 
4.1 

2.8 

6.6 

2.7 

6.8 

7.3 

0.5 

1.4 

5.1 
1.6 
5.6 

16 

3.2 

3.3 
6.2 
2.0 

2.4 

4.3 
7.0 
4.8 

3.5 

4.4 

4.6 
8.2 

4.5 

3.8 

5.0 

8.7 
3.1 

8.7 

14.4 

1.4 

5.4 

5.7 

3.5 

9.7 

7.5 
1.1 

4.1 

6.8 

3.8 

2.4 

0.3 

0.6 

0.1 

12.7 

0.3 

1.2 
6  0 

7.3 

5.8 

4.1 

1.2 

5.0 

8.4 

1.8 

3.7 

4.6 
9.0 

5.4 
11.3 

—6.15 

j— 3.26 

0.66 

—5.17 

—1.77 

—4.16 

—1.86 

—5.94 

—5.30 

—2.97 

-  3.57 

, 

—5.52 

1 

—5.54 

—4.20 

—4.07 

—5.55 

— 2.72 

—  2.92 

2,00 

4.16 

— 2.06 
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Datum. 

BAROMETER  IN  DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

T  H 

ERMOMETER. 

Datum. 

Christi- 

auia. 

755.6 

Neder¬ 

land. 

760.5 

Rome. 

761.9 

Athene. 

755.2 

Krems- 

munster. 

726.2 

Königs- 

berg. 

753.2 

Christi- 

ania. 

755.4 

Neder¬ 

land. 

759.1 

Rome. 

761.9 

Athene. 

755.2 

Krems- 

munster. 

725.7 

Königs- 

berg. 

758.2 

Christi- 

ania. 

—5.58 

Neder¬ 

land. 

1.56 

Rome. 

7.94 

Athene. 

6.22 

Krcni9- 

munster. 

—3.25 

Königs- 

berg. 

—5.39 

1 

12.Ï 

0.9 

3.9 

2.5 

0.9 

1.1 

16.2 

7.7 

7.6 

l.S 

0.9 

7.4 

1.7 

5.4 

0.8 

0.4 

5.1 

6.6 

1 

2 

17.8 

12.5 

7.6 

3.8 

2.7 

7.4 

21.7 

15.1 

9.8 

7.0 

9.3 

18  0 

0.5 

4.6 

3.4 

5.3 

6.0 

10.1 

2 

3 

23.7 

17.2 

12.0 

8.3 

97 

22.1 

23.5 

19.2 

8.9 

6.1 

11.7 

25.9 

2.1 

6.5 

4.9 

4.4 

7.4 

12.0 

3 

4 

21.2 

17.6 

7.7 

5.4 

11.0 

24.8 

18.3 

16.0 

1.7 

8.1 

12.7 

20.8 

3.5 

8.3 

3.9 

0.2 

6.9 

7.9 

4 

5 

16.9 

13.3 

0.1 

5.9 

11.7 

16.2 

15.6 

10.3 

2.8 

2.3 

10.6 

12.2 

7.2 

7.4 

4.8 

2.9 

5.5 

3.2 

5 

6 

14? 

9.1 

3.8 

0.0 

9.0 

lO.S 

15.3 

9.2 

3.7 

1.8 

8.3 

13.3 

4.6 

6.4 

5.4 

5.7 

5.4 

5.1 

6 

7 

1  1.6 

7.8 

4.8 

4.3 

7.7 

14.4 

13.3 

5.6 

60 

3.8 

7.4 

14.7 

3.5 

7.2 

5.7 

3.8 

4.7 

4.2 

7 

8 

13.1 

3.6 

6.4 

7.2 

7.0 

13.1 

11.7 

2.9 

7.1 

7.9 

7.7 

10.2 

6.4 

5.8 

4.7 

2.8 

4.6 

1.5 

8 

9 

11.0 

2.2 

6.6 

8.1 

7.0 

9.7 

14.0 

3.8 

5.7 

7.7 

8.3 

9.7 

1.6 

0.8 

4.1 

3.3 

4.6 

0.1 

9 

10 

162 

4.8 

4.7 

5.6 

7.9 

9.5 

18.9 

7.6 

4.7 

2.9 

12.0 

14.7 

2.2 

0.2 

2.6 

2.6 

5.7 

0.1 

10 

11 

18.0 

8.8 

4.0 

1.8 

11.5 

17.1 

17.4 

9.1 

5.1 

3.4 

14.4 

19.6 

2.4 

2.0 

3.8 

1.2 

6.2 

0.9 

11 

12 

17.1 

8.4 

6.2 

3.6 

13.8 

17.8 

165 

8.9 

8.2 

3.8 

13.8 

14.2 

2.9 

3.7 

5.1 

4.1 

7.2 

2.6 

12 

13 

14.9 

9.9 

7.2 

1.8 

12.0 

12.4 

15. S 

9  6 

6.6 

1,4 

9.7 

11.0 

0.9 

3.7 

5.9 

5.6 

7.3 

4.0 

13 

14 

17.1 

9.4 

7.1 

1.8 

8.1 

14.0 

19.9 

9.5 

7.5 

5.0 

9.3 

18.7 

1.6 

4.3 

6.0 

7.6 

5.4 

2.0 

14 

15 

21.5 

6.5 

7.3 

6.1 

10.4 

21.7 

22.6 

12.6 

6.6 

6.8 

14.9 

25.0 

2.S 

6.2 

5.9 

5.4 

4.9 

1.8 

15 

16 

21.5 

13.2 

5.8 

7.0 

16.7 

27.3 

21.0 

11.7 

7.8 

7.0 

17.1 

27.1 

1.8 

6.1 

6.4 

4.4 

9.5 

6.6 

16 

17 

20.3 

8.6 

8.9 

6.5 

14.7 

26.6 

18.3 

5.5 

10.3 

7.4 

13.3 

24.6 

1.4 

7.0 

9.8 

3.9 

8.6 

7.9 

17 

18 

14.9 

5.4 

10.1 

7.7 

11.7 

23.0 

10.8 

6.9 

10.5 

9.3 

12.2 

18.9 

0.0 

1.9 

9.0 

3.4 

6.0 

4.0 

18 

19 

8.3 

7.9 

10.2 

10.8 

12.2 

13.5 

12  9 

9.4 

10.3 

9  3 

14.7 

8.3 

0.1 

0.4 

7.? 

1.9 

8.0 

1.4 

19 

20 

14.2 

10.5 

9  8 

8.6 

14.2 

9.9 

12.2 

9.5 

9.5 

4.7 

15.1 

17.1 

1.9 

1.1 

6.2 

0.4 

4.5 

5.2 

20 

21 

0.2 

3.8 

9.6 

5.0 

12.9 

16.2 

5.4 

1.8 

10.7 

8.6 

10.4 

7.0 

4.0 

2.1 

3.5 

0.1 

0.8 

2.4 

21 

22 

8.G 

0.7 

11.6 

10.2 

10.6 

1.1 

16.7 

1.5 

11.7 

9.0 

9.9 

0.5 

5.2 

5.1 

4.9 

3.5 

1.9 

8.0 

22 

23 

13.5 

4.6 

11.9 

8.3 

8.6 

3.4 

18.9 

1.5 

12.4 

8.1 

5.4 

8.8 

5.5 

5.9 

2.3 

3.9 

3.8 

11.5 

23 

24 

10.8 

1.6 

12.0 

7.9 

4.3 

8.8 

9.0 

7.3 

10.4 

6  1 

9.0 

2.0 

2.5 

2.2 

1.1 

2.2 

7.3 

10.9 

24 

25 

6.1 

9.8 

9.9 

4.5 

10.8 

2.9 

2.3 

12.2 

11.3 

6.5 

14.2 

0.7 

4.0 

1.8 

0.3 

1.6 

4.9 

11.0 

25 

26 

0.7 

10.9 

12.4 

9.0 

13.3 

5.9 

7.0 

6.9 

12.8 

104 

11.5 

3.4 

5.7 

0.5 

0.3 

09 

05 

9.0 

26 

27 

2.7 

3.1 

12.8 

11.3 

10.2 

0.9 

2.7 

0.2 

12.0 

11.7 

8.1 

2.7 

4.2 

1.7 

2.2 

1.3 

0.1 

8.1 

27 

28 

0.0 

4.3 

9.6 

7.9 

7.2 

8.3 

6.8 

3.6 

4.5 

4.7 

2.7 

5.0 

3.7 

2.8 

0.3 

0.7 

7.9 

6.8 

28 

29 

12.0 

7.8 

1.7 

2.0 

3.2 

1.8 

13.3 

14.8 

2.7 

1.4 

10.8 

9.3 

4.1 

2.2 

0  6 

2.5 

2.7 

2.8 

29 

30 

9.3 

13.7 

0.2 

0.5 

14.7 

16.2 

6.5 

14.6 

5.8 

2.0 

17.8 

i 

18.5 

0.2 

3.4 

2.6 

3.1 

3.9 

1.6 

30 

gem. 

10.26 

7.29 

5.32 

4.19 

9.58 

10.98 

10.1 7  j 

8  05 

5.78 

4.21 

10.59 

1 

11.71 

0.18 

—2.32 

—4.01 

—1.72 

—3.43 

1.29 
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*C 

03 

S 
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CC 
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* 

0.1 
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3 

o 

cc 

CC 
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4 

o 

cc 

cc 

cc 

5 
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cc 

<c 
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6 

9 

cc 

oc 
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7 
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cc 

cc 

cc 

8 
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a 

cc 

Cl 

9 

4.6 

cc 

cc 

1.0 

10 

0.8 

cc 

cc 

oc 

11 

O 

cc 

« 

1.0 

12 

12.3 

cc 

cc 

0.8 

13 

12.4 

3.4 

cc 

cc 

14 

9 

0.5 

cc 

0.3 

15 

• 

cc 

cc 

cc 

16 

• 

cc 

cc 

0.3 

17 

2.6 

4.5 

cc 

cc 

18 

8.3 

0.2 

cc 

cc 

19 

• 

CC 

1.6 

1.8 

20 

• 

3.8 

1.6 

cc 

21 

9 

1.2 

2.0 

cc 

22 

O 

CC 

7.2 

1.5 

23 

0.4 

0.2 

2.3 

2.3 

24 

0.2 

4.3 

cc 

4.6 

25 

0.1 

0.5 

0.1 

3.8 

26 

• 

CC 

cc 

2.8 

27 

O 

0.5 

3.6 

10.7 

28 

9 

CC 

7.4 

0.3 

29 

G 

cc 

cc 

CC 

30 

O 

cc 

cc 

2.5 
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58.7 
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M 


O 

o 
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o 

o 

o 

o 

9 
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O 

O 

9 

O 

O 
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o 
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O 
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9 
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O 
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Mühlhausen. 

Putbus. 
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Krakau. 

Praag' 
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a 
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CC 
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cc 
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cc 
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cc 

cc 

o 
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« 
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cc 

cc 

cc 
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O 

• 

• 

O 
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cc 

cc 

cc 
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• 

O 
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o 

cc 

cc 

cc 

cc 

cc 
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• 

• 

• 
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a 

a 
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cc 

cc 
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• 
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cc 
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cc 

CC 

CC 

cc 

cc 

cc 
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O 
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9 
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cc 

cc 

cc 
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O 

cc 

a 
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cc 
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cc 
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cc 
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cc 

cc 
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O 

• 

• 

O 

cc 
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cc 

a 

cc 
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cc 

cc 
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BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN  EUROPA  IN  DEN  MORGEN. 

Februarij  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

nando. 

762.8 

Madrid. 

765.0 

Valentia. 

759  3 

Alicante. 

762.9 

Barce- 

lona. 

761.4 

Toulouse. 

745.1 

Brest. 

760.9 

Green- 

wich. 

756.6 

Galway. 

757.9 

Penzauce 

759.7 

Nairn. 

754.1 

Aber- 

deen. 

755.8 

Oreaden 

Sandwick 

754.3 

Shetland. 

Bressay. 

755.1 

Kiel. 

760.0 

Brussel. 

756.7 

Trier. 

74S.5 

Parijs. 

762.4 

Dijon. 

741.7 

Mar- 

seille. 

761.9 

Lyon. 

763.8 

J.  31 

31 

6.0 

_ 

62 

8.0 

9.7 

11.1 

__ 

_ 

3.1 

3.3 

7.4 

14.0 

11.8 

12.4 

11.3 

7.6 

10.5 

___ 

F.  1 

3.4 

7.1 

1.5 

6.6 

8.3 

8.8 

8.9 

11.5 

0.8 

8.4 

0.0 

0.0 

4.3 

8.1 

9.0 

8.8 

10.8 

9.1 

8.1 

9.9 

10.1 

2 

7.0 

10.6 

6.3 

8.3 

8.8 

11.5 

9.3 

10.0 

0.8 

7.9 

2.5 

1.3 

7.4 

8.8 

7.0 

9.3 

11.0 

10.6 

9.3 

9  2 

11.6 

3 

8.6 

11.6 

— 

9.5 

9.1 

12.7 

8.9 

5.8 

— 

6.9 

2.3 

4.1 

8.1 

12.5 

0.0 

4.8 

9.3 

8.4 

9.2 

10.2 

10.7 

4 

7.1 

8.5 

— 

6.1 

5.5 

8.6 

10.6 

8  9 

— 

— 

— 

7.4 

6.3 

4.3 

4.3 

2.4 

1.8 

4.8 

2.3 

4.3 

7.7 

5 

3.0 

4.5 

— 

1.4 

0.6 

9.7 

10.9 

11.4 

20.1 

14.7 

19.0 

14.7 

17.5 

15.7 

1.8 

3.9 

4.3 

4.5 

1.8 

4.0 

1.3 

6 

0.1 

2.5 

15.5 

1.5 

2.7 

0.9 

8.0 

10.0 

16.8 

11.9 

17.3 

14.5 

15.0 

14.7 

2.9 

2.4 

1.4 

2.1 

4.1 

7.4 

3.8 

7 

1.7 

0.5 

— 

0.9 

2.2 

0.8 

0.8 

4.2 

— 

— 

— 

8.6 

8.6 

9.1 

1.4 

1.7 

3.4 

2.4 

6.0 

2.9 

3.8 

8 

— 

— 

2.3 

— 

3.8 

3.5 

2.1 

— 

0.8 

05 

3.8 

3.1 

1.3 

2.8 

3.8 

6.5 

4.7 

4.7 

7.5 

5.9 

5.5 

9 

3.6 

10.5 

9.1 

8.8 

8.4 

6.9 

8.5 

4.3 

7.6 

6.9 

5.1 

1.8 

0.8 

0.3 

11.5 

10.4 

9.3 

8.9 

9.1 

9.5 

7.3 

10 

0.5 

6.8 

11.9 

— 

7.8 

9.5 

19.6 

8.9 

12.2 

17.5 

2.0 

3.3 

1.0 

0.3 

9.5 

13.2 

11.3 

11.7 

11.5 

7.3 

8.3 

11 

— 

7.0 

5.1 

— 

12.4 

5.2 

2.4 

1.2 

4.6 

1.8 

1.8 

0.3 

1.0 

1.0 

5.0 

6.6 

9.3 

6.7 

10.1 

13.3 

10.3 

12 

— 

3.9 

15.2 

— 

1.7 

40 

6.7 

8.7 

15.7 

10.7 

16.8 

16.3 

19.8 

15.7 

2.0 

3.4 

2.5 

2.1 

0.4 

0.3 

2.1 

13 

4.5 

6.9 

14.2 

8.6 

7.7 

8.6 

0.7 

1.8 

16.2 

3.8 

6.1 

18.5 

19.3 

19.8 

5.0 

1.1 

20 

1.8 

4.2 

6.7 

7.1 

14 

7.5 

8.4 

— 

11.1 

11.7 

11.7 

12.2 

13.8 

— 

— 

— 

2.3 

8.1 

11. 4 

1.8 

11.4 

12.2 

12.4 

11.2 

10.7 

11.1 

15 

7.5 

7.3 

— 

— 

9.4 

8.7 

3.2 

3.7 

— 

_ 

— 

8.4 

10.9 

14.0 

0.7 

3.0 

7.2 

4.0 

5.0 

10.8 

7.3 

16 

6.® 

5.8 

0.8 

7.0 

5.8 

5.2 

1.4 

1.2 

0.8 

0.8 

7.9 

8.6 

11.4 

13.5 

9.0 

3.9 

0.5 

1.0 

0.6 

5.3 

3.6 

17 

— 

3.0 

8.4 

— 

6.1 

3.9 

5  5 

3.5 

10.2 

7.1 

9.6 

7.1 

7.9 

4.6 

13.1 

4.4 

5.0 

3.1 

4.6 

2.7 

1.6 

18 

1.8 

0.3 

9.1 

1.3 

1.6 

2.9 

5.4 

9  2 

9.6 

6.9 

16.2 

14.7 

15.7 

14.7 

5.2 

4.2 

09 

2  3 

2.4 

5.2 

8.6 

19 

7.3 

8.6 

11.9 

9.5 

4.2 

1.4 

7.0 

13.8 

14.5 

11.9 

20.3 

20.1 

18.8 

18.5 

11.3 

8.3 

5.6 

5.0 

1.4 

6.3 

2.4 

20 

10.2 

13.2 

1.8 

18.0 

— 

8.0 

0.0 

5.9 

5.9 

3.0 

14.2 

12.7 

12.7 

11.7 

5.9 

1.3 

1.1 

2.2 

7.0 

12.7 

7.3 

21 

12.1 

9.3 

— 

10.2 

13.6 

11.9 

6.1 

— 

— 

— 

— 

4.8 

7.4 

8.9 

0.5 

8.9 

9.5 

11.5 

16.3 

18.6 

15.5 

22 

8.5 

8.0 

2.0 

6.2 

— 

3.9 

4.1 

0.8 

0.0 

2.0 

4.8 

2.8 

3.3 

3.8 

10.8 

4.5 

5.2 

4.5 

4.6 

4.3 

4.5 

23 

9.6 

8.6 

0.5 

5.3 

6.3 

5.8 

3.8 

3.1 

3.3 

0.8 

7.6 

5.3 

5.1 

3.8 

2.3 

0.7 

0.5 

.  3.1 

6.0 

7.6 

5.0 

24 

5.5 

6.1 

2.8 

— 

3.5 

3.6 

4.8 

3.9 

6.1 

0.2 

10.4 

7.4 

8.9 

7.6 

0.2 

0.8 

1.1 

4.3 

4.1 

2.1 

3.1 

25 

— 

5.2 

4.8 

— 

2.6 

4.2 

4.7 

4.1 

5.9 

0.0 

9.6 

66 

7.1 

6.6 

2.3 

1.1 

0.2 

3.8 

3.9 

1.9 

3.6 

26 

1.6 

3.4 

5.6 

1.6 

3.0 

3.1 

2.8 

3.7 

6.3 

1.5 

7.1 

6.4 

4.1 

4.1 

3.8 

1.3 

0.9 

3.3 

3.9 

1.7 

2.1 

27 

4.4 

5.0 

5.9 

3.2 

3.3 

3.0 

5.4 

1.7 

— 

3.3 

5.6 

2.5 

4.6 

5.1 

1.1 

4.4 

2.7 

5.8 

5.3 

3.2 

4.4 

28 

6.0 

6.5 

— 

5.8 

5.5 

5.5 

9.2 

— 

— 

— 

— 

0.8 

4.3 

7.9 

09 

5.4 

2.5 

7.0 

6.1 

3.8 

5.7 

29 

1.8 

2.8 

9.1 

0.9 

6.2 

3.3 

8.8 

5.1 

6.6 

8.6 

4.3  ! 

1.3 

46 

6.9 

0.7 

7.6 

5.9 

9.2 

9.3 

7.9 

8.7 

M.  1 

0.5 

1.3 

10.7 

1.7 

0.5 

0.7 

6.7 

0.9 

5.6 

7.1 

7.1 

2.3 

6.6 

5.8 

1.8 

2.0 

1.1 

2.9 

1.5 

0.3 

0.7 

gem. 

—0.14 

—0.48 

— 1.32 

—0.30 

—0.15 

-  ) 

0.90 

0.26 

3.43 

1.30 

0.80 

1 

5.61 

1 

2.44 

2.08 

2.02 

—0.09 

—0.53 

0.34 

—0.71 

—2.10 

—1.65 

—0.61 

BAROMETER-AF  WIJKINGEN  IN  EÜROPA  IN  DEN  MORGEN, 


Febrüarij  1864. 


Turijn. 

763.6 

Aarau. 

728.1 

Pader- 

born. 

756.5 

Mühl- 

hausen. 

743.6 

Putbus. 

755.4 

Leipzig. 

751.1 

Dresden. 

750.5 

Bamberg. 

738.8 

Munchen 

715.9 

Klagen- 

furt. 

721.8 

Arnstadt. 

735.9 

Brünn. 

743.3 

Constan- 

tinopel, 

763.4 

Praag. 

744.4 

Krakau. 

742.5 

Breslau. 

749.3 

War¬ 

schau. 

750.5 

Dorpat. 

754.9 

Peters- 

burg. 

758.2 

Moskow. 

747.1 

Odessa. 

756.3 

13.1 

10.4 

12.2 

14.9 

15.8 

16.7 

16.2 

16.9 

10.8 

16.0 

13.5 

12.0 

9.8 

1.6 

19.2 

17.4 

18.5 

54 

1.3 

9.7 

12.7 

11.7 

10.6 

7.9 

13.3 

10.8 

11.3 

11.3 

13.3 

9.5 

15.8 

9.9 

9.3 

14.1 

12.0 

16.5 

12.0 

16.0 

6.5 

3.1 

7.1 

13.4 

12.7 

10.8 

7.7 

9.9 

8.3 

10.8 

10.8 

13.1 

9.9 

14.2 

9.5 

7.2 

13.0 

11.0 

140 

10.8 

12.8 

5.6 

3.8 

7.1 

13.3 

9.7 

10.2 

3.8 

6.9 

1.8 

7.4 

7.4 

11.7 

8.3 

9.0 

6.1 

5.0 

10.9 

8.6 

11.3 

8.1 

8.2 

3.2 

0.3 

5.4 

12.0 

2.6 

3.8 

3.4 

2.1 

4.3 

1.1 

1.8 

2.3 

0.2 

3.8 

1.4 

3.4 

6.1 

1.6 

2.3 

1.8 

1.3 

6.3 

8.0 

03 

7.0 

5.5 

2.3 

1.8 

0.9 

0.5 

2.0 

0.5 

3.8 

1.1 

0.5 

1.1 

4.3 

0.1 

0  5 

2.5 

0.5 

1.3 

1.1 

5.2 

2.0 

4.9 

8.9 

3.6 

1.1 

0.1 

3.8 

1.1 

0.9 

1.4 

3.8 

3.8 

0.2 

6.5 

1.2 

2.3 

0.7 

0.2 

0.9 

8.1 

6.5 

10.2 

4.5 

7.8 

7.0 

4.3 

4.5 

1.4 

3.8 

3.8 

3.4 

7.4 

3.2 

4.5 

7.4 

1.3 

7.2 

1.6 

3.2 

0.4 

10.8 

13.5 

13.5 

4.1 

11.2 

7.0 

7.4 

6.7 

2.5 

5.6 

6.5 

4.7 

9.5 

10.8 

6.5 

11.3 

1.2 

9.7 

3.6 

6.3 

0.5 

9.9 

14.3 

15.2 

3.7 

13.6 

8.6 

12.7 

12.2 

10.2 

12.0 

11.5 

10.2 

10.2 

10.4 

10.2 

17.8 

13.1 

13.1 

12.7 

13.5 

9.6 

9.0 

14.2 

15.1 

9.1 

9.5 

9.3 

14.9 

11.8 

9.7 

11.3 

10.2 

7.7 

9.9 

7.9 

10.2 

13.5 

7.6 

10.6 

8.8 

10.4 

10.6 

6  5 

13.1 

12.4 

8.1 

10.0 

12.4 

10.2 

9.5 

4.3 

7.4 

7.9 

7.7 

12.2 

7.7 

7.0 

11.0 

8.3 

8.8 

5.0 

7.4 

3.7 

7.0 

11.7 

14.2 

3.5 

1.8 

2.7 

0.9 

2.7 

36 

3.6 

3.8 

6.5 

2.5 

3.8 

2.3 

2.3 

1.9 

1.8 

3.6 

3.2 

5.3 

6.1 

11.8 

17.6 

3.8 

64 

5.2 

3.8 

1.7 

5.4 

1.1 

0.9 

3.6 

3.2 

5.0 

0.7 

2.9 

5.9 

0.2 

3.4 

1.6 

0.2 

3.6 

95 

18.9 

9.7 

8.8 

11.7 

6.8 

7.7 

0.7 

6.5 

5.6 

12.0 

10.8 

110 

9.3 

0.9 

5.0 

5.9 

4.1 

2.7 

0.8 

18.3 

8.1 

7.5 

3.6 

7.2 

7.2 

3.2 

4.2 

1.4 

4.7 

4.5 

8.6 

5.6 

9.7 

3.8 

1.1 

5.4 

5.0 

6.5 

3.8 

2.0 

14.9 

16.5 

9.6 

4.0 

2.1 

5.2 

5.4 

2.7 

9.3 

2.9 

2.0 

2.5 

1.6 

4.1 

2.7 

5.4 

0.1 

1.8 

0.5 

2.5 

4.4 

16.5 

23.0 

11.9 

0.5 

8.9 

5.4 

10.4 

9.7 

15.6 

10.4 

10.8 

6.5 

7.4 

7.7 

7.7 

16.2 

9.0 

12.0 

11.3 

14.0 

14.7 

14.7 

13.1 

10.6 

4.7 

10.0 

2.9 

0.2 

0.5 

2.0 

1.4 

2.9 

0.9 

5.0 

9.3 

0.7 

12.2 

11.3 

6.1 

7.7 

7.2 

8.6 

1.1 

5.9 

6.9 

9.6 

5.8 

0.2 

5.2 

3.8 

8.1 

2.9 

0.9 

4.5 

0.7 

3.2 

3.8 

9.3 

8.5 

2.5 

7.0 

2.3 

3.9 

12.9 

9.3 

3.9 

8.6 

0.8 

2.9 

16 

1.9 

4.1 

2.3 

1.8 

3.2 

2.3 

1.8 

1.1 

3.4 

1.1 

0.2 

1.8 

1.1 

0.3 

15.1 

21.3 

12.9 

1.5 

13.8 

15.3 

7.7 

5.8 

1.8 

4.7 

4.7 

7.9 

14.2 

2.7 

6.3 

5.4 

4.1 

6.3 

2.3 

2.0 

3.9 

13.8 

20.2 

15.4 

6.5 

1.9 

5.2 

12.0 

8.5 

10.8 

7.7 

6.5 

4.3 

5.2 

1.4 

6.1 

9.0 

4.0 

7.9 

2.7 

6.8 

1.4 

13.5 

21.6 

18.7 

59 

2.0 

3.8 

0.5 

1.3 

3  2 

2.5 

2.0 

0.7 

3.6 

3.2 

09 

02 

3.8 

0.0 

4.1 

2.7 

4.6 

11.7 

17.8 

17.9 

5.0 

1.2 

2.3 

3.4 

1.4 

0.5 

2.7 

2.7 

1.6 

3.2 

0  7 

2.9 

6.1 

3.1 

3.6 

1.1 

3.8 

1.4 

13.8 

20.3 

19.7 

5.0 

0.3 

1.8 

1.4 

0.5 

2.0 

1.4 

0.7 

0.9 

1.8 

1.8 

0.7 

3.8 

1.9 

1.6 

0  7 

0.7 

1.6 

11.5 

14.3 

21.7 

5.8 

0.3 

1.1 

2.3 

0.7 

3.8 

1.1 

0.9 

1.4 

1.8 

0.0 

0.7 

3.6 

0.5 

1.1 

1.1 

0.2 

2.7 

10  2 

13.5 

20.2 

5.6 

1.1 

2.3 

4.7 

1.3 

2.3 

0.9 

0.9 

0.2 

2.9 

0.7 

1.1 

4.7 

0.3 

2.5 

0.7 

0.9 

2.5 

10.8 

12.9 

20.4 

5.5 

1.4 

2.9 

5.2 

0.9 

2.3 

3.7 

0.9 

0.2 

2.7 

0.9 

1.4 

4.3 

1.5 

2.3 

1.6 

0.5 

3.2 

10.2 

14.3 

18.2 

4.6 

5.6 

7.7 

6.8 

3.9 

0.0 

3.8 

4.3 

3.8 

8.1 

5.0 

4.3 

7.0 

2.0 

5.2 

0.7 

3.4 

0.0 

6.5 

11.2 

16.2 

4.3 

6.5 

— 

3.8 

1.9 

4.3 

1.6 

0.0 

1.6 

3.6 

5.0 

1.1 

9.3 

14.6 

5.9 

4.3 

3.8 

2.6 

1.8 

4.4 

9.6 

6.3 

—1.73 

—  0.72 

—2.42 

—0.55 

015 

—  0.16 

—0,36 

1.47 

—1.68 

O  74 

—0.40 

—4.66 

0.35 

—2.15 

0.97 

—0.92 

0.74 

4.33 

649 

10.06 

3.03 

Door  onverwachte  verandering  in  de  wijze  waarop  de  waarnemingen  worden 
opgegeven ,  heb  ik  mij  in  de  afwijking  van  eiken  dag  der  vorige  maand  voor  Turijn 
6  mm.  vergist.  De  eindafwijking  is  dus  5.70, 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

10.60 

Madrid. 

3.80 

Alicante. 

12.00 

Barce- 

lona. 

9.80 

Toulouse. 

5.84 

Breat. 

5.80 

Green  - 

wich. 

3.60 

Galway. 

5.60 

Penzance 

7.50 

Nairn. 

1.20 

Aber- 

deen. 

3.01 

Oreaden. 

San  d  wiek 

4.11 

Shetland. 

Bressay. 

4.01 

Kiel. 

0.55 

Brussel. 

3.65 

Trier. 

2.88 

Parijs. 

1.80 

Dijon. 

3.68 

Mar- 

seille. 

5.80 

Lyon. 

4.10 

Jan.  31 

0.6 

4.7 

3.7 

1.0 

4.5 

4.0 

0.3 

_ 

4.8 

0.2 

0.7 

2.2 

4.7 

3.7 

4.9 

4.0 

3.3 

3.6 

Febr.  1 

4.7 

6.9 

4.5 

2.5 

2.8 

2.6 

0.7 

4.3 

3.8 

2.1 

2.7 

0.5 

0.4 

2.0 

4.6 

4.5 

6.4 

4.3 

2.3 

3.6 

2 

05 

5.9 

3.2 

1.0 

1.9 

3.0 

4.1 

2.8 

3.9 

1.7 

1.4 

1.3 

1.0 

0.0 

4.0 

1.0 

2.1 

2.4 

3.2 

4.2 

3 

0.5 

6.3 

2.8 

0.8 

1.3 

5.3 

5.8 

— 

3.7 

0.4 

0.3 

1.2 

1.1 

3.0 

0.2 

1.3 

2.7 

1.2 

0.7 

2.8 

4 

2.7 

5.7 

5.1 

0.6 

2.6 

0.9 

2.0 

— 

— 

— 

3.1 

3.0 

6.1 

2.1 

0.4 

0.5 

1.0 

1.7 

2.4 

0.1 

5 

6.7 

0.3 

3.2 

2.4 

3.7 

1.8 

3.8 

3.0 

1.9 

0.8 

2.7 

3.5 

4.1 

0.2 

0.9 

1.8 

0.7 

1.1 

2.9 

1.0 

6 

7.8 

6.7 

6.0 

3.7 

5.4 

3.6 

4.3 

3.9 

2.8 

0.5 

3.2 

2.5 

5.0 

0.4 

3.7 

3.7 

2.1 

1.4 

4.7 

2.9 

7 

10.1 

10.9 

7.3 

5.5 

4.9 

5.1 

6.6 

— 

— 

— 

3.2 

.  2.8 

2.8 

0.4 

4.1 

4.5 

2.8 

2.6 

6.5 

3.7 

8 

_ 

6.7 

_ 

6.3 

7.4 

9.2 

7.5 

2.3 

6.8 

1.8 

7.6 

36 

3.1 

0.2 

6.0 

4.5 

5.8 

4.2 

2.5 

6.3 

9  . 

2.3 

2.1 

1.0 

4.8 

9.3 

5.1 

8.3 

2.2 

1.7 

7.9 

3.8 

5.0 

2.8 

0.7 

5.8 

4.0 

3.2 

2.8 

1.4 

7.6 

10 

1.9 

4.7 

■  — 

3.9 

6.8 

0.8 

8.1 

0.9 

1.0 

2.1 

4.6 

2.6 

2.5 

2.4 

3.3 

3.1 

4.8 

3.1 

10.3 

7.7 

11 

— 

4.4 

— 

2.1 

2.4 

3.3 

2.5 

0.3 

4.1 

0.9 

1.3 

2.2 

3.7 

3.4 

4.2 

7.2 

2.9 

3.1 

8.1 

3.1 

12 

— 

2.3 

— 

1.7 

3.5 

5.1 

1.3 

3.1 

4.3 

3.2 

0.4 

0.7 

0.7 

3  6 

3.0 

5.4 

0.9 

3.1 

5.1 

2.2 

13 

2.4 

0.5 

1.3 

0.1 

3.0 

5.0 

7.0 

3.2 

4.9 

0.4 

0.1 

1.3 

0.9 

3.0 

1.8 

2.9 

5.7 

1.3 

3.3 

0.9 

14 

1.9 

3.4 

0.6 

0.2 

1.7 

0.8 

3.8 

— 

— 

— 

3.4 

1.4 

0.7 

4.0 

3.2 

0.6 

0.2 

2.7 

2.8 

2.0 

15 

3.2 

3.3 

- 

2.2 

4.9 

4.8 

3.8 

- 

— 

_ 

3.3 

0.9 

1.3 

4.2 

1.3 

1.2 

1.1 

2.8 

0.5 

1.5 

16 

0.7 

2.0 

0.4 

2.2 

5.4 

3.9 

5.5 

0.5 

3.3 

0.5 

0.4 

1.2 

0.7 

4.5 

4.9 

5.2 

7.6 

4.4 

2.7 

1.8 

17 

_ 

2.4 

— 

2.4 

2.3 

0.5 

0.1 

1.2 

0.4 

0.1 

0.5 

1.4 

1.6 

0.4 

2.1 

0.6 

0.4 

1.5 

2.3 

3.4 

18 

1.1 

0.9 

2.2 

0.6 

3.5 

3.8 

2.3 

4.1 

2.4 

1.9 

2.0 

2.9 

3.2 

3.4 

1.4 

5.2 

1.4 

0.7 

2.2 

0.3 

19 

0.4 

0.4 

0.3 

3.0 

6.8 

4.4 

5.4 

4.7 

5.2 

3.0 

3.5 

3.4 

2.4 

3.1 

5.7 

6.7 

5.5 

5.9 

6.5 

3.6 

20 

7.0 

8.1 

7.5 

— 

8.9 

8.9 

6.3 

4.7 

7.5 

3.6 

2.5 

3.7 

2.1 

2.1 

6.9 

7.2 

7.1 

6.0 

0.9 

5.5 

21 

4.1 

11.0 

8.2 

6.6 

5.5 

6.9 

— 

— 

— 

— 

5.4 

5.2 

3.6 

2.6 

7.4 

5.4 

6.6 

4.6 

0.6 

4.1 

22 

2.8 

5.3 

5.4 

— 

7.8 

5.0 

4.1 

4.8 

5.4 

4.2 

5.1 

7.1 

4.4 

0.2 

5.3 

5.2 

3.1 

4.7 

2.0 

3.2 

23 

3.5 

2.8 

0.9 

2.2 

3.3 

5.6 

5.0 

2.7 

3.9 

7.2 

7.2 

6.1 

6.6 

0.6 

5.9 

3.8 

3.7 

0.9 

4.7 

2.4 

24 

2.2 

0.9 

— 

0.2 

2.9 

3.2 

5.1 

8.9 

5.0 

6.1 

6.0 

6.1 

7.4 

0.5 

4.2 

1.5 

0.3 

0.3 

5.0 

2.5 

25 

-  . 

1.2 

1.2 

4.5 

1.0 

3.3 

6.4 

4.2 

6.9 

5.6 

6.2 

6.3 

0.1 

2.9 

0.8 

1.3 

3.0 

4.0 

0.5 

26 

1.2 

0.9 

2.5 

06 

3.8 

0.1 

2.5 

4.9 

3.1 

4.3 

5.1 

4.5 

3.1 

0.1 

2.6 

0.5 

1.1 

3.3 

4.8 

1.2 

27 

0.0 

0.9 

0.6 

1.0 

3.7 

0.6 

2.2 

— 

3.2 

3.2 

4.8 

3.3 

1.9 

1.0 

2.1 

2.1 

0.5 

2.4 

5.6 

3.0 

28 

0.4 

0.7 

2.3 

1.4 

3.2 

0.1 

— 

— 

— 

— 

0.9 

1.9 

1.7 

0.4 

2.4 

0.8 

2.2 

2.9 

5.0 

3.5 

29 

0.7 

2.8 

1.2 

1.3 

1  9 

1.5 

0.1 

2.3 

1.2 

1.0 

0.2 

1.9 

1.4 

0.1 

1.5 

0.6 

3.2 

1.2 

3.7 

1.9 

Maart  1 

0.5 

0.7 

2.6 

0.8 

2.0 

1.0 

0.5 

1.7 

0.1 

0.1 

0.6 

1.9 

1.9 

0.1 

2.2 

0.5 

0.2 

1.5 

0.7 

0.1 

gem. 

—1.00 

—2.18 

—2.28 

—  1.19 

—1.71 

—1.53 

—1.67 

—2.14 

—1.44 

—1.91 

— 2.05 

—2.69 

—2.59 

—0.07 

—2.22 

—2.00 

—1.36 

—0.87 

—1.05 

—1.69 
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Turijn. 

1.70 

Genève. 

1.82 

St.  Ber- 

nard. 

—7.62 

Aaran. 

1.35 

Pader- 

born. 

1.32 

Miihl- 

hausen. 

1.06 

Putbus. 

—1.55 

Leipzig. 

1.19 

Dresden. 

0.83 

Bamberg. 

0.44 

Munchen 

—0.35 

Klagen- 

furt. 

—2.40 

Arnstadt. 

—0.13 

Briinn. 

+0.95 

Constan- 

tinopel. 

2.85 

Praag. 

0.16 

Krakau. 

—2.58 

Breslau. 

—1.36 

War¬ 

schau. 

—2.83 

Dorpat. 

—6.26 

Peters- 

burg. 

—8.80 

Moskow. 

—9.00 

2  9 

4  9 

3.1 

7.4 

2.7 

3.4 

3.6 

3.3 

3.0 

3.0 

6.0 

5.2 

3.6 

5.0 

3.5 

2.3 

7.0 

2.0 

4.7 

4.2 

6.2 

6.9 

4  4 

5.0 

0.4 

5.0 

2.8 

3.6 

4.2 

3.6 

3.5 

6.5 

4.3 

9.8 

4.8 

5.4 

3.5 

3.3 

6.8 

1.4 

7.6 

5.9 

10.2 

8.4 

44 

3  3 

0  3 

4.6 

1.7 

1.5 

1.5 

2.2 

2.6 

4.4 

3.3 

8.3 

3.5 

6.1 

1.8 

2.8 

4.9 

1.3 

4.7 

4.1 

10.7 

0.1 

A  6 

3.2 

0.2 

41 

2.2 

22 

25 

1.3 

0.2 

0.6 

0.9 

5.8 

2.5 

4.3 

2.6 

1.0 

1.6 

2.1 

4.0 

6.7 

10.0 

1.1 

1.9 

0.3 

1.4 

0.0 

0.5 

2.1 

29 

1.7 

2.6 

1.5 

0.9 

1.7 

1.9 

3.4 

3.2 

2.1 

0.7 

4.2 

1.5 

8.0 

10.6 

1.4 

1  M_ 

n  o 

7  9 

1.4 

2.0 

1.2 

1.2 

0.1 

0.2 

0.6 

1.2 

3.2 

0.2 

0.1 

2.0 

1.3 

3.4 

2.6 

3.8 

8.3 

9.6 

6.2 

x  • 

n «» 

2  4 

5.1 

1.7 

3.6 

2.3 

1.2 

2.5 

2.0 

1.0 

2.4 

1.5 

3.2 

1.1 

1.0 

0.0 

0.7 

1.0 

1.1 

6.0 

9.5 

6.6 

1  1 

4  6 

9  1 

4.0 

3.6 

1.8 

1.9 

2.8 

1.2 

0.4 

2.9 

0.6 

2.0 

1.0 

1.8 

0.2 

0.6 

0.1 

3.8 

3.7 

4:. 3 

5.1 

2  4 

6.4 

12.2 

4.5 

3.8 

1.7 

0.9 

5.2 

1.9 

3.2 

4.1 

0.5 

3.2 

1.0 

1.9 

0.5 

1.6 

2.1 

2.9 

0.4 

5.6 

8.4 

9.4 

7.8 

11.8 

6.7 

3.9 

3.6 

1.8 

6.5 

3.7 

3.9 

7.0 

6.4 

3.8 

3.2 

3.6 

4.4 

0.8 

1.3 

1.4 

1.0 

7.4 

/.O 

11  5 

7.4 

10.5 

6.2 

2.2 

2.1 

3.0 

8.1 

7.8 

5.6 

8.2 

7.9 

3.2 

77 

2.8 

7.5 

1.4 

2.9 

1.5 

3.9 

6.4 

5.7 

50 

3.2 

8.2 

5.7 

2.9 

4.7 

2.1 

12.0 

7.6 

10.6 

10.5 

6.2 

8.2 

4.1 

3.5 

10.0 

10.5 

5.2 

5.1 

1.1 

2.6 

9.3 

10  5 

5.8 

1.1 

6.6 

3.5 

9.9 

3.9 

8.4 

6.6 

9.0 

9.8 

1.0 

3.8 

4.2 

2.0 

6.4 

5.0 

5.7 

8.9 

1.6 

0.5 

9.6 

6  5 

2  3 

9.4 

3.2 

5.8 

4.1 

4.2 

3.3 

3.2 

4.2 

5.4 

1.2 

5.2 

2.7 

0.0 

2.9 

04 

3.6 

0.2 

1.7 

0.4 

11.8 

7.1 

2.0 

8.0 

3.6 

3.7 

3.2 

5.1 

3.2 

6.0 

4.2 

6.0 

3.5 

4.8 

2.3 

0.5 

6.5 

7.4 

6.4 

7.1 

6.8 

0.5 

5.4 

4  6 

2  3 

7.8 

2.2 

4.8 

3.1 

5.7 

3.2 

4.0 

3.4 

4.9 

3.8 

5.9 

0.9 

0.6 

4.9 

6.5 

6.3 

5.0 

5.2 

5.4 

7.5 

4  2 

4  2 

5.3 

4.4 

5.8 

6.0 

6.4 

6.1 

8.7 

8.0 

8.2 

3.7 

8.3 

1.4 

0.3 

8.0 

7.7 

8.0 

6.1 

84 

9.1 

10.7 

1  7 

1.4 

3.0 

1.8 

0.5 

0.2 

1.1 

0.5 

1.9 

2.8 

1.3 

3.0 

1.2 

2.7 

0.6 

2.9 

6.1 

4.8 

7  6 

3.4 

3.7 

10.5 

1  2 

1.8 

8.3 

2.5 

3.5 

5.0 

1.8 

4.2 

2.7 

2.7 

2.1 

0.9 

4.2 

1.0 

0.8 

2.0 

0.9 

1.0 

2.9 

2.5 

0.3 

3.4 

5.9 

10.3 

5.9 

4.6 

6.0 

1.2 

5.5 

4.7 

5.1 

6.9 

8.0 

5.5 

4.2 

4.0 

5.0 

2.5 

5.6 

3.4 

5.0 

1.7 

d.b 

2  9 

6  4 

8.8 

6.7 

3.7 

7.0 

1.2 

7.4 

6.5 

4.7 

9.8 

12.6 

6.4 

4.7 

1.7 

4.6 

7.7 

7.8 

1.9 

6.3 

5.7 

0.3 

*>  A 

3  3 

2.5 

2.0 

4.1 

6.9 

0.6 

5.0 

1.2 

1.9 

0.5 

5.9 

8.1 

0.1 

0.9 

0.2 

0.4 

0.4 

10.5 

1.6 

6.1 

l.b 

o.o 

1  0 

3.6 

0.1 

3.2 

2.9 

0.6 

3.4 

1.4 

0.7 

1.6 

3.1 

2.6 

2.0 

0.3 

1.3 

6.2 

4.2 

3.1 

1.5 

5.7 

3.0 

2  9 

1.2 

1.4 

0.5 

1.8 

3.2 

1.0 

2.2 

1.8 

0.6 

2.1 

0.5 

2.7 

3.7 

1.0 

2.5 

4.5 

2.4 

0.7 

0.4 

4.6 

0.7 

2.9 

0.0 

1.4 

0.6 

0.4 

0.2 

1.9 

1.8 

0.4 

1.5 

4.2 

2.4 

0.6 

4.7 

0.6 

0.9 

6.1 

5  6 

2.1 

0.8 

1.1 

1 .4 

2  8 

0  7 

0.7 

0.5 

0.9 

1.5 

1.4 

2.0 

0.5 

3.1 

4.7 

2.0 

0.2 

4.1 

0.0 

1.0 

7.3 

2.0 

0.7 

4.2 

4.3 

0.1 

0.3 

2  3 

0.6 

2.7 

1.0 

1.0 

1.9 

1.1 

2.4 

1.9 

0.9 

2.2 

0.1 

4.5 

0.2 

2.9 

4.8 

3.6 

2.5 

4.3 

5.4 

0.5 

2  6 

2  9 

0.4 

1.1 

1.6 

0.3 

2.5 

0.5 

3.2 

2.5 

0.5 

1.3 

1.8 

3.6 

0.7 

3.5 

3  9 

3.5 

0.3 

0.7 

2.5 

4.1 

9  A 

3  1 

0.2 

3.3 

2.3 

0.7 

1.7 

1.3 

1.4 

1.8 

1  5 

1.9 

0.4 

3.6 

0.4 

3.7 

2  9 

4.5 

0.2 

2.4 

5.6 

13.4 

2  G 

2.5 

0.8 

2.5 

1.2 

1.1 

1.9 

1.0 

2.3 

2.2 

0.6 

1.1 

0.1 

3.7 

1.7 

3.5 

4.3 

3.5 

0.7 

0.1 

2.4 

13.8 

4.1 

2.5 

1.7 

2.1 

0.9 

1.3 

2.1 

0.6 

2.0 

1.6 

2.6 

0.1 

3.7 

3.9 

2.4 

06 

0.7 

0.1 

1.1 

2.8 

15.8 

—2.00 

—1.47 

—2.30 

—1.95 

—0.70 

—1.63 

0.72 

—2.35 

—0.52 

—0.74 

-1.15 

—2.56 

—1.24 

—0.44 

0.40 

0  06 

0.89 

1.18 

—0.18 

1.84 

1.84 

—1.56 

34 
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AFWIJKINGEN  AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 

» 

Februarij  1864. 


Datum. 

BAROMETER  IN 

DEN  MORGEN. 

• 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

THERMOMET 

E  R. 

Datum. 

Christi- 

ania. 

755.3 

Neder¬ 

land. 

760.2 

Rome. 

761.2 

Athene. 

755.7 

Krems- 

munster. 

725.8 

Königs- 

berg. 

758.0 

Christi- 

ania. 

755.2 

Neder¬ 

land. 

760.2 

Rome. 

761.2 

Athene. 

755.7 

Krems- 

munster. 

725.4 

Königs- 

berg. 

758.0 

Christi- 

ania. 

—4.76 

Neder¬ 

land. 

2.97 

Rome. 

8.68 

Athene. 

7.50 

K  reins - 
munster. 

—1.45 

Kiinigs- 

berg. 

—3.28 

Jan.  31 

lO.G 

11.2 

5.8 

7.0 

15.8 

17.4 

10.4 

9.9 

9.1 

12.0 

12.4 

16.5 

6.1 

4.0 

5.0 

0.1 

4.1 

2.4 

31  Jan. 

Febr.  1 

1.8 

8.0 

10.0 

13.8 

11.0 

15  3 

0.5 

8.2 

9.8 

14.0 

13.1 

12  7 

8.5 

2.9 

1.9 

1.8 

4.5 

0.9 

1  Febr. 

2 

5.0 

7.7 

8.9 

13.8 

13  3 

12.4 

4.3 

6.4 

8.7 

12.4 

13.5 

10.2 

8.2 

1.6 

0.9 

2.1 

4.9 

1.7 

3 

10.4 

2.0 

8.4 

11.7 

11.3 

6.1 

10.2 

0.3 

5.7 

9.9 

10.4 

1.1 

5.8 

1.9 

0  5 

1.6 

3.6 

4.1 

3 

4 

10.2 

0.3 

2.2 

8.1 

4.1 

2.5 

4.1 

3.6 

0.4 

5.4 

3.8 

1.8 

3.4 

0.3 

1.4 

0.3 

0.2 

6.2 

'4 

5 

2.3 

1.3 

3.9 

0.9 

3.8 

0.0 

8.8 

3.1 

5.6 

1.6 

2.9 

5.9 

2.5 

1.1 

1.0 

2.9 

1.8 

5.1 

5 

6 

12.0 

2.8 

5.1 

2.3 

1.1 

6.3 

14.9 

1.4 

1.7 

0.5 

2.7 

5.9 

0.2 

2.5 

0.5 

4.5 

0.5 

3.4 

6 

7 

15.3 

1.1 

0.9 

2.9 

5.0 

4.7 

13.1 

2.9 

4.7 

3.4 

3.8 

4.1 

2.2 

3.8 

1.5 

4.1 

0.8 

5.0 

7 

8 

■r.i 

5.9 

5.7 

1.4 

5.9 

3.8 

5.6 

7.3 

11.1 

10.8 

7.2 

0.2 

0.2 

3.8 

3.6 

5.1 

1.1 

2.5 

8 

9 

4.3 

10.3 

10.0 

7.2 

7.4 

1.4 

5.4 

12.9 

7.5 

6.3 

7.0 

4.3 

3.1 

3.6 

6.6 

3.0 

3.8 

2.2 

9 

10 

5.2 

13.8 

8.1 

7.0 

6.5 

5.4 

5.2 

11.5 

7.7 

8.3 

7.7 

1.6 

0.9 

3.2 

7.7 

5.2 

5.4 

0.4 

10 

11 

5.© 

7.3 

10.9 

7.9 

8.8 

0.7 

5.9 

1.5 

13.2 

5.6 

1.4 

1.1 

0.2 

3.0 

3.0 

2.6 

5.9 

1.1 

11 

12 

3.6 

2.8 

7  9 

3.8 

5.2 

7.0 

6.1 

9.8 

3.6 

0.0 

4.7 

7.2 

0.7 

2  0 

2.5 

4.9 

5.2 

2.7 

12 

13 

8.3 

3.2 

8.0 

4.5 

5.6 

1.1 

25.5 

0.9 

11.8 

6.8 

9.3 

1.1 

2.7 

3.7 

2.1 

4.4 

0.4 

3.5 

13 

14 

11.5 

8.7 

12.0 

5.6 

14.2 

7.9 

10.2 

7.0 

11.3 

3.8 

12.2 

0.7 

6.5 

2.0 

1.9 

3.2 

5.9 

6  8 

14 

15 

14.9 

2.3 

11  2 

4.1 

8.3 

1.8 

16.0 

2.4 

8.9 

2.5 

5.2 

5.4 

7.3 

2.3 

1.3 

41 

1.7 

5.5 

15 

16 

16.5 

4.8 

66 

0.9 

3.6 

6.5 

11.7 

8.1 

1.9 

5.2 

2.9 

10.8 

2.9 

3.7 

1.6 

3.9 

7.8 

6.3 

16 

17 

3.2 

6.7 

2.4 

7.0 

5.0 

14.2 

9.3 

0.2 

10.1 

8.6 

4.1 

8.3 

O.® 

1.0 

0  5 

3.1 

3.3 

3.5 

17 

18 

16.5 

4.3 

6.2 

7.0 

4.7 

3.2 

21.2 

9.0 

7.7 

7.4 

0.0 

4.1 

5.3 

3.2 

3.1 

4.0 

0.8 

1.5 

18 

19 

22.3 

0.3 

5.4 

6.8 

0.2 

6.3 

2JL.2 

8.7 

1.3 

2.3 

2.5 

6.3 

6.1 

5.2 

4.1 

4.6 

4.0 

5.8 

19 

20 

26.1 

3.4 

2.9 

2.0 

1.8 

©.8 

18.0 

0.3 

8.2 

3.2 

2.9 

5.6 

3.9 

4.7 

1.2 

3.9 

5.0 

3.5 

20 

21 

12.9 

6.4 

9.2 

5.0 

6.3 

7.2 

8.3 

8.7 

0.5 

5.0 

8.1 

3.2 

1.1 

5.3 

2.4 

4.1 

4.0 

1.7 

21 

22 

4. 7 

5.9 

0.7 

6.3 

6.3 

0.7 

1.1 

0.5 

2.1 

7.0 

2.0 

3.8 

2.4 

2.9 

3.1 

4.0 

3.0 

3.1 

22 

23 

3.4 

0.3 

0.8 

7.2 

0.7 

6.8 

7.7 

0.3 

1.1 

6.1 

2.0 

8.1 

4.7 

3.4 

2.9 

3.5 

3.8 

2.2 

23 

24 

S.O 

0.5 

3.4 

5.2 

1.6 

5.9 

7.2 

0.8 

3.5 

4.3 

0.2 

3.2 

5.4 

1.9 

4.1 

4.4 

5.4 

2.5 

24 

5.4 

0.5 

1.3 

3.8 

1.1 

4.1 

7.0 

1.5 

2.6 

2.5 

1.5 

5.9 

1.0 

1.7 

4.2 

3.6 

15 

3.3 

25 

26 

9.5 

0.2 

1.7 

2.0 

0.7 

5.9 

10.6 

0.9 

0.6 

1.1 

0.9 

6.5 

5.6 

1.8 

2.5 

3.8 

1.5 

2.2 

26 

27 

10.8 

3.6 

0.7 

0.9 

0.9 

6.1 

11.7 

4.2 

1.7 

0.2 

0.0 

7.0 

0.3 

0.4 

2.3 

4.4 

3.2 

0.6 

27 

28 

11.3 

4.4 

0.9 

0.7 

0.5 

65 

9.5 

4.7 

5.2 

0.7 

1.4 

6.8 

1.0 

2.4 

2.7 

4.4 

2.4 

0.7 

28 

29 

6.0 

12.7 

1.1 

2.0 

4.7 

7.7 

5.8 

4.7 

6.8 

5.4 

1.6 

1.2 

0.8 

3.1 

5.8 

1.8 

1.4 

29 

Maart  1 

7.7 

1.9 

2.1 

7.0 

0.0 

1.6 

5.4 

4.7 

2.4 

6.1 

2.5 

4.1 

8.7 

1.3 

2.3 

5.5 

1.7 

1.5 

1  Maart 

gem. 

402 

—0.66 

—0.45 

1.49 

1.28 

2.93 

4-08 

—0.82 

—0.33 

0.98 

1.39 

3.13 

1.28 

—1.36 

—0.60 

3.27 

0.01 

1.59 
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HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 
In  millimeters.  Februarij  1864. 


Datum. 

Madrid. 

Kew. 

Kiel. 

Orkaden. 

Brussel. 

Trier. 

m 

S-* 

cö 

Ph 

Toulouse. 

Genève. 

St.  Bernard. 

Aarau. 

Rome. 

Dij  on. 

Marseille. 

Paderborn. 

Mühlhausen. 

co 

p 

r-O 

3 

Dresden. 

Munchen. 

Kremsmunster. 

1 

Klagenfurt. 

Krakau. 

Praag- 

Breslau. 

Athene. 

Arnstadt. 

p 

p 

:p 

f-i 

tt 

.  31 

o 

CC 

CC 

1.3 

O 

O 

o 

O 

0 

O 

O 

0 

O 

O 

CC 

O 

CC 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

« 

cc 

cc 

?.  1 

O 

CC 

cc 

2.5 

O 

O 

O 

O 

0 

• 

O 

0 

O 

© 

cc 

o 

CC 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

O 

CC 

« 

cc 

2 

O 

0.2 

5.9 

6.6 

O 

O 

© 

O 

G 

• 

O 

1.9 

G 

O 

cc 

o 

cc 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

O 

cc 

a 

cc 

3 

o 

0.3 

5.9 

6.1 

• 

5.0 

• 

O 

© 

0 

O 

0.4 

G 

O 

cc 

o 

cc 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

cc 

cc 

cc 

4 

O 

0.2 

0  8 

2.5 

9.0 

O 

o 

0 

0.9 

1.2 

O 

7.2 

0 

— 

10.4 

o 

cc 

0 

© 

o 

0 

O 

® 

0.7 

cc 

3.0 

1.9 

5 

o 

« 

6.3 

CC 

2.3 

O 

©  s 

0 

© 

1.5 

O 

12.6 

0 

0 

0.9 

• 

cc 

G 

1.6 

G 

© 

© 

9 

• 

47.9 

0.6 

cc 

6 

o 

a 

CC 

cc 

1.6 

o 

• 

O 

• 

4.6 

o 

0.3 

G 

sn 

cc 

© 

« 

o 

2.5 

© 

© 

O 

O 

cc 

CC 

2.6 

7 

o 

cc 

4.1 

0.8 

© 

o 

• 

0 

1.1 

4.2 

o 

25.3 

O 

o 

0.2 

© 

cc 

1.1 

2.8 

© 

o 

O 

© 

O 

cc 

6.0 

cc 

8 

o 

cc 

10.2 

cc 

O 

o 

O 

0 

0.2 

3.7 

o 

4.6 

O 

o 

CC 

© 

cc 

© 

1.4 

• 

o 

© 

© 

9 

4.7 

CC 

24.8 

9 

1.0 

a 

10.2 

cc 

1.5 

o 

9 

O 

0 

O 

0 

5.9 

® 

o 

CC 

• 

cc 

0 

1.8 

O 

9 

© 

G 

7.7 

tC 

5.4 

cc 

10 

0.6 

cc 

3.0 

3.1 

0.3 

o 

9 

O 

0 

0 

0 

4.4 

o 

o 

cc 

o 

cc 

o 

0 

0 

O 

© 

O 

© 

cc 

cc 

cc 

11 

0 

cc 

cc 

2.5 

0.5 

o 

O 

o 

0.5 

1.3 

0 

7.5 

G 

©  r 

cc 

o 

cc 

o 

© 

0 

o 

O 

O 

cc 

cc 

1.1 

12 

o 

7.9 

1.6 

0.8 

0.2 

o 

©  s 

G 

0.6 

0.5 

O 

© 

O 

o 

cc 

© 

cc 

o 

O 

O 

o 

® 

© 

<r 

0.6 

cc 

13 

G 

0.7 

0.2 

9.1 

3.8 

0.9 

© 

0 

0 

1.5 

© 

© 

3.5 

© 

4.5 

o 

cc 

0.1 

© 

9 

0 

© 

© 

7.4 

2^.1 

cc 

<r 

14 

o 

CC 

CC 

20.1 

0.1 

O 

@ 

O 

0 

O 

0 

• 

O 

o 

4.5 

o 

cc 

o 

0.5 

0 

© 

0.3 

o 

© 

CC 

cc 

0.8 

15 

o 

« 

cc 

7.9 

G 

0.2 

® 

G 

O 

O 

0 

© 

0 

o 

cc 

® 

cc 

o 

0.3 

• 

O 

O 

o 

© 

cc 

cc 

cc 

16 

o 

0.5 

0.6 

4.6 

1.9 

6.3 

•  r 

O 

2.4 

1.1 

O 

• 

O 

@ 

10.4 

9 

cc 

5.6 

© 

G 

© 

e 

cc 

0.5 

cc 

17 

o 

2.0 

0.9 

2.3 

3.6 

l.L 

© 

0 

3.4 

16.5 

7.6 

1.0 

8.5 

o 

cc 

® 

cc 

0.1 

6.8 

10.6 

® 

5.9 

1 .0 

5.2 

cc 

.  3.3 

5.G 

18 

0 

CC 

CC 

cc 

0.7 

O 

• 
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Datum. 

San  Per- 

nando. 

763.0 

Madrid. 

763.0 

Valentia. 

759.0 

Alicante. 

763.0 

Barce- 

Iona. 

761.0 

Toulouse. 

744.8 

Brest. 

761.0 

Green- 

wich. 

757.0 

Gahvay. 

758.0 

Penzance 

760.0 

Nairn. 

757.0 

Aber- 

deen. 

758.6 

Oreaden 

Sandwich 

757.1 

Shetland. 

Bressay. 

757.9 

Kiel. 

761.0 

Brussel. 

757.1 

Trier. 

748.7 

Parijs. 

762.7 

Dij  on. 

741.4 

Mar- 

seille. 

762.0 

Lyon. 

764.0 

2 

2.4 

0.4 

3.6 

2.2 

0.7 

0.2 

6.3 

0.8 

1.3 

4.1 

1.3 

0.3 

2.0 

2.3 

0.2 

4.3 

0.9 

6.5 

5.1 

2.8 

3.9 

3 

4.2 

1.2 

9.9 

0.1 

0.9 

2.2 

11.3 

3.2 

5.9 

10.4 

1.5 

3.3 

0.5 

1.3 

2.5 

5.7 

3.6 

6.6 

4.1 

0.6 

2.8 

4 

_ 

6.5 

18.8 

3.0 

5.2 

10.5 

6.5 

13.7 

11.9 

1.5 

2.5 

1.5 

1.0 

5.9 

9.1 

6.5 

8.2 

6.0 

1.7 

6.2 

5 

_ 

16.2 

_ 

14.2 

15.9 

17.5 

9.6 

13.5 

14.7 

4.8 

5.6 

2.0 

3.6 

8.6 

11.9 

9.0 

13.7 

13.1 

5.0 

12.3 

6 

1.0 

2.9 

0.9 

6.6 

4.6 

16.0 

17.8 

— 

— 

— 

13.2 

8.9 

8.1 

12.0 

20.6 

16.9 

18.1 

15.3 

8.3 

13.2 

7 

1.7 

22.6 

0.7 

4.1 

5.2 

20.4 

21.9 

21.6 

23.6 

18.0 

20.1 

14.7 

14.5 

19.2 

19.8 

13.1 

17.3 

11.2 

4.7 

7.3 

8 

- 

6.3 

7.2 

19.5 

20.4 

_ 

- - 

— 

13.7 

9.9 

13.5 

18.7 

20.5 

14.9 

19.7 

13.6 

5.8 

10.9 

9 

_ 

- 

8.9 

9.2 

11.9 

18.5 

8.4 

16.5 

8.6 

10.9 

9.7 

8.4 

14.4 

22.7 

18.3 

21.3 

16.6 

9.4 

15.4 

10 

— 

_ 

9.9 

- - 

3.0 

0.7 

4.3 

3.3 

11.7 

5.9 

12.2 

12.7 

13.2 

14.7 

20.3 

7.3 

9.9 

5.3 

4.1 

4.2 

3.9 

11 

3.5 

6.5 

7.9 

— 

6.3 

7.5 

3.1 

5.6 

12.2 

5.3 

20.8 

20.3 

20.8 

22.3 

5.9 

5.2 

0.9 

0.9 

2.6 

4.5 

3.7 

12 

6.3 

5.1 

. 

8.7 

10.2 

7.6 

6.9 

8.4 

2.0 

5.8 

4.1 

7.9 

14.0 

0.9 

1.1 

3.8 

4.6 

7.3 

6.7 

13 

5.2 

7.3 

6.5 

7.8 

13.5 

11.0 

11.3 

— 

— 

3.6 

3.8 

2.5 

1.8 

7.5 

8.4 

9.9 

9.5 

7.2 

9.4 

14 

5.4 

6.0 

_ 

4.7 

5.7 

0.3 

— 

63 

— 

— 

— 

9.4 

8.9 

12.7 

7.2 

3.6 

6.1 

6.7 

7.4 

6.4 

7.9 

15 

_ 

0.6 

30 

2.5 

0.2 

___ 

— 

— 

8.6 

8.6 

13.2 

12.9 

1.8 

1.6 

6.7 

1.5 

0.7 

2.7 

16 

4.1 

0.8 

1.0 

1.1 

1.8 

1.6 

2.6 

7.5 

— 

2.5 

6.4 

5.3 

6.6 

5.8 

5.4 

2.3 

0.2 

0.2 

0.3 

3.1 

0.1 

17 

4.4 

3.6 

0.5 

3.0 

2.4 

1.5 

1.3 

9.1 

1.5 

2.3 

0.8 

1.5 

0.3 

0.3 

11.3 

6.4 

7.2 

3.0 

0.5 

3.2 

0.0 

18 

5.6 

6.8 

7.1 

5.1 

3.2 

5.3 

7.4 

1.2 

3.6 

4.6 

0.7 

0.3 

1.0 

1.5 

6.1 

1.9 

0.7 

5.0 

4.3 

1.3 

3.4 

19 

— 

— 

10.2 

— 

7.5 

9.7 

12.1 

3.7 

7.4 

9.9 

1.8 

3.1 

0.3 

0.8 

0.2 

6.5 

4.1 

9.1 

8.0 

4.5 

7.4 

20 

17.5 

20.1 

14.8 

11.8 

14.6 

13.8 

4.7 

— 

— 

— 

2.5 

0.5 

1.8 

2.0 

8.3 

6.3 

11.0 

10.1 

8.1 

9.4 

21 

— 

— 

5.9 

— 

14.6 

14.6 

13.4 

3.7 

2.8 

9.4 

0.2 

0.0 

1.0 

3.3 

0.9 

9.4 

8.8 

12.5 

13.1 

12.1 

12.7 

22 

11.3 

12.6 

1.5 

10.3 

12.7 

11.3 

9.2 

3.8 

0.5 

5.3 

0.5 

0.3 

2.5 

2.3 

3.8 

10.0 

10.2 

12.0 

12.8 

10.9 

11.6 

23 

11.8 

11.0 

4.1 

10.7 

10.6 

9.0 

4.8 

2.4 

5  6 

0.8 

3.0 

1.0 

0.0 

3.3 

3.4 

4.8 

7.4 

8.7 

10.6 

10.2 

11.6 

24 

6.0 

7.5 

3.6 

6.7 

4.3 

0.8 

5  6 

4.1 

2.8 

0.3 

1.0 

2.3 

5.3 

3.6 

0.9 

0.2 

1.6 

3.6 

7.5 

6.3 

25 

03 

3.8 

2.6 

4.6 

3.2 

5.2 

— 

— 

— 

— 

7.4 

7.4 

9.9 

0.9 

4.7 

2.7 

6.2 

7.1 

4.3 

6.4 

26 

3.2 

5.8 

0.5 

5.4 

4.6 

8.1 

6.6 

1.5 

5.3 

4.1 

6.6 

2.3 

7.1 

11.5 

12.0 

9.7 

11.6 

11.0 

7.1 

8.3 

27 

2.7 

8.4 

9.8 

6.9 

16.2 

5  6 

9.7 

_ _ 

- 

_ 

7.6 

8.6 

8.9 

14.2 

13.1 

14.2 

11.8 

17.6 

20.7 

13.9 

28 

9.0 

13.3 

2.3 

14.4 

18.7 

6.2 

7.5 

5.3 

5.9 

5.1 

18.5 

22.4 

22.4 

24.6 

16.2 

14.1 

12.2 

14.5 

13.4 

18.7 

17.3 

29 

— 

— 

2.8 

— 

14.5 

10.9 

9.4 

14.9 

4.1 

7.4 

8.6 

12.2 

8.9 

10.9 

21.0 

24.4 

23.4 

21.2 

22.7 

17.0 

20.3 

30 

0.8 

3.2 

1.5 

4.1 

6.6 

2.7 

4.6 

7.5 

2.3 

4.3 

11.9 

12.5 

10.4 

10.9 

13.8 

11.2 

11.5 

10.3 

11.6 

11.1 

9.2 

31 

— 

1.4 

7.6 

1.3 

0.2 

3.7 

0.1 

0.6 

9.4 

1.0 

13.5 

11.9 

14.5 

9.1 

2.9 

2.1 

1.1 

1.7 

1.8 

3.2 

1.1 

gem. 

—3.22 

—3.80 

—5.68 

—3.70 

—4.90 

1 

W 

CO 

—6.64 

—4.40 

—4.94 

—5.89 

—5.27 

—7.00 

—5.58 

—6.60 

—7.55 

—7.66 

—6.07 

—7.65 

1 

—7.03 

—5.30 

—6.15 

[ 

Voor  de  onzekere  plaatsen  van  het  Bulletin  geef  ik  in  de  noormaalwaarden  geen  tienden  meer. 
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Turijn. 

762.9 

Pader- 

born. 

756.7 

Mühl- 

hausen. 

743.2 

Putbus. 

755.0 

Leipzig. 

750.7 

Dresden. 

749.9 

Bamberg. 

738.7 

Munchen 

715.4 

Klagen- 

furt. 

720.8 

Arnstadt. 

735.4 

Brünn. 

742.1 

Troppau. 

737.9 

Constan- 

tinopel. 

762.6 

Praag. 

743.5 

Krakau. 

741.8 

Bresla  u. 

748.9 

War¬ 

schau. 

749.7 

Dorpat. 

754.8 

Peters - 
burg. 

758.4 

Moskow. 

747.0 

Odessa 

755.2 

0.0 

3.6 

1.3 

1.8 

0.0 

0.2 

0.9 

2.0 

0.2 

1.4 

2.7 

0.1 

5.0 

1.6 

0.9 

4.1 

2.1 

20 

0.9 

1.2 

5.3 

0.4 

5.6 

2.2 

0.2 

2.3 

2.0 

1.1 

2.9 

0.5 

2.3 

3.2 

1.9 

1.8 

3.2 

0.2 

0.5 

0.4 

2.0 

2.9 

1.4 

5.4 

0.9 

9.9 

6.3 

2.7 

5.4 

4.7 

4.3 

4.5 

0.7 

6.8 

3.6 

1.7 

1.4 

5.2 

0.2 

2.3 

0.4 

1.6 

5.5 

4.0 

0.8 

0.3 

11.3 

8.8 

8.6 

9.0 

9.3 

6.5 

7.9 

2.0 

8.1 

8.6 

8.2 

0.3 

9.9 

8.6 

3.6 

11.5 

3.8 

0.5 

30 

0.4 

18.7 

14.1 

9.9 

14.2 

14.2 

14.0 

16.2 

9.5 

14.0 

14.7 

12.1 

1.8 

14.9 

10.6 

10.4 

8.8 

5.6 

5.2 

4.9 

6.6 

4.0 

17.1 

11.7 

15.3 

10.8 

9.9 

8.1 

7.4 

3.4 

10.8 

8.1 

8.2 

5.2 

9.9 

9.0 

13.1 

10.9 

7.2 

2.1 

1.2 

9.4 

4.2 

17.8 

13.4 

16.2 

12.4 

11.3 

9.7 

10.4 

2.9 

12.2 

8.3 

8.0 

1.7 

9.5 

7.7 

10.6 

10.1 

16.2 

13.5 

0.8 

4.1 

7.0 

18.3 

12.3 

13.1 

12.4 

11.5 

10.8 

13.5 

4.5 

14.0 

9.0 

8.2 

1.1 

9.3 

7.0 

11.7 

9.8 

18.0 

17.8 

4.7 

4.2 

17.4 

13.1 

17.4 

13.1 

12.2 

8.3 

7.9 

5.6 

10.2 

3.4 

9.8 

0.1 

8.6 

9.9 

11.0 

10.8 

12.0 

17.7 

0.7 

4.1 

1.2 

3.8 

1.1 

2.5 

2.0 

2.9 

5.2 

4.3 

5.2 

2.0 

3.6 

4.2 

1.9 

4.3 

54 

3.2 

4.9 

6.3 

10.9 

3.0 

1.8 

6.8 

3.9 

11.5 

4.7 

3.6 

0.2 

O? 

5.2 

2.3 

0.0 

0.1 

0.4 

2.0 

2.0 

2.7 

0.3 

2.7 

0.5 

4.1 

0.4 

5.3 

2.9 

3.8 

3.8 

4.5 

4.3 

8.8 

8.6 

104 

6.3 

5.9 

5.1 

1.1 

6.3 

5.9 

2.5 

1.0 

13.3 

10.1 

0.5 

2.5 

8.2 

0.2 

3.4 

6.3 

2.9 

3.6 

8.6 

0.9 

10.6 

3.8 

5.6 

4.4 

6.6 

5.4 

5.9 

1.8 

0.2 

11.3 

14.3 

9.5 

6.3 

3.3 

4.1 

1.4 

10.6 

1.6 

0.0 

3.6 

2.5 

6.3 

0.7 

1.8 

1.3 

3.6 

1.6 

3.2 

0.9 

1.6 

13.5 

19.8 

15.7 

3.3 

3.0 

2.0 

0.6 

5.0 

0.7 

1.1 

0.2 

0.9 

0.5 

0.2 

4.1 

4.1 

1.0 

2.3 

4.7 

4.3 

4.3 

12.0 

27.6 

14.1 

0.4 

9.1 

10.0 

13.4 

11.* 

11.0 

10.4 

6.1 

5.0 

10.6 

5.0 

9.1 

3.6 

8.1 

6.8 

8.6 

9.8 

9* 

5.9 

1.7 

2.3 

0.4 

1.8 

5.2 

9  5 

9.2 

9.1 

6.5 

1.4 

2.5 

5.0 

2.9 

5.3 

3.4 

5.4 

9.1 

*.o 

10.4 

5.0 

4.3 

9.8 

2.5 

2.0 

3.8 

1.5 

2.9 

0.2 

0.0 

0.5 

3.8 

0.7 

0.7 

2.0 

0.8 

4.2 

0.7 

0.2 

0.7 

1.6 

1.1 

3.8 

5.1 

6.9 

7.0 

4.3 

0.0 

3.2 

2.9 

2.9 

6.3 

2.9 

3.2 

3.6 

2.1 

5.5 

2.9 

0.7 

2.9 

0.3 

2.5 

4.2 

2.4 

5.8 

7.8 

7.9 

6.1 

1.4 

4.5 

4.5 

5.2 

8.8 

4.7 

4.3 

5.2 

3.2 

6.5 

5.2 

2.5 

4.5 

0.4 

O.Ï 

0.6 

4.4 

9.1 

10.9 

9.5 

8.3 

2.5 

7.0 

7.0 

7.0 

10.2 

8.8 

6.8 

9.3 

6.8 

4.9 

8.1 

5.6 

7.2 

3.9 

7.2 

10.7 

5.9 

2.5 

10.1 

8.1 

6.8 

3.4 

6.3 

7.2 

6.5 

9.3 

8.8 

5.2 

9.9 

8.0 

9.7 

8.1 

7.9 

8.8 

7.0 

7.2 

7.5 

8.6 

7.1 

8.5 

1.1 

0.7 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

2.3 

0.7 

4.1 

2.6 

10.3 

0.9 

2.5 

2.9 

4.3 

15.6 

18.9 

10.1 

0.5 

3.8 

3.2 

1.4 

0.7 

0.9 

0.5 

0.3 

3.8 

0.9 

0.9 

0.9 

2.8 

10.0 

0.0 

1.1 

0.2 

0.3 

4.5 

7.8 

14.8 

4.7 

9.6 

13.5 

10.6 

10.2 

9.7 

9.0 

6.8 

8.6 

6.1 

9.3 

7.9 

6.6 

14.5 

7.7 

5.9 

9.0 

6.1 

5.4 

7.9 

2.7 

4.4 

23.4 

17.1 

15.4 

14.2 

14.4 

14.2 

16.0 

14.4 

12.2 

13.5 

15.2 

14.1 

11.1 

16.5 

14.7 

15.6 

15.9 

16.0 

12.0 

5.6 

14.3 

10.0 

16.2 

15.1 

16.9 

15.1 

16.2 

13.3 

16.2 

17.4 

13.3 

18.3 

16.8 

9.1 

16.5 

15.1 

18.3 

15.4 

12.0 

14.8 

17.6 

11.4 

22.7 

24.8 

21.3 

18.9 

19.9 

19.9 

18.3 

19.9 

18.3 

18.9 

23.0 

25.1 

12.6 

19.6 

28.0 

25.9 

27.5 

15.3 

8.1 

6.0 

14.4 

9.6 

15.3 

13.9 

15.3 

13.5 

13.8 

11.5 

12.9 

14.0 

11.3 

15.3 

15.0 

11.0 

13.5 

13.3 

15.6 

14.7 

15.1 

11.0 

11.8 

14.5 

7.4 

5.4 

3.9 

3.2 

3.6 

4.1 

2.0 

2.9 

7.0 

2.9 

8.6 

7.5 

8.6 

5.2 

7.0 

5.4 

4.7 

7.4 

7.5 

10.3 

10.5 

—5.02 

—8.57 

—5.74 

1 

—6.19 

—5.17 

—4.98 

—3.57 

1 

—5.62 

—2  91 

—4.82 

—5.48 

—4.87 

—4.39 

—5.01 

—4.08 

—5.60 

—4.55 

—6.84 

—7.54 

—4.09 

—4.46 

35 


/ 


NB.  In  de  vorige  maanden  zijn  voor  Brünn  bij  ongeluk  de  afwijkingen 
allen  omstreeks  4  mm.  te  klein  genomen. 
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TEMPERATUUR-AFWIJKINGEN  IN  EUROPA. 


Maart  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

nando. 

12.80 

Madrid. 

6.30 

Alicante. 

14.70 

Barce- 

lona. 

12.90 

Toulouse. 

8.51 

Brest. 

6.94 

Green- 

wich. 

5.00 

Galway. 

5.80 

Penzance 

6.80 

Nairn. 

1.30 

Aber- 

deen. 

4.19 

Oreaden. 

Sandwick 

4.67 

Shetland. 

Bressay. 

4.41 

Kiel. 

2.23 

Brussel. 

5.76 

Trier. 

4.75 

Parijs. 

4.82 

Dijon. 

6.65 

Mar- 

seille. 

7.72 

Lyon. 

6.76 

2 

0.5 

3.4 

0.0 

0.6 

39 

0.0 

4.8 

1.1 

1.0 

0.0 

1.2 

3.2 

2.8 

0.1 

1.9 

0.4 

2.3 

0.9 

3.8 

2.0 

3 

3.7 

0.1 

0.6 

15 

4.1 

4.6 

2.0 

0.1 

1.1 

0.1 

1.7 

2.7 

2.8 

1.7 

1.6 

2.8 

2.6 

2.8 

2.2 

3.4 

4 

_ 

3.7 

— 

0.4 

4.4 

3.3 

3.9 

0.0 

4.0 

0.0 

1.6 

2.7 

3.9 

0.2 

4.6 

5.7 

4.4 

4.9 

3.8 

5.5 

5 

_ 

_ 

2.3 

4.9 

3.5 

0.3 

3.9 

2.8 

0.6 

1.3 

3.6 

3.1 

0.2 

5.4 

6.1 

6.1 

5.2 

— 

7.7 

6 

3.2 

0.7 

2.4 

1.7 

4.3 

3.3 

1.3 

— 

— 

— 

1.4 

4.2 

4.0 

2.2 

6.3 

5.9 

7.2 

5.1 

5.8 

6.6 

7 

2.8 

_ 

4.1 

1.8 

4.6 

3.5 

3.7 

1.1 

2.2 

0.1 

2.5 

4.1 

3.7 

6.2 

6.5 

6.9 

6.9 

5.7 

5.1 

7.0 

8 

— 

— 

2.0 

4.5 

3.1 

3.0 

— 

— 

— 

3.6 

4.3 

3.4 

3.4 

5.9 

6.2 

7.0 

6.1 

6.6 

8.3 

9 

— 

_ 

_ 

1.1 

5.4 

2.5 

1.3 

3.5 

1.7 

2.3 

5.5 

5.4 

5.1 

0.9 

4.8 

6.0 

6.6 

5.3 

7.0 

7.7 

10 

— 

_ 

_ 

0.3 

1.3 

1.4 

3.3 

0.7 

1.8 

4.6 

5.8 

4.8 

5.1 

0.2 

1.9 

0.2 

1.1 

1.2 

4.1 

3.1 

11 

3.4 

6.5 

— 

0.2 

0.6 

2.1 

3.6 

2.5 

2.0 

0.3 

4.5 

2.7 

0.4 

3.5 

2.2 

1.8 

0.7 

0.2 

0.8 

0.1 

12 

1.1 

0.4 

0.7 

0.2 

_ 

0.2 

0.9 

0.4 

1.7 

2.8 

2.0 

2.1 

2.0 

1.6 

2.4 

2.7 

0.9 

3.0 

13 

1.1 

1.5 

3.1 

1.0 

0.9 

1.8 

2.7 

— 

— 

— 

0.4 

2.6 

4.8 

2.7 

0.5 

0.6 

0.4 

0.5 

0.2 

2.0 

14 

1.2 

2.6 

1.4 

0.1 

1.6 

3.0 

4.5 

— 

— 

— 

0.5 

1.4 

3.2 

60 

3.2 

2.9 

3.3 

0.9 

3.0 

15 

— 

— 

— 

1.1 

0.9 

3.1 

4.3 

— 

— 

— 

2.4 

4.2 

4.3 

3.4 

4.0 

2.7 

2.0 

2.4 

3.4 

0.2 

16 

2.5 

1.5 

0.8 

1.2 

1.9 

2.7 

0.7 

1.3 

3.1 

1.5 

1.7 

4.1 

4.1 

0.2 

1.0 

0.0 

3.0 

2.6 

2.5 

2.2 

17 

1.8 

2.2 

0.5 

1.1 

2.4 

0.9 

0.7 

3.5 

2.4 

3.4 

0.8 

0.4 

1.1 

0.2 

2.2 

1.0 

2.1 

0.1 

2.2 

0.1 

18 

0.7 

1.5 

1.4 

— 

4.0 

0.4 

0.8 

0.6 

1.7 

4.6 

0.1 

2.3 

1.7 

0.3 

1.9 

0.9 

2.2 

1.3 

2.6 

2.0 

19 

— 

— 

2.4 

3.4 

6.9 

2.2 

1.0 

2.4 

1.2 

0.1 

1.1 

1.2 

0.1 

0.7 

0.5 

1.5 

2.0 

3.0 

4.1 

20 

1.1 

0.9 

1.2 

0.8 

4.2 

4.4 

2.7 

— 

— 

— 

0.2 

0.8 

1.9 

0.2 

2.2 

1.9 

2.5 

0.7 

4.1 

3.5 

21 

— 

— 

— 

0.4 

5.1 

3.3 

1.2 

0.5 

2.3 

1.1 

0.6 

0.5 

0.0 

0.1 

1.5 

3.5 

4.9 

4.7 

3.5 

3.7 

22 

0.9 

1.0 

1.3 

0.0 

5.9 

1.6 

0.1 

0.6 

0.6 

2.8 

2.1 

0.7 

1.4 

0.2 

0.5 

1.4 

1.3 

4.5 

3.9 

4.1 

23 

2.0 

0.7 

0.4 

0.7 

3.1 

0.4 

2.0 

0.0 

1.6 

1.7 

0.1 

0.4 

0.8 

0.5 

0.2 

1.6 

0.6 

4.5 

3.8 

24 

1.3 

0.1 

— 

0.8 

2.3 

3.0 

4.1 

2.1 

1.7 

5.5 

3.5 

2.3 

2.7 

3.1 

2.1 

0.2 

1.8 

1.7 

2.1 

1.3 

25 

0.4 

0.7 

2.8 

0.7 

1.6 

0.8 

— 

— 

— 

— 

0.7 

0.7 

1.0 

2.7 

0.5 

2.6 

0.4 

1.8 

3.7 

0.3 

26 

1.0 

1.4 

— 

0.9 

0.0 

1.3 

0.1 

3.0 

1.2 

0.7 

3.8 

3.9 

3.8 

2.0 

1.6 

3.1 

0.5 

2.2 

2.6 

2.8 

27 

3.8 

4.5 

5.2 

2.6 

3.1 

3.2 

1.2 

— 

— - 

4.3 

3.1 

2.7 

0.7 

1.4 

0.0 

1.3 

1.0 

1.5 

0.1 

28 

5.2 

7.0 

1.9 

2.6 

4.2 

0.2 

1.5 

1.3 

0.2 

0.9 

2.8 

3.0 

1.9 

0.4 

3.7 

2.1 

3.0 

1.0 

1.3 

1.5 

29 

— 

— 

— 

2.7 

3.4 

0.6 

2.0 

1.7 

0.9 

1.1 

1.1 

1.6 

0.9 

1.1 

2.5 

1.5 

3.5 

2.4 

0.8 

2.2 

30 

2.4 

0.4 

0.9 

3.7 

4.4 

1.0 

4.2 

0.6 

0.6 

2.8 

0.4 

0.9 

2.0 

1.0 

3.2 

1.0 

2.4 

2.2 

3.3 

3.3 

31 

— 

1.1 

1.0 

2.6 

1.4 

1.1 

2.1 

1.5 

1.7 

3.6 

0.2 

1.0 

0.2 

0.4 

1.9 

1.6 

0.5 

0.1 

1.1 

0.5 

gem. 

—0.35 

0.66 

0.20 

1 

0.15 

1.84 

1.50 

0.34 

0.18 

0.90 

0.80 

—1.55 

—2.18 

—2.04 

1.37 

1.34 

1.82 

1.46 

2.12 

2.40 

2.63 
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TEMP  ERATUUR-AFW  IJ  RINGEN  IN  EUROPA. 

Maart  1864. 


Turijn. 

Genève. 

St.  Ber- 

nard. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Mühl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig. 

Dresden. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Brünn. 

Constan* 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Breslau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peters- 

burg. 

Moskovr. 

5.93 

5.19 

—6.43 

1.35 

2.79 

3.53 

1.16 

4.25 

4.52 

3.25 

3.39 

1.73 

3.46 

3.77 

13.45 

3.64 

1.39 

1.59 

—0.14 

—2.31 

—5.87 

—5.43 

0.2 

3.9 

2.0 

1.1 

0.6 

3.3 

6.5 

4.6 

5.4 

0.8 

3.8 

2.7 

1.7 
2.4 

3.8 

3.4 

6  7 
6.6 
7.0 

0.7 

5.2 

4.8 

16 

3.5 

0.3 

0.8 

ÏO 

2.0 

1.6 

1.4 

0.1 

3.0 

2.6 

3.4 

0.0 

1.7 
3.0 

4.7 

5.0 

1.7 
3.5 

7.8 
6.7 
8.3 

2.5 

4.1 
7.8 
8.0 

6.2 

0.4 

0.7 

2.5 

4.0 

5.1 

1.3 

1.6 

6.8 

6.7 

5.6 

0.8 

0.8 

2.1 

3.6 

6.9 

7.8 

8.3 
9.6 

6.3 

3.4 

0.7 

2.4 

5.5 
5.8 

8.0 

0.5 

1.5 

3.5 
7.7 

6.0 

0.4 

1.6 

4.3 

6.5 

6.2 

3.5 

0.0 

1.0 

2.5 

1.5 

3.0 

2.6 

0.7 

1.0 

0.4 

2.6 

13.2 

14.2 
2.0 

2.0 

9.1 
5.7 

7.1 
4.0 
0.5 

0.7 

3.1 

4.3 

2.4 

7.5 
7.8 
6.3 

1.5 
0.4 

3.9 

1.4 

2.2 

0.7 

2.7 

7.9 

7.4 
6.6 

1.4 
4.7 

6.5 

5.7 

5.4 

1.5 
2.4 

5.4 

6.3 
1.6 

3.3 
é.7 

5.5 

5.6 
5.9 
1.4 
0.2 

8.0 

8.3 

8.3 

3.7 

2.0 

7.1 

6.0 

7.3 

2.7 

2.0 

8.6 

9.1 

8.8 

0.9 

1.5 

4.1 

7.6 
7.0 

6.7 
2.4 

7.6 

6.6 
7.7 
1.6 
3.1 

8.2 

7.5 

9.2 

6.1 

3.0 

0.1 

0.1 

1.0 

1.0 

1.0 

8.7 
10.7 

9.1 

5.8 

2.9 

9.2 

9.9 

11.1 

10.9 

3.6 

9.0 

10.9 

9.2 

80 

3.6 

2.7 

8.8 

8.7 
8.2 

2.7 

2,-5 

5.6 

6.1 

6.2 

4.3 

2.6 

6.1 

9.4 

3.8 

9.8 

9.9 

5.7 

4.9 

7.9 
8.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

1.6 

2.2 

1.0 

0.8 

1.2 

1.2 

0.4 

0.6 

3.0 

6.2 

3.3 

G 

CD 

s 

o 

2.1 

3.3 

52 

3.9 

0.8 

1.9 

1.6 

4.1 

4.8 

0.7 

3.0 

2.2 

5.2 

3.7 

0.5 

0.8 

0.6 

2.9 

2.5 

2.1 

2.1 

1.8 

4.1 

5.5 

0.7 

1.7 

1.9 

3.4 

5.3 

1.0 

2.7 
2.0 

3.7 
6.1 
1.6 

2.5 
2.0 

1.6 

2.8 

2.8 

1.5 

1.6 
4.6 

6.5 

0.2 

2  3 
3.5 
4.2 
4.4 
0.4 

0.9 

3.3 

5.0 

4.7 

6.2 

3.0 

3.0 

4.7 

6.5 

0.9 

4.3 

3.2 

6.3 

8.3 
2.5 

4.2 

3.7 
6.0 

7.7 
1.4 

1.0 

2.1 

6.4 

7.7 

1.2 

6.6 

4.2 

4.4 

3.7 

0.9 

7.0 

6.8 

7.3 

5.3 
7.7 

5.1 

7.3 

4.9 

9.0 

10.2 

0.5 

O.G 

1.3 

0.6 

2.3 

1.4 

0.8 

1.8 

4.2 

2.8 

1.5 

0.9 

0.7 

bD 

C 

-*-3 

<D 

£ 

1.2 

0.6 

0.7 

2.9 

1.1 

3.5 

3.8 

2.9 
0.9 

1.5 

0.9 

0.3 

1.2 

0.2 

0.9 

5.0 

4.3 

4.0 

2.7 

0.5 

4.5 

5.0 

4.5 

3.2 

0.0 

1.4 

3.0 

1.2 

1.0 

1.1 

2.4 

3.7 

0.0 

1.3 

2.4 

0.5 

1.2 

O  1 
1.1 

2.3 

2.5 

2.7 

1.5 
0.2 

2.8 

1.7 

1.7 

2.4 

0.3 

0  7 

3.7 

2.6 

2.6 

4.3 

4.4 

2.7 

3.2 

3.0 

1.6 

0.8 

1.2 

1.8 

0.9 

1.6 

2.8 

2.7 

2.2 

06 

1.6 

3.1 

1.5 

4.0 

03 

1.3 

0.3 

4.1 

2  2 
1.4 
1.9 
0.9 

8.1 

2.6 

6.0 

10.6 

4.3 

3.6 

2.9 

2.2 

40 

3.2 

4.3 

0.6 

1.6 

2.5 

2.5 

3.8 

09 

0.5 

0.7 

0.2 

3.9 

2.4 

0.5 

0.4 

0.2 

2.7 

0.4 

0.5 

3.9 

5.0 

0.1 

0.6 

0.1 

1.9 

2.1 

0.2 

1.5 

2.8 

3.7 

2.7 

0.6 

2.2 

0.7 

1.4 

0.5 

0.5 

2.7 

0.1 

1.2 

1.5 

2.0 

0.2 

1.4 

1.0 

1.5 

3.2 

1.2 

0.4 

1.6 

3.9 

5.1 

5.4 

3.4 
2.7 

3.5 

1.3 
0.6 

1.4 

3.0 

3.6 

1.2 

2.9 

2.4 

1.1 

3.8 

4.8 

4.8 

0.9 

2.3 

2.7 

2.4 

0.7 

1.1 

1.0 

3.1 

1.5 

4.3 

1.6 
2.7 

2.3 

0.8 

3.0 

1.5 

3  6 

5.0 

0.0 

2.5 

1.0 

5.3 

3.0 

1.2 

1.5 
3.1 

3.5 
6.4 

2.6 

5.3 

4.5 

4.1 

7.0 

0.8 

3.2 

2.2 
4.3 
5.6 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

2.0 

0.7 

3.4 

5.7 

5.8 
4.3 

1.7 

4.2 

7.2 
8.1 
6.0 

0.1 

1.7 

0.5 

0.8 

1.2 

1.4 

1.5 

0.8 

1.9 

0.9 

1.5 

0.2 

0.6 

1.7 

1.3 

1.2 

2.2 

2.2 

1.6 

0.2 

2.2 

1.8 

1.5 

1.3 

1.7 

1.7 

1.5 

0.7 

0.0 

1.3 

1.3 

3.9 

1.7 
4.5 

3.8 

3.2 

0.9 

2.9 

3.0 

2.4 

0.9 

3.0 

1.4 

0.1 

0.7 

3.6 

1.0 

1.6 

1.3 

1.5 

s.n 

0.3 

2.4 

0.2 

0.6 

2.5 

0.5 

0.0 

0.6 

0.1 

4.0 

4.7 
1.1 

2.8 
2.0 

4.9 

2.5 

1.5 

0.4 

1.2 

2.5 

3.8 
9.2 

1.8 
0.1 

4.1 
0.8 
6.5 
5  3 

2.1 

6.8 

1.4 

0.6 

2.2 

3.2 

5.1 

4.9 
5.7 

9.9 
9.4 

0.21 

1.05 

0.41 

2.85 

1.44 

1.39 

0.30 

1.23 

2.28 

2.19 

1 

2.23 

1.78 

2.41 

—*2.08 

2.56 

3.73 

3.36 

2.73 

2.20 

1.34 

«.OÖ 
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/ 

AFWIJKINGEN  AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 

Maart  1864. 


Datum. 

BAROMETER  IN  DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

THERMOMETER. 

Datum. 

Christi- 

ania. 

757.4 

Neder¬ 

land. 

760.8 

Rome. 

762.1 

Athene. 

755.8 

Krems- 

munster. 

725.1 

Königs- 

berg. 

757.4 

Christi- 

ania. 

757.2 

Neder¬ 

land. 

760.8 

Rome. 

762.1 

Athene. 

755.8 

Krems- 

munster. 

724.7 

Königs- 

berg. 

757.4 

Christi- 

ania. 

—1.35 

Neder¬ 

land. 

5.00 

Rome. 

10.57 

Athene. 

12.45 

Krems- 

mnnster. 

2.57 

Königs- 

berg. 

—0.07 

2 

3.8 

3.4 

2.1 

3.6 

1.1 

4.5 

2.3 

4.1 

0.6 

2.5 

0.0 

3.8 

8.8 

2.2 

0.2 

3.4 

2.2 

0.4 

2 

3 

1.8 

4.7 

1.2 

1.1 

0.7 

3.4 

3.2 

7.3 

2.9 

0.2 

0.5 

29 

6.0 

0.5 

1.7 

2.6 

0.5 

0.6 

3 

4 

2.3 

9.9 

3.3 

07 

1.6 

2.3 

2.5 

9.0 

1.2 

0.7 

3.6 

3.4 

6.7 

3.5 

1.4 

2.0 

3.2 

0.1 

4 

5 

6.8 

10.3 

0.5 

1.4 

5.0 

7.0 

7.2 

13.5 

4.7 

0.7 

7.0 

5.6 

4.4 

2.0 

3.7 

2.3 

3.4 

1.4 

5 

6 

6.3 

19.9 

7.0 

0.5 

12.9 

5.6 

8.8 

18.5 

2.2 

2.0 

4.7 

6.3 

5.9 

3.4 

3.7 

4.9 

5.5 

0.7 

6 

7 

18.8 

21.0 

0.2 

1.4 

3.8 

9.9 

24.1 

19.7 

2.5 

0.9 

7.0 

12.2 

0.3 

4.9 

3.5 

6.4 

7.8 

3.9 

7 

8 

20.6 

20.1 

1.8 

0.9 

6.1 

13.1 

17.6 

18.1 

0.0 

1.6 

4.7 

14.4 

3.1 

2.6 

2.8 

4.6 

7.5 

8.0 

8 

9 

12.9 

20.4 

2.0 

1.4 

8.1 

14.2 

11.3 

21.9 

2.1 

1.8 

9.0 

11.5 

5.8 

1.8 

6.2 

3.7 

7.3 

6.0 

9 

10 

13.3 

12.0 

1.2 

3.2 

3.8 

11.5 

11.0 

5.2 

2.3 

4.5 

5.0 

4.7 

1.2 

0.1 

4.4 

3.2 

4.7 

7.3 

10 

11 

9.0 

6.5 

2.8 

4.7 

7.0 

2.9 

16.0 

10.8 

4.2 

4.7 

5.0 

2.9 

2.4 

2.6 

3.0 

4.0 

2.2 

4.0 

11 

12 

20.3 

4.1 

5.9 

2.9 

3.6 

1.1 

16.9 

3.2 

6.0 

0.9 

9.3 

6.1 

3.1 

1.5 

0.0 

2.8 

1.6 

3.8 

12 

13 

14.9 

5.3 

6.9 

2.0 

11.3 

3.2 

10.2 

2.6 

7.2 

4.7 

11.7 

0.2 

1.4 

2  5 

0.5 

4.5 

1.6 

2.2 

13 

14 

21.5 

0.2 

5.7 

7.4 

10.4 

5.4 

13.8 

0.7 

2.3 

5  9 

7.9 

7.9 

2.6 

41 

1.8 

1.5 

2.7 

5.2 

14 

15 

19.9 

5.7 

03 

5.2 

6.1 

6.5 

12.4 

3.2 

2.3 

2.0 

1.1 

11.5 

2.6 

2.9 

2.8 

1.2 

3.7 

6.6 

15 

16 

2.3 

0.6 

3.9 

0.5 

0.9 

5.2 

5.6 

7.1 

6.7 

1.6 

6.1 

6.5 

0.5 

0.3 

2.9 

1.0 

3.2 

0.2 

16 

17 

6.1 

8.3 

7.9 

2.9 

9.3 

13.1 

1.4 

4.3 

2.2 

3.6 

9.7 

15.6 

0.6 

0.9 

1.8 

2.7 

2.5 

0.5 

17 

18 

2.3 

0.4 

1.9 

3.8 

59 

13.5 

3.2 

3.2 

1.7 

2.0 

1.6 

8.6 

3.3 

0.2 

1.5 

2.7 

4.5 

0.2 

18 

19 

2.0 

4.7 

2.8 

2.3 

0.0 

6  1 

3.6 

6.3 

4.8 

4.1 

0.9 

34 

0.9 

0.4 

02 

0.3 

3.1 

0.5 

19 

20 

5.0 

6.8 

5.3 

6.8 

2.5 

2.5 

5.6 

7.1 

5.3 

7.4 

3.8 

4.1 

3.0 

1.5 

0.1 

2.7 

2.4 

0.3 

20 

21 

3.8 

6.9 

7.0 

6.1 

5.0 

5.2 

0.7 

7.4 

7.7 

4.5 

7.2 

3.2 

5.7 

0.4 

0.9 

2.4 

0.6 

0.1 

21 

22 

1.1 

8.1 

8.9 

5.2 

7.4 

0.2 

4.1 

7.6 

7.0 

8.3 

7.0 

2.7 

5.2 

0.6 

2.3 

2.8 

0.2 

0.2 

22 

23 

8.1 

3.7 

7.3 

7.0 

7.7 

3.2 

14.2 

0.5 

7.7 

9.0 

0.9 

5.0 

1.0 

0.9 

1.4 

3.2 

0.3 

0.5 

23 

24 

15.3 

0.3 

8.5 

9.9 

0.2 

6.3 

9.3 

0.1 

7.8 

8.6 

2.5 

3.8 

4.0 

0.1 

1.1 

2.7 

0.9 

2.5 

24 

25 

10.4 

3.7 

6.1 

11.3 

0.9 

0.5 

11.0 

9.0 

5.5 

11.7 

4.5 

0.2 

2.9 

1.9 

1.4 

3.5 

0.8 

5.0 

25 

26 

11.0 

12.4 

5.4 

11.0 

5.4 

4.3 

10.8 

13.2 

8.3 

9.7 

10.4 

10.8 

2.3 

1.3 

1.0 

0.9 

3.1 

7.2 

26 

27 

11.5 

13.4 

12.3 

7.4 

12.0 

14.7 

16.2 

12.0 

18.9 

7.4 

13.8 

13.1 

0.7 

1.1 

0.2 

1.5 

1.6 

3.9 

27 

28 

20.8 

16.3 

21.7 

7.9 

15.8 

12.9 

15.8 

22.3 

20.1 

10.2  « 

14.7 

15.1 

2.1 

1.4 

1.2 

3.7 

0.7 

4.9 

28 

29 

13.8 

24.8 

17.5 

11.0 

16.7 

21.5 

10.8 

16.6 

16.5 

10.2 

13.8 

25.5 

0.8 

2.3 

0.1 

0.8 

1.8 

7.0 

29 

30 

11.5 

12.6 

16.6 

7.7 

11.3 

20.3 

7.4 

7.0 

9.6 

6.1 

6.1 

7.4 

3.0 

1.3 

2.7 

0.0 

3.4 

1.3 

30 

31 

5.2 

3.4 

6.5 

5.9 

2.9 

4.3 

4.7 

3.7 

0.6 

4.5 

3.8 

0.5 

2.3 

0.2 

3.5 

1.5 

2.4 

0.7 

31 

gem. 

—8.39 

1 

—8.00 

—4.00 

—2.72 

—2.35 

—3.87 

—7.90 

—7.69 

—3.75 

—2.90 

—1.83 

—3.85 

—1.67 

1.06 

1.23 

2.55 

1.31 

2.61 
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HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 

In  millimeters.  Maart  1864. 


Datum. 

Madrid. 

Kew. 

Kiel. 

Orkaden. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

Toulouse. 

Genève. 

St.  Bernard. 

Aarau. 

Rome.  I 

Dijon. 

Marseille. 

Paderborn. 

1 

Mühlhausen.  | 

Putbas. 

Dresden. 

Munchen. 

Kremsmunster. 

Klagenfurt. 

Krakau. 

Praag* 

Breslau. 

Athene. 

Arnstadt. 

•nnnig; 

2 

2.0 

0.2 

CC 

CC 

0.1 

0.1 

•  r 

O 

3.9 

• 

cc 

2.5 

r 

cc 

o 

0.2 

• 

1.1 

• 

© 

9 

O 

• 

0.2 

• 

3 

O 

« 

0.1 

cc 

© 

• 

•  r 

O 

O 

0.8 

<r 

2.5 

O 

cc 

• 

CC 

• 

0.4 

7.7 

O 

0.9 

O 

©O 

CC 

• 

4 

8.5 

12.4 

2.0 

cc 

5.6 

10.6 

• 

o 

© 

© 

« 

O 

O 

4.5 

1.8 

0.9 

7.7 

7.9 

• 

© 

1.4 

2.0 

5.9 

2.8 

0.2 

5 

3.9 

0.2 

CC 

a 

© 

2.9 

• 

o 

o 

1.2 

cc 

2.0 

• 

cc 

© 

0.2 

• 

© 

• 

© 

2.5 

2.0 

• 

cc 

© 

G 

0.1 

11.7 

10.8 

0.3 

7.9 

9.7 

• 

o 

7.9 

8.7 

3.7 

7.0 

© 

2.7 

o 

0.7 

2.1 

O 

2.5 

4.5 

• 

• 

• 

2.2 

7.7 

7 

5.7 

1.0 

2.0 

0.5 

0.4 

1.1 

O 

o 

O 

0.5 

1.2 

• 

O 

CC 

G 

0.7 

O 

1.8 

• 

• 

0.3 

G 

• 

2.0 

O 

8 

18.9 

4.1 

0.9 

0.5 

8.1 

15.8 

O 

o 

1.6 

5.6 

CC 

8.5 

• 

12.2 

3.8 

4.7 

0.2 

© 

O 

© 

• 

1.6 

7.4 

3.4 

O 

9 

1.8 

« 

9.6 

12.2 

7.1 

7.4 

O 

o 

10.7 

• 

cc 

3.0 

• 

6.5 

6.8 

5.4 

© 

O 

O 

5.6 

O 

O 

O 

CC 

© 

10 

O 

cc 

2.0 

0.5 

5.9 

O 

o 

o 

© 

O 

3.3 

© 

<§> 

6.3 

© 

cc 

© 

4.7 

4.7 

2.3 

• 

• 

• 

1.1 

1.7 

11 

O 

1.5 

4.6 

2.5 

O 

6.1 

o 

o 

O 

O 

2.6 

© 

o 

2.0 

O 

cc 

O 

9.3 

O 

2.9 

0.3 

O 

O 

cr 

O 

12 

O 

3.1 

2.8 

4.6 

1.5 

1.8 

o 

o 

1.9 

o 

CC 

2.5 

o 

CC 

o 

cc 

1.2 

• 

O 

0.1 

0.9 

1.6 

o 

1.8 

O 

13 

o 

cr 

1.5 

CC 

O 

© 

o 

O 

o 

oc 

O 

o 

cc 

o 

cc 

O 

0.9 

o 

O 

0.1 

O 

• 

CU 

CC 

o 

14 

o 

CC 

0.2 

13.5 

© 

© 

o 

o 

O 

o 

O 

cc 

O 

© 

0.9 

• 

5.4 

© 

© 

o 

O 

• 

O 

• 

£ 

O 

cc 

o 

15 

o 

0.5 

1.8 

1.0 

o 

O 

• 

o 

O 

0 

I 

<r 

O 

• 

7.2 

0.1 

1.1 

O 

O 

o 

O 

O 

0 

o 

N 

CU 

cc 

o 

1G 

o 

1.3 

0.3 

2.5 

4.4 

2.0 

•  r 

© 

o 

o 

o 

<d 

60 

•S 

0.7 

o 

o 

cc 

© 

0.5 

3.2 

• 

e 

0.7 

1.0 

• 

• 

.3 

3.2 

2.5 

17 

o 

CC 

CC 

0.7 

O 

O 

<§> 

© 

© 

o 

CC 

o 

o 

cc 

• 

cc 

© 

2.0 

© 

O 

0.1 

O 

o 

4-> 

#0> 

cc 

• 

18 

1.2 

CC 

cc 

0.3 

O 

O 

O 

o 

© 

© 

-4-3 

cc 

o 

o 

cc 

o 

a 

O 

O 

o 

O 

o 

o 

o 

cc 

O 

19 

6.5 

cr 

CC 

0.3 

O 

O 

o  ® 

o 

o 

o 

<c 

© 

o 

cc 

o 

cc 

O 

O 

o 

O 

0.2 

o 

• 

Ö 

CD 

cc 

• 

20 

12.9 

cc 

cc 

CC 

O 

O 

o 

o 

0.2 

4.9 

cr 

o 

• 

cc 

o 

cc 

o 

O 

• 

O 

• 

• 

o 

6X3 

CD 

a 

o 

21 

6.0 

« 

cc 

CC 

O 

O 

o 

o 

• 

• 

7.5 

© 

•  r 

cc 

o 

cc 

© 

o 

© 

O 

0.2 

0 

• 

té 

a 

• 

22 

0.9 

cc 

cc 

cc 

O 

O 

o 

o 

O 

O 

0.3 

4.5 

• 

cc 

o 

cc 

o 

G 

• 

O 

• 

© 

• 

cc 

2.2 

23 

0.3 

0.2 

cc 

a 

O 

O 

o 

o 

1.6 

2.0 

6.3 

© 

r 

cc 

o 

cc 

© 

2.1 

7.4 

3.3 

• 

0.9 

• 

cc 

1.4 

24 

2.3 

cc 

cc 

cc 

o 

o 

o 

o 

O 

5.3 

cc 

O 

O 

cc 

o 

cc 

o 

5.6 

• 

• 

0.1 

c 

o 

cc 

O 

25 

0.2 

cc 

cc 

cc 

o 

o 

• 

o 

© 

2.8 

<r 

o 

O 

cc 

© 

cc 

o 

0.3 

• 

08 

0.2 

• 

• 

cc 

9 

26 

• 

cr 

cr 

<c 

© 

2.3 

• 

o 

1.3 

3.0 

8.3 

o 

© 

cc 

© 

cc 

1.1 

• 

• 

O 

• 

© 

© 

cc 

© 

27 

© 

1.0 

4.7 

cc 

o 

O 

• 

© 

O 

4.4 

7.8 

© 

• 

4.7 

1.8 

cc 

0.7 

0.9 

O 

9 

• 

0.9 

o 

2.4 

0.8 

28 

O 

cc 

1.6 

4.8 

© 

© 

• 

© 

0.6 

• 

27.3 

o 

• 

cc 

O 

0.5 

© 

1.4 

22.1 

25.5 

0.2 

1.8 

o 

CC 

25.7 

29 

© 

4.1 

cc 

6.8 

8.6 

0.9 

o 

© 

0.3 

6.5 

7.8 

10.5 

• 

cc 

o 

0.5 

O 

0.9 

• 

18.9 

0.7 

• 

17.4 

cc 

3.6 

30 

O 

CC 

cc 

CC 

7.9 

O 

• 

© 

0.4 

• 

9.4 

4.5 

O 

cc 

o 

cc 

o 

7.0 

24.1 

23.3 

• 

O 

O 

cc 

5.7 

31 

O 

0.8 

cc 

2.3 

© 

O 

o 

o 

© 

• 

12.5 

© 

o 

cc 

• 

cc 

© 

6.8 

1.8 

© 

5.4 

o 

• 

cc 

• 

som 

71.2 

42.1 

44.9 

53.3 

57.5 

60.7 

41.3 

56.3 

30.4 

45.7 

98.7 

47.5 

47.0 

14.3 

20.8 

16.2 

53.1 

70.3 

87.9 

14.5 

10.8 

30.7 

19.1 

51.5 

3G 
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B  A  K  O  M  E  T  E  R  -  A  F  W  IJ  K  I  N  G  E  N  IN  EUROPA  IN  DEN  MORGEN. 

April  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

nando. 

761.5 

Madrid. 

761.5 

Valentia. 

758.5 

Alicante. 

760.7 

Barce- 

lona. 

760.0 

Toulouse. 

743.1 

Brest. 

759.0 

Green- 

wich. 

760.5 

Galway. 

757.5 

Penzance 

759.0 

Nairn. 

757.7 

Aber- 

deen. 

759.3 

Oreaden 

Sandwicli 

757.7 

Shetland. 

Bressay. 

758.5 

Kiel. 

759.6 

Brussel. 

754.9 

Trier. 

747.0 

Parijs. 

760.7 

Dijon. 

739.1 

Mar- 

seille. 

760.0 

Lyon. 

762.G 

1 

4.5 

0.7 

4.8 

5.3 

4.4 

6.7 

59 

6.9 

6.3 

1.5 

15.0 

.16.8 

15.8 

17.3 

0| 

7.9 

6.1 

1.4 

0.0 

0.4 

1.8 

2.1 

2 

4.7 

6.4 

3.6 

3.8 

4.2 

7.2 

0.4 

1.1 

3.1 

5.3 

5.9 

9.1 

6.6 

11.9 

11.3 

3.2 

2.9 

3.9 

0.0 

3.2 

3.2 

3 

2.2 

3.2 

— 

2.8 

3.3 

6.5 

4.1 

0.5 

— 

— 

— 

7.1 

3.1 

5.6 

5.4 

1.9 

3.2 

2.9 

3.0 

13 

3.7 

4 

2.3 

4.5 

2.5 

3.8 

4.4 

7.2 

4.2 

2.2 

2.5 

3.3 

1.3 

0.5 

3.1 

2.0 

5.4 

2.6 

0.5 

0.5 

1.0 

3.3 

3.5 

5 

3.1 

6.G 

5.9 

4.7 

4.0 

7.4 

7.5 

7.2 

6.1 

7.4 

8.6 

8.6 

9.9 

11.2 

1.8 

6.6 

4.1 

3.1 

2.2 

0.5 

2.5 

6 

2.1 

5.4 

7.6 

2.7 

2.8 

7.4 

8.7 

7.5 

8.1 

8.1 

7.9 

7.1 

8.4 

10.2 

8.3 

9.1 

9.7 

6.6 

5.3 

1.1 

45 

7 

0.6 

2  7 

7.4 

1.4 

1.9 

6.3 

8.7 

9.2 

8.9 

9.1 

5.9 

5.3 

5.3 

6.4 

11  O 

10.5 

9.9 

7.8 

5.7 

0.4 

5.1 

8 

2.7 

0.2 

9.9 

1.0 

0.2 

4.0 

10.1 

11.6 

11.7 

11.9 

7.1 

5.1 

6.1 

3.8 

16.2 

13.5 

13.3 

10.0 

6.5 

0.9 

4.5 

9 

0.8 

0.9 

10.7 

2.0 

1.6 

4.2 

10.2 

S.S 

11.4 

11.2 

9.9 

7.1 

8.6 

6.9 

8.3 

8.9 

10.4 

8.9 

5.5 

0.1 

4.6 

10 

1.6 

OG 

— 

0.6 

1.7 

2.5 

8.1 

6.7 

— 

— 

— 

4.1 

3.8 

3.3 

3.8 

5.7 

5.6 

5.0 

2.1 

2.7 

* 

1.2 

11 

5.3 

0.4 

— 

0.2 

0.5 

1.9 

7.1 

3.9 

,  -  r 

_ 

— 

0.0 

1.8 

4.8 

3.2 

4.8 

3.8 

3.5 

1.4 

1.7 

1.5 

12 

4.1 

2.5 

7.1 

1.3 

1.2 

0.6 

5.6 

4.1 

9.1 

6.4 

5.3 

0.5 

0.5 

3.8 

2.3 

3.8 

43 

2.6 

12 

1.2 

1.0 

13 

3.9 

2.4 

2.3 

— 

1.0 

1.2 

1.2 

4.5 

4.3 

3.3 

4.6 

4.1 

3.6 

3.8 

3.4 

5.7 

4.7 

1.5 

0.9 

0.3 

0.1 

14 

1.4 

3.0 

3.6 

— 

3.7 

2.9 

2.5 

0.9 

1.8 

0.8 

0.3 

1.0 

1.5 

1.0 

6  5 

2.9 

4  1 

1.2 

2.4 

2.4 

2.8 

15 

0.8 

1.7 

— 

3.3 

2.8 

1.0 

2.3 

5.0 

— 

— 

— 

4.8 

5.1 

3.1 

5.9 

1.5 

0.5 

4.6 

3.6 

2.0 

5.6 

16 

5.0 

2.8 

1.0 

3.7 

2.6 

0.8 

2.4 

0.9 

1.3 

1.8 

2.0 

3.8 

2.8 

2.5 

7.4 

2.1 

0.5 

3.7 

3.8 

1.8 

3.1 

17 

3.2 

2.6 

— 

SïO 

0.2 

4.5 

5.7 

0.3 

— 

— 

— 

1.5 

2.3 

0.5 

2.9 

0.1 

0.2 

1.2 

0.5 

0.2 

1.4 

18 

0.6 

0.7 

3.6 

— 

2.6 

5.5 

8  1 

4.7 

5.6 

7.1 

0.2 

2.0 

2.0 

3.3 

1.8 

6.0 

6.1 

5.7 

2.8 

1.9 

5.3 

19 

— 

1.5 

— 

— 

2.1 

2.9 

4.0 

30 

— 

— 

— 

6.9 

9.1 

8.1 

6.8 

6.8 

8.6 

51 

5.1 

4.0 

5.3 

20 

3.3 

2.0 

10.4 

— 

1.5 

3.4 

1.6 

1.4 

5.1 

0.5 

4.8 

2.8 

3.0 

3.1 

9.5 

5.1 

7.0 

3.1 

2.9 

3.1 

2.7 

21 

0.9 

0.3 

— 

02 

0.2 

0.2 

0.7 

2.8 

0.0 

0.8 

2.8 

2.3 

2.3 

4.8 

99 

5.2 

5.0 

1.9 

0.5 

0.4 

0.5 

22 

2.8 

1.8 

— 

— 

0.4 

04 

3.7 

6.5 

— - 

— 

— 

9.9 

9.4 

117 

7.4 

5.9 

63 

4  4 

3.0 

0.7 

1.0 

23 

5.4 

0.1 

6.3 

— 

5.0 

4.8 

7.0 

8.6 

10.4 

8.4 

10.9 

8.6 

10.2 

10.9 

8.6 

8.9 

8.8 

7.0 

6.7 

7.4 

6.7 

24 

3.2 

1.5 

— 

5.6 

2.9 

3.4 

5.5 

8.6 

— 

— 

— 

10.7 

14.0 

14.0 

7.4 

10.0 

8.3 

6.2 

5.4 

6.1 

5.9 

25 

0.2 

0.4 

— 

0.7 

2.3 

3.6 

5.2 

6.5 

10.4 

6.6 

12.2 

7.4 

11.9 

12.5 

8.1 

6.1 

6.5 

4.6 

5.1 

5.5 

5.6 

26 

3.4 

3.0 

2.5 

1.9 

3.8 

4.4 

3  5 

4.9 

8.1 

4.3 

11.9 

8.1 

11.7 

10.9 

2.0 

6.3 

4.7 

4.8 

5.0 

6  5 

6  6 

27 

4.8 

5.3 

— 

— 

5.4 

8.0 

7.8 

7.1 

— 

— 

— 

9.6 

12.9 

12.2 

3.4 

6.4 

5.4 

4.9 

4.0 

6.7 

1.4 

28 

4.© 

4.2 

— 

4.3 

3.5 

7.0 

6.1 

5.4 

— 

— 

7.1 

9  6 

8.4 

1.1 

4.8 

5.0 

4.6 

3.1 

3.0 

4.8 

29 

1.7 

1.4 

9.1 

1.0 

1.9 

5.7 

9.8 

6.3 

— 

9  4 

7.9 

3.8 

3.8 

0.5 

0.5 

4.6 

2.0 

4.7 

1.5 

0.9 

2.8 

30 

O.G 

3.4 

8.9 

1.7 

1.8 

7.9 

11.1 

5.6 

9  6 

9.4 

7.9 

4.1 

6.6 

5.1 

7.4 

4.2 

3.2 

5.8 

4.9 

0.8 

6.2 

gein. 

] 

0.16 

113 

3.81 

0.82 

150 

3.91 

5.31 

4.06 

i 

5  11 

5.59 

3.86 

1.91 

2.92 

2.45 

364 

4.61 

4.83 

3.32 

2.44 

1.60 

2.74 
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Turijn. 

760.5 

Aarau. 

726.1 

l’ader- 

born. 

754.5 

Mühl- 

hausen. 

742  2 

Putbus. 

754  3 

Leipzig. 

749.9 

Dresden. 

748.8 

Bamberg. 

738.0 

M  unchen 

714.3 

Klagen- 

furt. 

720.0 

Arnstadt. 

734.8 

Brünn. 

741.0 

Troppau. 

736.9 

Constan- 

tinopel. 

759.7 

Praag. 

742.3 

Krakau. 
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746.9 
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schau. 

749.0 
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3.8 
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0.9 
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0.9 

8.1 
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0.7 

0.5 
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5.7 
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7.9 
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7.9 
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3.3 

0.2 
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4.5 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

11.57 

Madrid. 

7.97 

Alicante. 

17.70 

Barce- 

lona. 

14.00 

Toulouse. 

11.77 

Brest. 

7.56 

Green  - 

wich. 

8.71 

Galvvay . 

0.80 

Penzance 
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Nairn. 
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Aber- 

deen. 

6.18 

Oreaden. 
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6.33 

Shetland. 

Bressay. 

5.84 

Kiel. 

7.40 

Brussel. 

9.29 

Trier. 

9.89 

Parijs. 

6.88 

Dijon. 

10,04 

Mar- 

seille. 

11.02 

Lyon. 

10  21 

1 

5.3 

0.6 

0.2 

1.4 

0.9 

2.8 

3.8 

1.4 

1.1 

3.8 

1.0 

1.8 

1.0 

1.4 

1.5 

0.5 

4.3 

0.3 

0.1 

0.9 

2 

6.0 

1.0 

2.S 

1.8 

0.4 

3.2 

1.6 

2.1 

1.6 

2.4 

1.3 

1.2 

1.1 

0.7 

0.8 

2.2 

0.8 

0.8 

2.6 

2.0 

3 

5.5 

1.9 

2.1 

1.5 

0.6 

3.0 

— 

— 

— 

— 

0.7 

0.6 

0.3 

0.4 

1.0 

0.9 

0.3 

0.2 

1.3 

0.2 

4 

6.1 

2.5 

1.6 

2.8 

0.6 

3.9 

1.5 

30 

2.2 

1.7 

0.7 

1.7 

1.7 

0.4 

0.4 

2.9 

3.9 

1.7 

2.4 

1.5 

5 

6.9 

4.1 

2.5 

2.5 

1.9 

4.9 

— 

3.4 

3.6 

2.9 

1.5 

2.5 

0.7 

4.4 

0.4 

2.0 

3.9 

3.8 

4.9 

3.7 

6 

0.8 

3.4 

2.0 

3.9 

2.0 

4.4 

2.6 

3.8 

3.5 

2.6 

1.2 

0.2 

1.0 

4.7 

4.3 

5.1 

0.7 

0.3 

2.8 

0.6 

7 

8.3 

4.7 

2.7 

3.8 

1.6 

4.2 

2.9 

4.3 

1.8 

1.3 

0.5 

2.1 

0.5 

5.3 

5.2 

6.0 

0.4 

1.5 

1.5 

0.9 

8 

7.0 

3.8 

3.4 

3.9 

1.8 

4.7 

3.3 

6.0 

1.2 

5.1 

4.5 

3.8 

1.1 

4.7 

5.4 

6.7 

4.4 

4.0 

0.1 

5.5 

9 

6.5 

2.7 

4.3 

0.0 

3.3 

0.2 

2.1 

4.3 

0.7 

4.1 

5.9 

2  7 

2.4 

2.6 

4.8 

4.7 

4.2 

2.1 

3.7 

4.8 

10 

4.2 

0.0 

2.6 

0.4 

1.8 

3.4 

— 

— 

— 

— 

5.7 

3.8 

2.4 

0.2 

0.6 

2.5 

— 

0.8 

0.7 

2.5 

11 

61 

1.7 

0.9 

0.2 

0.4 

1.1 

0.2 

— 

— 

— 

1.4 

0.6 

0.7 

3.0 

0.2 

1.4 

2.5 

1.8 

1.1 

0.5 

12 

5.1 

2.8 

1.2 

1.6 

2.6 

3.2 

1.0 

2.4 

1.5 

0.6 

0.6 

2.1 

1.3 

0.7 

3.3 

1.8 

1.1 

3.6 

1.9 

0.4 

13 

3.2 

2.2 

— 

1.9 

15 

3.7 

1.1 

1.6 

1.9 

1.9 

1.8 

0.7 

1.9 

12 

0.7 

1.0 

1.1 

3.6 

1.4 

0.2 

14 

4.7 

2.0 

— 

1.7 

3.6 

6.6 

1.0 

4.3 

2.3 

2.9 

0.4 

1.6 

0.2 

3.6 

2.6 

2.2 

0.9 

2.6 

1.7 

1.1 

15 

4.7 

0.6 

2.3 

2.1 

3.4 

3.1 

3.5 

— 

— 

— 

0.6 

0.1 

0.4 

2.5 

0.5 

0.7 

2.4 

3.5 

2.3 

2.2 

16 

12.4 

1.0 

3.1 

2.0 

3.0 

2.7 

3.0 

1.8 

0.9 

1.2 

0.2 

0.8 

0.6 

3.2 

2.1 

1.2 

4.0 

1.2 

1.7 

3.7 

17 

4.0 

1.1 

0.0 

1.8 

0.6 

2.7 

— 

— 

— 

— 

0.7 

0.1 
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2.9 

2.6 

2.9 

1.9 

1.0 
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0.5 
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3.3 

0.0 

— 

1.2 

1.4 

2.7 
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3.8 
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1.2 

1.5 

0.7 

1.5 
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2.4 

1.4 

1.2 

0.6 

1.6 

19 

— 

0.1 

— 

0.0 

0.2 

4.2 

03 

— 

— 

— 

2.3 

1.3 
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1.4 
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1.0 
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1.9 

1.4 
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1.6 
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3.4 
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2.0 

4.4 

2.2 

2.4 

2.9 

0.1 

4.2 

0.7 

4.6 

1.6 

1.1 

1.4 

22 

2.4 

2.2 

— 

4.0 

3.2 

7.6 

— 

— 

— 

— 

2.0 

3.3 

2.3 

1.0 
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1.7 

3.3 

0.1 

0.9 

0.7 

23 

2.6 

2.3 

— 
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2.5 

6.8 

0.3 

4.2 

2.2 

1.8 

0.7 

1.9 

2.5 

1.1 

1.4 

0.3 

3.5 

1.2 

0.0 

1.2 

24 

1.4 

1.0 

0.9 

0.8 

2.5 

7.1 

— 

— 

— 

— 

0.0 

0.7 

0.2 

2.1 

1.9 

0.4 

2.5 

2.4 

0.3 

1.5 

25 

3.7 

3.5 

4.0 

1.2 

2.8 

5.9 

1.6 

2.0 

1.2 

0.1 

0.7 

0.9 

0.9 

1.7 

0.5 

2.0 

2.1 

3.8 

3.1 

1.6 

2G 

3.1 

2.8 

3.4 

2.1 

3.7 

7.1 

1.1 

0.9 

2.8 

0.5 

0.3 

0.0 

0.6 

1.6 

2.9 

2.9 

5.1 

4.7 

2.2 

2.3 

27 

39 

2.3 

0.5 

1.7 

2.6 

4.7 

1.9 

— 

— 

— 

1.0 

0.2 

1.0 

0.2 

0.7 

0.3 

1.1 

3.9 

1.3 

3.5 

28 

5.1 

3.5 

0.2 

2.0 

1.5 

1.8 

0.9 

— 

— 

— 

0.7 

0.4 

0.5 

0.1 

0.4 

1.2 

2.0 

4.4 

2.0 

3.5 

29 

4  5 

3  3 

03 

1.2 

0.2 

— 

1.5 

— 

0.9 

0.7 

0.7 

1.4 

0.9 

0.2 

2.3 

2.9 

1.0 

0.3 

1.9 

04 

30 

4.6 

1.6 

4.7 

1  O 

2.7 

\ 

1.4 

1.7 

2.6 

0.7 

2.6 

1.3 

2.2 

3.2 

3.5 

2.1 

4.3 

2.6 

0.9 

1.2 

2.3 

gem. 

5.08 

1.98 

0.19 

1.57 

1.02 

4.07 

0.30 

2.76 

1.29 

0.12 

0.72 

0.39 

0.10 

1.08 

0.10 

1.28 

1.33 

1.29 

1.40 

0.37 
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Turijn. 

10.80 

Genève. 

9.62 

St.  Ber- 

nard. 

—3.03 

Aarau. 

9.34 

Pader- 

born. 

7.57 

\ 

Miihl- 

hausen. 

7.35 

Putbus. 

6.40 

Leipzig. 

8.08 

Dresden. 

8.70 

Bamberg. 

8.01 

Munchen 

9.32 

Klagen- 

furt. 

9.09 

Arnstadt. 

8.91 

Brünn. 

9.12 

Constan- 

tinopel. 

10.77 

Praag. 

9.36 

Krakau. 

8.11 

Breslau. 

7.56 

War¬ 

schau. 

4.50 

Dorpat. 

3.85 

Peters- 

burg. 

0.18 

Moskou. 

1.69 

2.6 

1.1 

0.8 

0.7 

1.2 

1.1 

0.9 

1.1 

1.7 

2.5 

0.1 

1.5 

0.4 

0.3 

5.1 

2.1 

1.7 

1.2 

1.3 

1.4 

6.0 

4.8 

1.4 

2.0 

5.6 

2.5 

2.0 

1.7 

1.3 

2.5 

2.2 

1.2 

5.5 

3.1 

2.6 

0.4 

0.8 

2.1 

0.6 

1.7 

2.2 

2.6 

4.9 

4.6 

— 

1.5 

4.0 

0.0 

0.2 

0.0 

05 

1.8 

1.1 

1.0 

4.7 

2.2 

2.7 

2.2 

0.8 

2.0 

2.2 

0.5 

1.5 

2.7 

50 

49 

0.1 

0.9 

1.5 

0.3 

0.7 

03 

0.0 

1.4 

1.5 

1.7 

1.4 

0.0 

0.2 

2.3 

1.6 

1.3 

0.7 

1.2 

1.1 

1.6 

3.9 

4.1 

1.2 

0.5 

0.9 

1.4 

3.5 

4.1 

5.1 

5.5 

5.4 

4.0 

4.0 

1.2 

4.6 

4.0 

0.6 

5.7 

3.6 

3.2 

0.3 

3.6 

2.1 

3.1 

1.2 

2.7 

3.6 

3.2 

5.2 

5.2 

4.5 

7.5 

9.0 

5.4 

7.8 

4.9 

6.0 

8.1 

1.8 

8.3 

8.4 

8.6 

4.9 

4.2 

9.7 

3.0 

1.5 

2.5 

3.2 

3.6 

6.3 

7.7 

5.7 

10.2 

9.8 

6.9 

6.7 

6.3 

9.5 

9.9 

5.3 

9.4 

7.1 

8.2 

6.1 

4.7 

4.9 

2.5 

5.7 

7.5 

7.4 

5.3 

5.5 

5.6 

4.4 

7.8 

6.7 

6.0 

5.8 

7.3 

7.5 

9.0 

6.9 

8.0 

7.0 

6.8 

4.7 

3.9 

6.2 

5.1 

4.8 

4.2 

4.4 

3.7 

5.5 

4.7 

3.7 

7.3 

4.5 

3.0 

5.3 

5.7 

5.5 

7.8 

3.7 

5.3 

6.2 

7.3 

1.7 

2.2 

8.1 

2.5 

5.6 

1.1 

1.7 

0.2 

0.5 

1.7 

1.5 

4.1 

3.3 

0.4 

3.6 

4.4 

2.3 

5.8 

4.2 

4.1 

6.9 

8.2 

1.4 

0.6 

1.1 

1.7 

3.5 

0.0 

1.1 

0.3 

0.8 

0.8 

0.8 

3.2 

1.7 

0.4 

1.6 

3.8 

1.5 

49 

0.7 

0.9 

4.6 

2.3 

1.9 

2.7 

1.5 

0.8 

2.6 

0.2 

2.? 

0.2 

1.0 

1.8 

0.6 

1.4 

0.3 

2.5 

0.9 

0.2 

0.2 

2.2 

2.2 

1.8 

3.8 

1.7 

2.3 

3.1 

4.3 

0.2 

1.7 

1.0 

2.8 

0.8 

2.5 

1.7 

3.2 

4.5 

2.0 

1.3 

0.7 

1.7 

2.4 

3.4 

1.9 

2.9 

4.7 

2.4 

0.4 

0.6 

3.0 

3.6 

— 

0.8 

3.6 

0.7 

1.9 

2.7 

3.0 

6.2 

3.9 

2.8 

2.3 

3.0 

3.5 

4.0 

2.2 

4.1 

6.2 

4.7 

3.1 

0.7 

2.1 

4.9 

0.5 

0.0 

3.0 

0.1 

0.6 

2.8 

3.3 

6.6 

5.2 

0.8 

2.2 

2.8 

2.5 

6.4 

4.3 

4.7 

6.3 

6.2 

3.4 

0.6 

3.1 

1.7 

0.7 

0.8 

l.ï 

1.0 

1.6 

3.3 

3.4 

6.5 

4.3 

1.6 

4.3 

7.0 

3.5 

6.0 

1.9 

4.3 

3.6 

3.8 

2.0 

0.1 

0.0 

2.1 

1.9 

2.5 

2.7 

3.4 

0.4 

3.2 

3.8 

5.7 

4.8 

2.7 

6.6 

6.2 

3.2 

4.5 

0.9 

3.2 

1.4 

1.7 

2.6 

02 

2.5 

3.4 

4.0 

2.8 

1.2 

3.2 

0.1 

2.4 

1.3 

5.3 

5.5 

1.5 

1.5 

5.0 

1.1 

2.5 

1.2 

3.6 

2.7 

2.6 

01 

1.7 

2.5 

4.3 

0.2 

0.5 

1.2 

1.3 

1.9 

0.2 

0.8 

4.4 

2.2 

06 

1.4 

3.0 

1.5 

3.3 

1.0 

1.5 

2.9 

2.1 

1.8 

1.2 

2.9 

.  3  1 

1.4 

O.? 

1.7 

0.7 

3.4 

0.0 

0.7 

3.7 

2.1 

1.0 

0.0 

2.7 

0.3 

3.1 

0.8 

2.7 

4.5 

2.2 

3.7 

1.7 

2.0 

1.7 

0.6 

0.5 

0.2 

0.4 

0.1 

1.2 

1.1 

4.5 

2.5 

2.0 

4.0 

6.1 

2.0 

3.5 

1.9 

2.0 

4.3 

2.7 

4.4 

2.4 

3.0 

4.1 

2.8 

1.8 

1.0 

1.6 

0.5 

1.2 

2.3 

5.5 

4.2 

2.4 

3.0 

5.0 

.  0.2 

3.8 

1.6 

1.4 

2.0 

1.2 

1.9 

3.8 

2.6 

0.2 

3.5 

1.0 

1.3 

1.4 

2.7 

2.0 

0.3 

1.5 

0.7 

0.4 

0.9 

3.0 

1.8 

1.7 

2.8 

4.0 

2.5 

0.5 

2.6 

4.3 

3.1 

0.3 

2.2 

O.!? 

2.9 

0.0 

1.2 

2.4 

1.4 

1.2 

0.0 

1.9 

2.6 

0.4 

3.4 

0.1 

2.9 

0.1 

0.1 

0.4 

2.1 

7.1 

1.3 

2.2 

1.6 

2.4 

2.1 

1.4 

6.5 

2.9 

3.1 

0.7 

2.7 

3.0 

4.7 

0.0 

5.1 

0.5 

1.5 

2.7 

0.7 

3.0 

1.1 

5.3 

2.4 

2.4 

_ 

4.0 

4.3 

3.8 

2.6 

3.8 

3.7 

2.2 

5.2 

5.0 

8.1 

0.1 

6.8 

1.7 

1.8 

4.9 

1.6 

5.3 

4.3 

4.0 

0.4 

2.4 

1.3 

4.6 

2.8 

4.8 

0.7 

0.0 

2.9 

2.7 

1.5 

0.8 

2.6 

3.9 

1.5 

0.7 

1.5 

0.1 

0.2 

0.2 

4.1 

0.1 

2.1 

0.3 

2.1 

0  5 

1.0 

0.1 

0.5 

2.2 

2.2 

0.7 

1.0 

0.4 

3.4 

2.6 

1.9 

2.3 

1.9 

1.3 

2.0 

1.0 

3.1 

6.4 

3.6 

0.8 

0.9 

1.9 

3.8 

2.0 

2.3 

1.4 

2.6 

5.4 

4.0 

1.5 

20 

2.6 

3.0 

1.4 

2.3 

2.4 

2.7 

2.5 

1.9 

9.2 

4.7 

6.6 

3.3 

1.5 

4.0 

2.0 

2.6 

3.2 

6.7 

5.6 

4.2 

3.7 

3.5 

0.7 

4.6 

5.1 

1.5 

6.2 

5.3 

3.6 

5.1 

9.2 

5.4 

8.5 

1.58 

0.71 

0.32 

0.76 

0.58 

1.14 

1.77 

3.96 

2.73 

0.93 

1.74 

2.66 

1.63 

3.58 

1.63 

2.70 

3.39 

2.47 

1.20 

0.00 

, 

0.50 

1.96 

37 
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AFWIJKINGEN  AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 

April  1864. 


BAROMETER  IN 

DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

THERMOMETER. 

Datum. 

Datum. 

Christi- 

ania. 

Neder¬ 

land. 

Rome. 

Athene. 

Krems- 

munster. 

Königs- 

berg. 

Christï- 

ania. 

Neder¬ 

land. 

Rome. 

Athene. 

Krems- 

munster. 

Königs- 

berg. 

Christi- 

ania. 

Neder¬ 

land. 

Rome. 

Athene. 

Krems- 

munster. 

Königs- 

berg. 

' 

757.5 

759.0 

759.5 

754.6 

723.9 

756.6 

757.3 

759.0 

759.5 

754.6 

723.5 

756.6 

3.84 

9.37 

13.80 

16.21 

8.39 

5.19 

1 

8.3 

8.2 

1.9 

1.4 

3.8 

0.7 

15.8 

7.8 

3.4 

7.7 

0.7 

3.2 

1.0 

0.0 

2.2 

2.8 

0.6 

3.5 

1 

2 

14.7 

6.1 

0.4 

7.2 

1.6 

8.3 

11.5 

0.9 

4.6 

8.3 

1.1 

5.0 

0.7 

1.8 

1.1 

3.3 

2.9 

1.4 

2 

3 

7.9 

0.3 

0.1 

9.9 

1.8 

4.1 

6.5 

0.8 

3.8 

11.3 

5.6 

5.0 

0.3 

0.3 

2.2 

4.3 

4.0 

0.3 

3 

4 

2.7 

4.7 

4.8 

7.0 

3.3 

4.7 

0.9 

1.3 

4.4 

0.7 

2.0 

7.0 

2.0 

0.3 

2.4 

6.1 

0.4 

0.2 

4 

5 

6.8 

5.5 

3.6 

0.7 

0.9 

5.4 

6.8 

10.1 

0.5 

2.9 

5.9 

1.8 

4.2 

3.0 

0.5 

2.6 

3.8 

2.2 

5 

6 

6.8 

10.3 

0.6 

5.2 

7.9 

4.3 

10.4 

9.1 

1.6 

5.9 

7.3 

5.4 

3.0 

4.3 

0.4 

1.0 

8.1 

4.0 

6 

7 

14  3 

10.8 

1.1 

2.0 

6.1 

8.1 

14.4 

13.7 

0.3 

2.9 

9.5 

10.8 

3.3 

4.0 

1.6 

3.7 

9.5 

2.7 

7 

8 

11.5 

14.9 

0.6 

2.5 

10.8 

7.7 

6.1 

13.5 

1.0 

4.5 

6.8 

5.9 

0.7 

4.9 

7.8 

8.9 

9.5 

1.7 

8 

9 

4.3 

9.9 

0.7 

9.7 

4.7 

4.5 

3.0 

6.6 

0.3 

9.0 

5.0 

7.4 

3.4 

2.6 

6.9 

6.6 

7.6 

1.7 

9 

10 

1.1 

5.8 

1.5 

7.0 

4.5 

6.8 

0.5 

5.4 

0.3 

5.0 

4.7 

6.3 

0.3 

0.3 

5.8 

6.9 

6.2 

1.3 

10 

11 

5.2 

4.3 

0.1 

9.7 

3.4 

5.3 

8.3 

3.3 

1.5 

6.5 

3.7 

3.3 

1.0 

1.4 

5.2 

8.7 

4.4 

0.0 

11 

12 

9.3 

3.8 

0.6 

8.1 

3.4 

0.0 

6.5 

4.3 

3.7 

6.5 

4.7 

0.0 

1.3 

0.6 

1.7 

6.3 

3.0 

0.1 

12 

13 

1.1 

6.0 

3.8 

5.2 

3.4 

2.7 

3.4 

5.9 

1.9 

2.7 

5.0 

0.5 

0.5 

0.4 

1.3 

6.1 

2.2 

1.5 

13 

14 

5.4 

5.0 

03 

4.1 

5.3 

0.9 

4.7 

1.6 

1.5 

5.6 

4.1 

4.1 

1.5 

0.7 

1.2 

3.2 

5.2 

2.4 

14 

15 

6.8 

0.5 

1.2 

4.5 

3.6 

5.9 

8.1 

1.3 

0.3 

4.3 

3.3 

7.0 

1.4 

1.4 

0.1 

3.0 

5.9 

1.6 

15 

16 

9.3 

0.3 

0.5 

2.9 

3.4 

6.5 

8.1 

0.8 

1.9 

0.5 

3.3 

3.9 

0.3 

0.5 

0.4 

3.0 

6.2 

0.9 

16 

17 

4.5 

0.0 

3.5 

3.0 

1.1 

1.8 

1.8 

1.7 

3.9 

3.9 

5.4 

5.3 

0.6 

1.2 

1.3 

2.0 

6.1 

1.4 

17 

18 

1.8 

3.7 

3.3 

3.6 

6.1 

6.1 

4.3 

66 

5.6 

3.0 

8.8 

7.7 

0.2 

0.1 

05 

0.4 

3.0 

0.2 

18 

19 

5.9 

6.7 

5.9 

0.3 

9.5 

8.6 

6.1 

5.1 

4.4 

0.7 

9.7 

10.4 

1.3 

3.8 

0.8 

0.5 

0.9 

1.5 

19 

20 

8.1 

5.9 

3  5 

1.8 

7.7 

9.5 

9.9 

5.4 

3.0 

3.2 

5.4 

9.3 

3.3 

5.0 

0.9 

1.0 

2.7 

1.9 

20 

21 

106 

6.8 

1.5 

4.1 

3.4 

10.4 

11.5 

6.7 

3.4 

2.3 

5.3 

5.3 

3.8 

3.0 

2.0 

1.4 

4.2 

1.3 

21 

22 

108 

7.6 

3.7 

0.2 

5.0 

6.5 

10.8 

6.6 

6.5 

1.8 

8.1 

13.3 

3.7 

1.3 

1.4 

0.7 

5.0 

3.3 

22 

23 

13.3 

8.3 

3.7 

1.6 

9.3 

144 

13  8 

8.6 

7.4 

0.3 

9.5 

15.1 

4.7 

0.2 

2.2 

0.9 

2.0 

3.7 

23 

24 

14.7 

9.1 

8.0 

0.2 

9.0 

15.1 

13.9 

8.3 

7.5 

3.0 

9.5 

13.1 

4.1 

1.4 

0.4 

3.2 

1.3 

4.5 

24 

25 

11.0 

7.1 

7.9 

3.7 

8.8 

13.7 

7.9 

5.5 

7.4 

3.9 

7.9 

10.6 

4.6 

0.4 

1.3 

0.9 

1.0 

4.7 

25 

26 

5.6 

5.7 

7.8 

4.7 

7.4 

8.8 

5.0 

5.9 

7.9 

4.3 

5.4 

5.3 

5.7 

1.4 

0.9 

1.1 

3.1 

3.7 

26 

27 

2.9 

5.5 

6.5 

3.4 

4.7 

3.5 

0.7 

6.0 

5.5 

1.6 

5.3 

0.9 

6.4 

1.8 

1.0 

0.4 

3.6 

0.5 

27 

28 

2.9 

4.6 

4.4 

0.0 

5.9 

4.3 

0.0 

3.5 

3.6 

1.6 

1.6 

3.4 

0.7 

3.3 

0.3 

0.3 

0.7 

1.3 

28 

29 

3.4 

3.4 

3.7 

2.9 

0.2 

2.9 

7.9 

3.8 

0.9 

2.3 

3.0 

1.8 

2.3 

3.8 

0.0 

0.5 

1.7 

7.2 

29 

30 

2.0 

3.4 

1.2 

2.0 

3.0 

7.7 

1.1 

5.5 

1.7 

2.5 

4.3 

1.8 

3.0 

3.7 

0.2 

3.6 

3.3 

8.0 

30 

gem. 

3.36 

4.46 

3  38 

2  67 

4.81 

3.56 

3.11 

457 

3.54 

2.64 

5.10 

4.01 

0.67 

0.77 

1.45 

2.79 

3.34 

0.56 
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HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 
In  millimeters.  April  1864. 


Datum. 

Madrid. 

Kew. 

Kiel. 

Orkaden. 

Brussel. 

Trier. 

Pa  rij  9. 

Toulouse. 

Genève. 

St.  Bernard. 

Aarau. 

Rome. 

Dijon. 

Marseille. 

Paderborn. 

Mühlhausen. 

Putbus. 

Dresden. 

Munchen. 

Kremsmunster. 

Klagenfurt. 

Krakau.  | 

Praag’ 

Breslau. 

Troppau. 

CS 

■4-» 

Ti 

fl 

<5, 

Brüxm. 

1 

O 

0.2 

7.0 

0.5 

1.5 

5.6 

O 

O 

O 

O 

0.3 

• 

• 

O 

8.6 

o 

5.2 

1.4 

3.9 

• 

O 

• 

2.0 

0 

CC 

1.4 

0 

2 

O 

0.3 

3.8 

1'8 

0.8 

2.7 

0 

O 

4.0 

2.4 

12.4 

O 

3.0 

O 

5.9 

o 

cc 

1.1 

5.6 

7.0 

0 

2.3 

0.9 

7.0 

1.3 

3.0 

0.5 

3 

0 

0.2 

0.8 

2.0 

0 

0.9 

• 

O 

O 

• 

0 

• 

0 

0 

OC 

0 

0.5 

2.3 

2.0 

O 

0 

6.3 

0 

G 

« 

2.7 

0 

4 

0 

1.0 

oc 

• 

1.1 

•  r 

o 

1.2 

• 

18.8 

• 

O 

O 

oc 

o 

2.9 

4.5 

2.3 

13.3 

O 

4.8 

2.0 

O 

0.7 

5.2 

3.4 

5 

O 

6.7 

3.4 

a 

O 

0 

•  r 

o 

1.0 

15.5 

27.1 

O 

3.0 

O 

21.7 

o 

3.8 

3.0 

8.4 

• 

0 

15 

0.6 

5.6 

1 4.5 

0.2 

0.9 

6 

O 

10.4 

0.3 

oc 

O 

O 

O 

o 

O 

O 

O 

o 

0 

(§> 

o: 

o 

0.5 

2.4 

O 

• 

O 

0.3 

O 

11.5 

0.5 

cc 

0.9 

7 

o 

CC 

o 

O 

o 

O 

O 

O 

1.8 

G 

O 

oc 

o 

<C 

1.8 

G 

4.1 

0 

O 

G 

• 

3.5 

0.3 

1.1 

8 

o 

oc 

oc 

3.8 

o 

o 

0 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

• 

oc 

o 

oc 

O 

0.9 

26.6 

O 

7.9 

• 

O 

32.9 

CC 

1.6 

9 

o 

cc 

0.5 

0.2 

o 

0.2 

O 

o 

e 

o 

0 

o 

0 

o 

oc 

G 

cc 

G 

4.4 

7.7 

0.4 

• 

G 

7.2 

5.1 

cc 

2.3 

10 

o 

a 

oc 

OC 

o 

• 

• 

o 

o 

o 

0 

o 

O 

o 

4.1 

• 

0.2 

G 

• 

5.4 

O 

O 

G 

O 

cc 

0.3 

G 

11 

o 

oc 

oc 

2.5 

0 

O 

• 

o 

o 

o 

O 

G 

O 

o 

CC 

• 

cc 

O 

O 

O 

• 

1.9 

O 

O 

5.5 

0.8 

1.6 

12 

o 

oc 

oc 

2.5 

1.5 

o 

o  <§> 

o 

o 

o 

0 

• 

o 

o 

cc 

• 

cc 

4.5 

• 

• 

o 

• 

1,6 

o 

cc 

2.3 

O 

13 

6.5 

cc 

cc 

CC 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

• 

o 

o 

cc 

G 

cc 

G 

O 

O 

G 

0  6 

G 

0 

cc 

« 

O 

14 

0.8 

cc 

cc 

oc 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

O 

• 

o 

o 

« 

o 

cc 

O 

o 

G 

G 

O 

O 

• 

0.1 

CC 

O 

15 

O 

« 

oc 

cc 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

O 

0 

o 

0 

cc 

o 

cc 

O 

o 

O 

0 

0.7 

O 

• 

0.1 

cc 

o 

1G 

6.6 

0.2 

cc 

7.4 

o 

o 

•  ® 

0 

13.0 

1.9 

0 

0 

6.0 

o 

cc 

o 

cc 

O 

o 

O 

5.4 

• 

G 

• 

(C 

cc 

o 

17 

23.4 

0.8 

oc 

0 

o 

•  r 

0 

10.5 

6.7 

8.8 

• 

4.0 

• 

« 

G 

cc 

• 

• 

O 

13.5 

• 

0 

• 

0.1 

cc 

4.3 

18 

0.5 

OC 

0.5 

1.8 

o 

o 

O 

o 

• 

O 

0 

2.8 

O 

o 

cc 

o 

cc 

2.3 

2.6 

O 

1.8 

0.3 

1.6 

7.2 

0.1 

0.6 

1.2 

19 

• 

(C 

cc 

6.1 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

0 

o 

o 

cc 

o 

cc 

O 

0 

o 

G 

• 

O 

O 

cc 

cc 

O 

20 

O 

(( 

cc 

2.3 

o 

o 

O 

o 

O 

o 

O 

O 

o 

o 

cc 

G 

cc 

O 

O 

o 

G 

3.2 

O 

• 

6.4 

cc 

0.2 

21 

8.1 

(C 

cc 

CC 

o 

o 

O 

o 

o 

0 

0 

• 

o 

o 

cc 

O 

cc 

5.4 

o 

3.2 

3.6 

0.1 

1.7 

16.5 

0.8 

cc 

0.1 

22 

0.6 

oc 

cc 

CC 

o 

o 

O 

o 

o 

o 

O 

2.0 

o 

o 

cc 

0 

cc 

5.6 

• 

0 

• 

O 

0.8 

O 

CC 

cc 

O 

23 

• 

oc 

o 

o 

© 

o 

o 

0 

O 

O 

o 

o 

cc 

o 

3.6 

G 

o 

O 

0 

0.3 

• 

O 

cc 

cc 

O 

24 

6.0 

oc 

0.5 

Cf 

o 

o 

O 

o 

0 

O 

O 

• 

o 

o 

cc 

G 

cc 

G 

o 

G 

G 

O 

O 

• 

0.3 

cc 

o 

25 

O 

oc 

0.9 

oc 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

o 

• 

o 

o 

cc 

O 

cc 

O 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

cc 

cc 

o 

2G 

o 

cc 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

• 

o 

o 

cc 

0 

cc 

O 

o 

O 

O 

o 

o 

o 

cc 

cc 

o 

27 

0 

0.8 

cc 

cc 

o 

0 

o 

0 

0.1 

o 

2.2 

• 

o 

o 

cc 

0 

cc 

O 

o 

2.5 

0.7 

19.5 

1.0 

4.1 

6.8 

cc 

3.3 

28 

1.4 

0.2 

cc 

a 

o 

0.9 

o 

0 

0.G 

o 

12.1 

• 

o 

o 

cc 

O 

15.3 

O 

2.5 

O 

O 

1.8 

o 

O 

cc 

cc 

O 

29 

0 

cc 

3.4 

cc 

0 

2.3 

• 

0 

2.4 

6.1 

13.4 

O 

o 

o 

cc 

O 

« 

• 

10.2 

6.5 

12.0 

0 

G 

1.1 

cc 

cc 

30 

O 

oc 

« 

0.2 

o 

O 

• 

o 

O 

0 

0 

G 

0 

o 

cc 

O 

cc 

2.0 

O 

2.7 

G 

2.3 

0.4 

• 

cc 

cc 

0.1 

som 

53.9 

20.8 

21.1 

31.1 

3.8 

13.7 

13.7 

17.7 

32.8 

32.6 

95.1 

6.6 

16.0 

“ 

40.3 

0.0 

32.0 

36.3 

42.8 

79.0 

37.4 

53.8 

12.6 

60.2 

78.7 

16.8 

21.5 
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B  A  R  O  M  E  T  E  R  -  A  F  \V  IJ  K  I N  G  E  N  IN  EUROPA  IN  DEN  MORGEN. 

Mei  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

nando. 

763.— 

Madrid. 

705  5 

Alicante. 

763.— 

Barce- 

lona. 

762.— 

Toulouse. 

744.6 

Brest. 

760.— 

Penzance 

763.0 

Green- 

wich. 

761.— 

Galway. 

761.0 

Valcntia. 

761.5 

Nairn. 

759.2 

Aber- 

deen. 

760.3 

Oreaden 

Sandwick 

758.8 

Shetland, 

Bressay. 

759.6 

Kiel. 

760.5 

Brussel. 

755.9 

Trier. 

748.4 

Parijs. 

•  761.3 

Dijon. 

740.7 

Mnr- 

seille. 

761.— 

Lyon. 

763.— 

1 

3.2 

6.2 

___ 

2.3 

8.4 

11.6 

-  . 

6.8 

3.3 

5.3 

5.3 

3.4 

8.3 

7.9 

8.6 

7.1 

2.4 

7.6 

2 

42 

7.5 

4.6 

4.7 

9.8 

8.6 

1.2 

2.3 

2.5 

3.0 

6.4 

9.1 

8.4 

5.6 

0.5 

2.5 

2.9 

3.3 

4.0 

4.0 

8.1 

3 

4.7 

7.1 

3.6 

— 

6.5 

6.4 

1.1 

5.6 

0.5 

1.7 

3.9 

5.3 

2.5 

0.5 

4.1 

6.0 

5.4 

2.5 

3.5 

0.4 

1.0 

4 

0.6 

4.5 

0.6 

0.1 

4.6 

4.4 

2.8 

1.9 

2.1 

1.8 

3.4 

3.1 

2.8 

0.5 

4.5 

1.7 

2.7 

1.1 

0.9 

0.8 

2.0 

5 

— 

1.7 

— 

— 

4.0 

— 

2.3 

— 

1.8 

2.3 

2.1 

2.8 

2.0 

0.8 

6.8 

2.2 

2.3 

— 

0.6 

— 

— 

G 

7.7 

0.0 

1.2 

0.7 

0.4 

2.1 

3.6 

1.2 

2.1 

2.1 

2.8 

3.1 

3.0 

1.3 

9.7 

2.8 

4  Jg 

2.2 

1.6 

3.7 

2  6 

7 

5.1 

2  3 

2.9 

0.3 

0.9 

0.2 

4.1 

3.1 

1.6 

2.4 

2.9 

6.1 

3.0 

2.8 

4.3 

3.4 

0.5 

4.0 

— 

2.2 

0.4 

8 

7.2 

7.9 

— 

G.0 

7.3 

7.8 

— 

4.2 

— 

— 

— 

1.3 

2.5 

3.8 

1.8 

3.3 

3.8 

4.5 

— 

2.6 

4.6 

9 

1.8 

3.9 

— 

6.7 

4.2 

6.7 

11.7 

7.5 

10.0 

12.5 

2.5 

1.5 

3.6 

5.6 

0.7 

9.1 

6.5 

11.3 

— 

4.5 

7.1 

10 

0.8 

4.3 

1.8 

0.7 

0.9 

— 

1.0 

— 

— 

— 

4.8 

6.4 

8.1 

2.5 

4.2 

4.3 

1.3 

— 

1.3 

0.7 

11 

— 

1.2 

— 

3.3 

2.3 

0.9 

4.3 

1.4 

0.6 

2.8 

6.5 

2.5 

7.6 

7.4 

3.8 

0.7 

0.2 

0.9 

_ 

2.2 

0.5 

12 

2.3 

2.1 

— 

3.8 

0.1 

3.2 

5.6 

4.0 

1.2 

1.1 

7.0 

4.3 

7.4 

6.1 

5.0 

4.3 

3.6 

1.3 

— 

4.7 

5.4 

13 

1.6 

4.9 

— 

0.2 

4.5 

6.7 

1.8 

1.8 

3.3 

2.0 

7.0 

4.8 

7.1 

6.1 

3  6 

0.8 

1.4 

0.3 

— 

2.0 

0.1 

14 

2.9 

5.0 

1.0 

1.5 

7.1 

9.8 

4.0 

5.9 

3.7 

3.0 

5.8 

3.8 

5.8 

5.8 

5.4 

4.3 

2.7 

5.2 

— 

0.4 

3.0 

15 

2.9 

2.2 

0.6 

0.1 

4.6 

7.8 

— 

5.3 

— 

— 

— 

2.8 

6.1 

5.8 

4.5 

6.0 

4.7 

5.9 

— 

0.6 

2.9 

16 

3.4 

0  5 

— 

0.4 

2.2 

5.5 

2.0 

6.3 

3.8 

0.5 

5.8 

5.1 

6.6 

8.1 

5.6 

6.7 

5.6 

4.6 

_ 

3.3 

2.6 

17 

1.3 

2.8 

0.2 

2.0 

3.3 

5.4 

2.0 

6.8 

1.0 

1.7 

5.0 

4.8 

4.8 

4.1 

9.7 

6.9 

6.5 

4.7 

— 

3.4 

4.0 

18 

0  5 

4.2 

3.1 

2.6 

5.3 

7.5 

4.3 

7.5 

7.8 

— 

7.8 

6.6 

8.9 

8.4 

7.2 

7.1 

7.4 

6.8 

4.0 

4.2 

5.4 

19 

0.2 

4.1 

06 

0  5 

4.1 

7.3 

4.0 

7.2 

6.8 

5.8 

9.6 

8.4 

99 

9.6 

3.8 

6.9 

5.9 

5.3 

2.4 

1.7 

3.1 

20 

2.5 

2.2 

0.7 

0.4 

42 

6.2 

2.5 

5.8 

6.3 

5.8 

3.3 

2.5 

4.6 

6.3 

6.8 

6.8 

6.3 

5.2 

1.9 

0.2 

1.7 

21 

G.l 

0.3 

2.9 

2.2 

2.4 

5.4 

4.0 

0.5 

6.5 

65 

2.7 

0.8 

2.0 

05 

3.8 

1.9 

0.7 

2.1 

3.4 

0.6 

0.9 

22 

3.0 

0.3 

4.7 

3.5 

2.0 

6.7 

— 

0.8 

— 

— 

— 

1.3 

1.8 

0.3 

5.4 

0.9 

1.1 

0.0 

0.7 

3.5 

0.0 

23 

3.4 

0.5 

1.7 

1.5 

2.0 

5.8 

12 

0.5 

4.8 

4.8 

4.8 

2.5 

5.1 

2.8 

6.5 

2.2 

0.7 

10.1 

1.3 

1.8 

1.1 

24 

— 

2.8 

4.1 

2.9 

0.1 

5.2 

2  5 

7.1 

6  8 

4.5 

7.8 

6.9 

8.6 

8.6 

0.2 

8.3 

5.6 

5.7 

1.9 

4.3 

1.8 

25 

7.0 

4.0 

7.2 

3.5 

1.7 

5.1 

2.2 

1.8 

5.5 

4.8 

1.7 

0.8 

1.5 

3.3 

3.6 

2.2 

4.5 

3.3 

0.2 

1.4 

2.3 

2G 

G.2 

5.7 

9.2 

— 

5.8 

03 

— 

0.4 

— 

— 

— 

3.3 

6.6 

3.8 

11.3 

2.0 

2.9 

2.3 

5.0 

•  5.2 

3.8 

27 

2.9 

3.9 

7.7 

8.3 

2.6 

4.5 

1.2 

2.5 

6.0 

3.5 

1.5 

1.5 

1.3 

2.5 

4.5 

1.5 

0.0 

1.5 

3.5 

9.7 

3.3 

28 

0.7 

O.G 

4.2 

3.1 

0.9 

4.2 

0.4 

1.5 

5.5 

2.5 

3  0 

0  5 

2.3 

0.0 

6.3 

0.3 

0.5 

0.7 

1.5 

3.5 

06 

29 

1.2 

1.1 

1.3 

0.9 

2.2 

8.3 

— 

2.7 

— 

— 

— 

3.1 

1.5 

0.5 

2.9 

3.0 

0.7 

0.3 

1.9 

0.5 

0.6 

30 

2.9 

0.5 

— 

2.0 

1.0 

2.9 

1.3 

0.9 

0.7 

0.6 

4.4 

5.1 

4.1 

5.3 

1.8 

1.9 

1.6 

1.4 

1.4 

0.3 

1.4 

31 

3.0 

4.3 

5.7 

— 

4.4 

6.5 

— 

5.9 

— 

— 

— 

7.6 

8.6 

10.4 

1.1 

4.6 

1.1 

5.6 

5.8 

0.4 

2.9 

gem. 

1.48 

0.44 

1 .96 

1.33 

1.64 

3.79 

0.26 

1.04 

2.38 

1.11 

2.39 

0.61 

2.68 

2.24 

1.12 

0.86 

1.35 

0.86 

0.19 

0.82 

0.98 

Voor  de  onzekerste  plaatsen,  d.  i.  voor  die  van  het  fransche  bulletin,  heb  ik  in  de  norraaalwaarden  geen  tiendedeelen  aangegeven. 
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Turijn. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Mühl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig. 

Dresden. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnsladt. 

Brünn. 

Troppau. 

Constan- 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Breslau . 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peters- 

burg. 

Moskow. 

Odessa. 

762.2 

728.0 

755.2 

742.9 

755.2 

750.5 

749.3 

758.7 

715.1 

720.7 

735.6 

741.4 

737.2 

760.0 

742.7 

741.5 

747.8 

749.1 

754.7 

759.6 

746.9 

753.6 

l.f 

5.9 

6.6 

4.* 

3.0 

1.6 

1.7 
2.2 

2.7 

3.6 
2.2 

3.6 
3.4 
5.2 

1.7 

0.8 

3.8 
5.5 

O.Ï 

5.7 
11.5 

5.4 

2.7 

0.6 

5.4 

4.!? 

4.7 

O.? 

0.9 

2.7 

0.5 

4.7 
7.0 
2.3 

1.6 

5.0 

2.3 

1.1 

2.7 

2.7 

4.1 
5.0 

3.2 
3.9 

1.4 

2.5 
1.1 

16 

0.9 

5.6 
4.3 
2.0 
1.1 

1.6 

1.8 

5.2 

2.0 

8.1 

2.5 
2.7 

5.0 

1.1 

4.5 

4.1 

4.5 

0.2 

1.1 

1.6 

1.4 

3.4 

5.0 

7.2 

6.3 

4.3 

5.6 

3.2 

2.3 

3.6 

2.0 

0.7 

8.3 

2.3 

4.3 
2.0 
0.7 

2.7 

4.4 
1.6 

8.1 

3.1 
3.? 

6.4 

3.6 

5.1 

1.2 
1.8 

1.1 
0.9 

0.6 

2.7 

4.4 

5.3 

8.2 

8.2 

5.1 

5.9 

2.6 

2.2 

3.5 

1.9 
2.0 

7.2 

2.5 
5.1 
0.6 
0.1 

0.6 

3.6 

1.1 

2.7 

4.1 

6.3 

9.3 

5.0 

1.6 

0.7 

1.8 

5.9 

7.0 

5.9 

6.1 

4.3 

5.4 

11.7 

8.3 

1.4 

7.2 

2.9 
7.0 

7.9 
1.6 
4.3 

12.9 
5.0 
7.9 
3.2 
3.2 

2.5 

4.3 

2.5 
8.3 

3.6 
4.5 

7.9 

4.5 
5.0 

0.2 

0.7 

2.3 
2.0 
0.2 

2.7 

3.8 

5.4 

8.6 

8.8 

3.4 

5.4 

1.6 

2.0 

3.2 
0.5 
1.8 

7.2 

2.7 

3.8 
0.0 
0.0 

1.8 

4.1 

3.2 

9.7 
3.4 

7.7 

8.3 
5.0 

5.4 
0.5 

0.2 

2.7 
2.9 

1.1 

2.7 

4.3 

5.4 
8.6 
9.0 
3.2 

6.8 

0.0 

1.8 
3.2 

0.2 

2.5 

6.8 

3.2 

3.2 

0.5 

0.5 

3.4 

3.8 

4.5 

7.4 

1.8 

4.3 

6.5 
3.8 

4.5 
2.0 

2.3 

0.5 

0.2 

1.4 

2.3 

3.8 

7.9 

7.7 

8.8 
5.0 

6  1 

0.2 

0.5 

0.9 

3.4 
4.3 

3.8 

1.6 
0.7 

1.1 

0.2 

1.6 

4.3 
2.9 

7.0 

0.2 

0.9 

3.8 

1.1 

5.2 

4.3 

2.9 

1.1 

4.3 

3.6 

0.2 

2.3 

3.8 

5.4 

6.3 
3.6 

4.3 

2.0 

2.0 

0.9 

2.3 
2.0 

5.9 

2.7 

1.8 
0.0 
1.6 
0.0 

2.3 
4.7 

7.4 

4.3 

3.4 

5.6 

3.6 

3.2 

2.5 

1.6 

0.5 

05 

1.4 
0.5 

3.2 

6.1 

6.3 

7.9 

4.7 

2.9 

2.7 

2.5 
0.2 
3.4 

36 

3.8 

2.0 

2.3 

1.8 
0.7 

4.3 

5.4 

1.4 

5.4 

4.1 

4.7 

7.0 

3.2 

4.1 

1.4 
1.6 

1.4 

0.7 

0.2 

3.4 

4.3 

5.4 
8.1 
8.6 

5.2 

6.3 

1.6 

0.2 

2.9 

2.7 

1.6 

6.3 

1.1 

2.3 
0.0 

0.9 

0.5 

0.2 

2.3 
12.9 

1.8 

3.6 

6.3 

3.4 

7.0 

1.4 

1.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.9 

2.7 

2.5 

4.1 

8.1 
1.1 
3.2 

1.1 

5.2 

4.3 

6.5 

1.8 

4.5 

5.2 
2.7 

0.2 

2.3 
2.7 

0.9 

2.7 

13.5 
1.1 

4.  t 

6.5 

2.5 

3.4 
0.5 
0.0 

2.0 

3.6 

2.5 
2.9 

4.1 

4.1 

5.6 
9.0 

1.8 

5.2 

2.0 

4.3 

4.1 

6.3 
2.0 

6.5 

5.2 
1.8 

0.7 

1.1 

4.1 

2.9 

3.6 

2.7 

7.9 

3.2 

4.7 
2.9 

1.0 

0.1 

9.7 

9.8 

5.2 
0.0 

0.3 

0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.4 

0.7 

1.4 

2.2 
3.0 
3.0 

1.4 

2.8 
5.3 

33 

2.5 

0.7 

3.4 
2.9 
10.6 
2.0 

4.5 

7.2 
41 

5.9 
0.2 
0.2 

2.0 

1.8 

0.7 

2.0 

3.6 

4.7 

6.3 

8.3 

2.3 
5.2 

0.9 

3.6 

3.4 
0.2 

2.7 

6.8 

3.2 

2.5 
0.2 

1.4 

2.9 

0.7 

3.8 

12.2 

0.9 

5.6 

7.7 

1.8 
3.8 

0.7 

0.9 

3.8 

5.9 
4.3 

4.5 

5.2 

6.1 

65 

10.8 

2.5 

6.3 

4.3 

4.1 

5.2 
9.7 

2.7 

5.4 

4.5 
0.9 

1.6 

0.2 

7.2 

2.3 

3.4 
12.2 

1.1 

5.4 

8.1 

3.6 

4.3 

0.5 

0.0 

3.4 

4.7 

2.7 
3.6 

3.8 

4.1 

6.8 
90 

0  2 

6.3 

2.3 
5.6 
5.9 

9.3 

0.9 

8.8 

6.3 
4.1 
0.5 

2.3 
4.1 

2.6 

2.8 

7.6 

1.9 

4.1 

5.9 

4.9 
4.5 
1.8 

1.4 

2.0 

6.1 
16.9 

6.9 

5.1 

4.2 
8.5 

10.1 

1.5 

6.2 

2.2 

7.2 

6.7 
14.1 

0.0 

5.8 
7.0 

4.2 

1.2 
2.3 

6.3 

0.2 

1.4 

3.8 

2.3 

20 

4.7 
0.9 

3.8 

5.4 
6.3 

1.6 

6.3 
9.5 

9.9 

1.4 

1.1 

8.8 

3.2 

5.6 
0.7 

10.4 
10.4 

9.3 
G.5 

8.3 

4.1 

10.6 

7.7 
5.6 

1.8 
4.7 

0.5 

3.4 
6.6 

1.7 

a.i 

6.2 

0.6 

6.3 

1.7 

6.8 

2.9 
2.6 

7.5 

12.0 

1.5 

5.4 

4.5 
8.1 
12.1 

7.6 

10.9 

1.9 
11.1 

8.9 

11.9 

3.9 
3.3 

0.1 

3.5 
0.4 

2.0 

3.6 
14.7 

4.4 

2  7 
0.0 

2.4 

3.3 

3.2 

4.6 

1.0 

5.8 
2.4 

6.4 
11.5 
11.4 

0.1 

0.0 

3.9 

8.1 

9.6 

0.2 

9.9 
7.8 
4.3 

10.6 

0.7 

0.0 

0.1 

1.1 

2.2 
3.8 

7.6 
0.7 

0.0 

9.2 

8.6 

1.5 

0.6 

1.5 

3.1 
2.4 

2.8 

0.1 

2  6 

5.4 
5.2 

4.4 
12 
5.2 
15 

5.0 

3.8 

0.8 

6.2 
6.0 
0.1 

0.6 

0.8 

0.7 

2.0 

1.0 

0.9 

1.55 

0  32 

0.17 

0.92 

1 

1.21 

1.28 

1.69 

1.69 

0.06 

0.96 

1.56 

0.34 

0.60 

1.23 

0.96 

1.45 

0.54 

0.44 

— 1.58 

1.90 

1.14 

0.  /8 

38 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

15.35 

Madrid. 

16.32 

Alicante. 

21.55 

Barce- 

lona. 

17.73 

Toulouse. 

15.25 

Brast. 

11.45 

Green- 

wich. 

11.59 

Galway. 

11.69 

Penzance 

11.29 

*c 

Nairn. 

8.09  I 

4 

Aber- 

deen. 

9.22 

Oreaden. 

Sandwick 

8.75 

Shetland. 

Breasay. 

8.67 

Kiel. 

11.45 

Brussel. 

13.50 

Trier. 

14.51 

Parijs. 

11.90 

Dijon. 

14.85 

Mar- 

seille. 

15.52 

Lyon. 

14.61 

1 

3.2 

1.3 

1.2 

09 

3.3 

1.6 

2.1 

3.1 

3.0 

3.3 

3.9 

5.8 

1.9 

0.8 

0.1 

0.4 

2 

2.4 

0.6 

0.5 

1.7 

0.7 

2.7 

3.0 

3.0 

2.2 

3.8 

2.2 

0.2 

2.3 

4.4 

1.7 

2.2 

1.7 

2.9 

1.0 

1.5 

3 

2.5 

3.7 

1.2 

— 

2.1 

2.4 

2.7 

2.8 

2.0 

1.3 

0.2 

1.1 

3.2 

4.7 

0.2 

4.6 

2.5 

0.8 

2.2 

1.3 

4 

4.2 

4.3 

1.7 

2.7 

1.8 

2.2 

2.0 

2.6 

1.3 

3.9 

1.5 

1.2 

2.2 

*  5.4 

4.6 

5.9 

1.0 

3.2 

1.7 

0.1 

5 

5  0 

— 

— 

1.7 

— 

— 

1.8 

1.6 

2.6 

0.6 

0.8 

1.8 

5.0 

4.4 

4.6 

— 

0.4 

— 

' 

6 

5.7 

5.8 

1.9 

2.2 

1.4 

0.7 

2.3 

1.7 

0.2 

4.7 

0.1 

1.1 

1.3 

3.7 

1.1 

2.2 

2.6 

0.6 

1.3 

1.3 

7 

1.7 

0.1 

0.7 

1.6 

2.4 

1.0 

1.2 

3.4 

0.5 

2.6 

1.4 

0.5 

2.5 

1.7 

2.4 

0.2 

3.3 

— 

1.2 

1.7 

8 

1.1 

3.6 

— 

1.0 

3.1 

4.5 

1.2 

— 

— 

— 

0.9 

0.7 

0.7 

3.5 

0.1 

0.9 

1.7 

— 

2.6 

43 

9 

1.3 

2.4 

— 

1.9 

0.7 

1.5 

3.2 

0.0 

0.7 

0.3 

0.9 

1  3 

1.9 

1.9 

1.4 

1.4 

1.4 

— 

5.4 

5.2 

10 

— 

0.4 

— 

1.5 

0.5 

1.2 

0.8 

1.3 

1.1 

0.4 

1.2 

1.1 

1.2 

1.0 

0.5 

2.8 

1.1 

— 

2.2 

2.6 

11 

3  1 

1.9 

— 

2.2 

2.4 

2.3 

0.5 

_ 

_ 

__ 

3.5 

0.4 

0.2 

0.0 

0.3 

1.5 

0.4 

— 

1.2 

0.4 

12 

1.0 

3.3 

. — 

1.4 

3.4 

0.6 

5.0 

0.2 

1.2 

0.5 

2.5 

1.0 

1.2 

0.4 

1.5 

1.8 

1.3 

— 

1.1 

2.3 

13 

— 

0.2 

— 

0.5 

2.9 

2.3 

4.0 

5.3 

2.4 

0.6 

1.5 

0.2 

0.7 

1.1 

2.4 

2.2 

1.2 

— 

0.7 

0.5 

14 

3.5 

1.3 

2.2 

1.9 

0.6 

2.5 

4.7 

3.4 

2.1 

2.0 

0.6 

0.1 

1.1 

2.1 

2.9 

2.0 

0.7 

— 

3.6 

0.5 

15 

4.6 

3.5 

1.8 

3.3 

1.3 

3.3 

7.6 

— 

— 

— 

1.9 

0.1 

0.9 

2.2 

1.0 

2.7 

1.0 

— 

1.7 

1.6 

16 

5.2 

4.5 

— 

3.4 

3.2 

6.6 

8.7 

4.0 

3.3 

3.8 

3.1 

1.7 

1.0 

2.4 

2.4 

3.4 

2.2 

— 

3.8 

1.5 

17 

5  5 

3.6 

2.1 

2.9 

3.9 

7.2 

5.1 

66 

4.2 

9.1 

5.9 

4.6 

0.0 

2.6 

3.8 

5.0 

5.4 

— 

3.4 

2.1 

18 

3.9 

5.0 

3.0 

5.5 

5.1 

11.3 

10.3 

5.6 

6.0 

5.9 

3.3 

1.4 

0.6 

4.6 

6.7 

5.0 

6.6 

5.6 

3.9 

4.0 

19 

4.1 

6.0 

2.8 

6.7 

5.8 

10.1 

106 

3.7 

7.4 

3.3 

0.7 

1.2 

2.1 

2.1 

6.7 

3.4 

6.4 

5.6 

8.2 

5.7 

20 

64 

7.1 

6.9 

5.8 

3.0 

9.5 

9.7 

2.9 

5.5 

8.1 

1.8 

0.6 

0.5 

0.9 

6.0 

0.5 

4.0 

4.9 

4.4 

4.7 

21 

7.2 

6.6 

3.0 

5.9 

2.9 

3.6 

0.4 

2.3 

3.2 

4.2 

2.2 

1.1 

0.3 

0.2 

3.8 

0.6 

3.5 

3.3 

3.7 

3.6 

22 

4.5 

6  1 

8.2 

4.4 

1.5 

4.9 

2.4 

— 

— 

— 

1.7 

0.5 

0.9 

3.5 

0.3 

0.1 

0.0 

0.4 

0.5 

1.0 

23 

3.4 

5.9 

2.6 

4.0 

S.5 

3.4 

2.2 

4.7 

2.9 

0.5 

0.9 

2.4 

5.4 

4.7 

0.1 

2.7 

1.6 

1.2 

2.2 

0.6 

24 

— 

2.6 

2.3 

2.9 

3.1 

3.3 

0.8 

0.2 

1.1 

2.1 

1.3 

1.6 

2.4 

4.1 

4.6 

6.0 

4.8 

3.5 

2.2 

3.0 

25 

2.8 

1.4 

4.0 

2.9 

1.6 

1.8 

2.5 

0.7 

0.1 

2.0 

1.3 

2.6 

3.3 

4.7 

3.0 

3.2 

2.2 

2.2 

3.6 

4.1 

26 

3.1 

1.8 

3.8 

_ 

2.3 

1.2 

2.4 

_ 

— 

— 

1.8 

2.7 

3.2 

5.0 

2.9 

5.5 

3.3 

5.4 

2.9 

2.3 

27 

2.6 

1.0 

6.2 

13 

0.6 

0.7 

0.4 

2.8 

0.4 

0.8 

2.6 

3.3 

3.5 

5.9 

4.6 

4.5 

5.8 

4.5 

l.l 

3.9 

28 

2.0 

1.9 

7.3 

0.8 

1.7 

2.0 

2.1 

0.8 

0.7 

1.6 

4.6 

4.7 

6.1 

6.2 

2.9 

5.9 

4.0 

3.0 

1.7 

3.0 

29 

1.3 

2.9 

4.6 

1.4 

0.4 

0.5 

2.2 

— 

— 

— 

5.2 

5.9 

6.7 

7.6 

3.7 

5.0 

2.1 

1.3 

1.2 

1.1 

30 

4.6 

3.1 

— 

2.2 

2.6 

0.2 

1.3 

1.6 

0.7 

3.6 

6.7 

5.7 

6.2 

6.6 

4.7 

5.3 

2.1 

0.6 

3.0 

0.6 

31 

3.7 

0.1 

3.8 

2.7 

2.9 

0.1 

06 

— 

— 

— 

4.1 

4.5 

5.5 

2.8 

0.9 

1.2 

0.4 

0.2 

3.3 

3.0 

gem. 

3.43 

2.07 

3.03 

2.71 

1.60 

3.16 

2.36 

2.44 

1.97 

2.35 

0.62 

0.97 

2.32 

2.14 

0.17 

1.45 

0.75 

0.24 

2.29 

0.85 
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Turijn. 

16.45 

Genève. 

14.25 

St.  Ber- 
nard. 

1.73 

Aarau. 

14.76 

Pader- 

born. 

12.10 

Mühl- 

hausen. 

12.54 

Putbus. 

10.67 

Leipzig. 

15.16 

Dresden. 

14.22 

Bamberg. 

13.32 

Munchen 

% 

14.59 

Klagen- 

furt. 

15.38 

Arnstadt. 

14.39 

Brünn. 

14.80 

Constan- 

tinopel. 

15.50 

Praag. 

14.92 

Krakau. 

14.39 

Breslau. 

13.03 

War¬ 

schau. 

.  11.29 

Dorpat. 

11.76 

Peters- 

burg. 

7.41 

Moskou. 

10.76 

3.1 

2.2 

2.5 

2.7 

4.1 

4.0 

6.5 

7.7 

8.3 

5.8 

4.3 

3.4 

4.6 

6.2 

7.1 

7.8 

9.9 

8.0 

6.8 

8.7 

5.7 

5.5 

0.1 

2.8 

0.8 

3.5 

0.9 

4.5 

5.2 

6.8 

5.5 

4.2 

1.9 

2.8 

4.9 

5.7 

2.6 

5.0 

8.3 

'5.8 

8.4 

10.8 

7.4 

5.1 

2.4 

0.4 

1.7 

1.1 

5.3 

7.5 

72 

10.3 

8.7 

5.1 

5.6 

1.0 

9.8 

6.5 

2.7 

7.5 

9.5 

9.3 

7.9 

8.9 

7.9 

8.2 

5.0 

1.1 

3.5 

5.4 

5.1 

84 

7.5 

11.5 

10.6 

7.4 

9.2 

8.0 

9.1 

10.7 

6.0 

10.4 

12.0 

10.6 

9.8 

9.4 

8.6 

7.2 

0.2 

0.9 

5.7 

3.3 

7.4 

7.0 

10.6 

9.9 

6.1 

6.2 

6.8 

7.5 

10.8 

3.9 

9.4 

11.6 

9.9 

9.1 

9.5 

4.7 

4.4 

3.1 

2.4 

2.4: 

1.7 

1.9 

6.6 

5.3 

10.4 

8.6 

3.9 

2.7 

4.8 

5.0 

8.9 

4.7 

8.5 

11.2 

9.5 

9.4 

7.5 

4.5 

1.5 

3.2 

2.4= 

4.5 

0.3 

1.5 

2.6 

4.3 

6.9 

6.1 

1.1 

1.2 

2.1 

0.7 

5.7 

4.4 

5.5 

10.4 

6.8 

8.4 

7.2 

1.8 

5.0 

0.0 

4.9 

3.9 

4.  ff 

2.8 

2.2 

4.9 

7.8 

7.1 

O.ff 

0.0 

0.3 

3.4 

4.1 

3.4 

4.7 

10.0 

9.0 

7.2 

5.8 

0.1 

8.1 

3.0 

4.5 

0.5 

4.6 

3.1 

6.5 

3.2 

8.2 

7.9 

2.1 

0.3 

1.9 

8.3 

6.7 

2.1 

6.7 

7.0 

5.4 

5.8 

8.5 

1.5 

0.4 

3.2 

2.2 

0.6 

1.2 

0.7 

3.6 

0.5 

4.9 

4.5 

0.4 

0.3 

3.5 

5.4 

3.6 

0.7 

4.5 

4.4 

3.2 

6.0 

3.7 

0.1 

5.4 

1.4 

1.6 

3.1 

1.0 

2.0 

0.0 

0.6 

2.2 

1.8 

2.3 

3.4 

4.6 

0.4 

Ol 

l.ff 

0.7 

5.1 

1.7 

3.6 

7.9 

4.8 

2.4 

2.0 

3.1 

2.1 

0.4 

3.1 

O.ff 

1.6 

1.8 

1.0 

4.2 

0.6 

1.9 

1.4 

0.6 

2.7 

2.1 

5.4 

1.1 

3.9 

5.0 

2.3 

8.1 

4.1 

1.1 

1.1 

1.8 

4.  ff 

2.3 

1.0 

0.8 

0.2 

5.2 

1.5 

3.2 

2. ff 

1.2 

2.8 

0.8 

1.2 

1.3 

1.7 

5.4 

3.6 

7.0 

3.1 

1.8 

1.4 

0.5 

4.1 

2.1 

2.4 

0.5 

1.5 

3.9 

0.1 

0.7 

2. ff 

0.9 

1.9 

0.9 

O.ff 

3.  ff 

i.X 

2.7 

1.1 

5.8 

2.7 

0.4 

0.1 

1.4 

3.8 

3.0 

5.3 

2.2 

4.4 

5.2 

1.5 

1.1 

44 

0.9 

1.4 

2.5 

2.1 

5.6 

2.1 

0.4 

4.4 

4.4 

2.3 

1.6 

1.6 

2.2 

3.3 

4.3 

2.4 

2.1 

6.0 

6.2 

4.3 

1.2 

50 

2.2 

0.1 

3.4 

2.5 

5.6 

3.ff 

4.7 

2.0 

0.2 

1.0 

2.6 

4.5 

3.6 

5.7 

2. ff 

0.4 

0.7 

0.3 

5.3 

5.1 

2.4 

2.9 

1.5 

2.7 

1.5 

1.2 

0.1 

2.5 

6  0 

4.6 

7.2 

1.1 

3.6 

4.1 

3.9 

6.5 

3. ff 

4.0 

0.8 

0.5 

3.9 

5.0 

12 

4.2 

0.7 

3.3 

0.2 

3.4 

05 

3  1 

6.4 

2.0 

8.8 

1.1 

3.a 

3.3 

2.9 

3.3 

3.9 

1.1 

0.6 

1.3 

46 

6.2 

2.4 

3.6 

1.2 

3.3 

1.0 

0.7 

1.0 

l.ff 

8.2 

5.1 

7.1 

— 

2.6 

3.1 

1.6 

1.1 

03 

O.ff 

3.7 

3.4 

0.6 

3.3 

l.ff 

0.5 

28 

3.2 

2.8 

8.6 

4.8 

8.5 

7.6 

5.2 

9.2 

4.2 

2.5 

2.5 

15 

1.9 

2.6 

0.3 

0.0 

1.4 

3.4 

5.0 

0.0 

4.5 

3.3 

3.4 

1.3 

3.9 

0.0 

2.9 

8.4 

5.2 

8.9 

— 

0.6 

1.2 

0.5 

2.8 

0.8 

2  6 

4.0 

3.2 

0.4 

0  3 

1.8 

2.8 

1.2 

1.6 

1.3 

3.9 

2.1 

1.5 

8.9 

4.6 

12.o 

0.1 

0.7 

1.6 

1.0 

5.1 

4.1 

3.7 

8.2 

5.7 

1.4 

0.1 

0.8 

4.6 

2.6 

0.3 

3.5 

3.7 

3.8 

6.7 

9.0 

5.0 

5.8 

1.2 

4.0 

4.0 

5.5 

6.2 

5.5 

4.3 

11.0 

9.2 

5.4 

7.0 

3.9 

7.7 

8.0 

0.4 

8.4 

9.6 

9.1 

8.7 

8.9 

6.1 

/.5 

0.2 

4.3 

1.0 

2.7 

5.5 

6.1 

5.3 

10.1 

6.7 

3.9 

1.4 

5.6 

7.0 

6.2 

0.2 

6.4 

7.2 

6.7 

8.9 

7.9 

5.3 

1 1.4 

0.7 

2.5 

1.5 

4.7 

6.1 

5.9 

4.3 

8.7 

7.5 

5.5 

5.1 

3.9 

7.5 

7.4 

5.1 

7.1 

6.7 

5,2 

5.9 

4.6 

3.6 

6.3 

O.G 

5.9 

6.6 

6.0 

5.4 

3.3 

5.8 

7.5 

6.2 

5.8 

5.8 

8.7 

5.8 

7.3 

4.2 

7.6 

7.5 

5.8 

6.4 

4.7 

0.1 

u.4 

5.7 

5.1 

4.4 

5.2 

6.1 

4.6 

5.4 

8.2 

7.3 

7.9 

2.9 

4.0 

7.7 

6.7 

1.1 

6.9 

5.9 

5.6 

4.0 

4.9 

1.7 

3.1 

_ 

2.4 

1.8 

4.0 

6.3 

3.7 

5.7 

6.7 

3.9 

3.7 

06 

3.4 

4.5 

4.7 

O.S 

4.5 

5.4 

4.2 

6.9 

5.2 

1.0 

1.0 

1.5 

0.6 

0.2 

3.5 

7.7 

6.6 

5.6 

9.3 

8.2 

8.5 

2.3 

2.3 

8.0 

4.2 

1.2 

8.2 

3.7 

7.0 

1.5 

2.9 

2.7 

0.0 

— 

1.3 

2.7 

0.8 

0.5 

0.5 

1.3 

2.6 

2.9 

0.2 

4.6 

1.2 

1.1 

1.9 

1.4 

2.6 

3.3 

2.2 

7.2 

2.9 

5.2 

4.9 

1.18 

0.33 

0.16 

0.87 

1.19 

2.22 

2.70 

5.39 

4.17 

0.96 

0.63 

1.93 

2.64 

3.94 

2.20 

3.90 

5.66 

3.86 

4.97 

6.37 

3.52 

5.43 
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AFWIJKINGEN  AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 

J 

Mei  1864. 


Datum. 

BAROMETER  IN  DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

THERMOMETER. 

Datnm. 

Christi- 

ania. 

757.8 

Neder¬ 

land. 

760.0 

Rome. 

761.2 

Athene. 

753.7 

Krems- 

munster. 

724.2 

Königs- 

berg. 

757.6 

Christi- 

ania. 

757.7 

Neder¬ 

land. 

760.0 

Rome. 

761.2 

Athen». 

753.7 

Krems- 

munster. 

723.8 

Königs- 

berg. 

757.6 

Christi- 

ania. 

9.71 

Neder¬ 

land. 

13.87 

Rome. 

18.19 

Athene. 

20.76 

Krems- 

munster. 

13.41 

Königs- 

berg. 

11.16 

1 

3.2 

6.9 

2.5 

1.4 

5.6 

1.6 

2.5 

5.7 

4.1 

0.0 

7.7 

5.0 

2.5 

3.1 

1.1 

3.1 

5.2 

7.5 

1 

2 

0.5 

4.8 

2.8 

0.5 

61 

43 

1.6 

6.6 

1.9 

0.9 

1.8 

09 

4.7 

2.5 

0.0 

0.6 

2.8 

10.1 

2 

3 

2.9 

5.8 

1.9 

5.9 

6.1 

1.6 

3.2 

0.8 

5.6 

7.0 

3.8 

0.9 

5.3 

5.0 

0.8 

0.8 

5.0 

8.6 

3 

4 

4.3 

2.5 

6.8 

7.0 

2.9 

0.7 

4.5 

1.2 

0.4 

6.3 

6.1 

4.1 

3.2 

4.8 

0.0 

0.2 

10.8 

9.3 

4 

5 

6.5 

3.0 

1.4 

2.7 

4.7 

5.6 

7.7 

3.4 

3.1 

25 

7.4 

9.0 

1.4 

2.2 

0.7 

1.0 

8.4 

8.5 

5 

6 

9.3 

3  6 

4.3 

3.8 

8.1 

8.1 

8.6 

1.6 

4.4 

3  6 

7.2 

4.5 

1.3 

0.1 

0.7 

1.8 

6.6 

8.6 

6 

7 

5.6 

2.5 

4.3 

2.3 

5.9 

0.7 

2.9 

2.7 

38 

1.8 

0.2 

0.7 

1.0 

1.5 

0.2 

1.0 

4.0 

6.9 

7 

8 

5.4 

3  0 

2.4 

16 

2.7 

0.7 

5.6 

3.1 

0.9 

1.4 

1.8 

0.5 

1.8 

2.4 

0.4 

0.2 

1.3 

4.7 

8 

9 

1.6 

5.4 

0.9 

1.4 

0.5 

2.0 

4.1 

6.1 

0.6 

1.4 

0.2 

3.8 

4.0 

2.9 

2.0 

1.4 

6.7 

6.6 

9 

10 

3.6 

3.7 

0.1 

0.2 

0.9 

2.5 

4.5 

0.9 

2.1 

2.9 

2.0 

2.3 

6.4 

3.1 

0.3 

2.5 

3.4 

5.2 

10 

11 

6  3 

0.0 

3.0 

4.5 

2.0 

4.7 

4.3 

0.5 

2.3 

5.0 

2.7 

8.6 

4.4 

06 

0.9 

3.1 

2.6 

4.9 

11 

12 

5.6 

2.1 

1.9 

5.4 

0.7 

9.3 

4.5 

2.3 

1.6 

3.4 

0.7 

9.0 

3.7 

2.4 

0.6 

3.1 

0.4 

2.9 

12 

13 

5.2 

0  2 

2.4 

0.2 

0.7 

102 

5.0 

1.7 

0.9 

0.5 

2.9 

10.2 

4.5 

29 

1.3 

2.0 

1.0 

0.4 

13 

14 

3.8 

3.9 

13 

0.0 

2.9 

10.4 

1.1 

4.7 

1.2 

0.2 

5.0 

7.4 

4.8 

2.3 

2.4 

1.4 

0.2 

4.0 

14 

15 

1.8 

5.3 

1.6 

0.5 

4.7 

6.3 

3.8 

56 

0.5 

0.9 

6.5 

3.6 

2.1 

2.0 

3.3 

0.1 

1.5 

5.2 

15 

16 

f.O 

6.8 

0.3 

0.5 

6.3 

6.3 

8.3 

6.7 

1.2 

0.5 

7.4 

9.3 

0.6 

2.5 

00 

0.8 

3.1 

1.2 

16 

17 

8.6 

7.9 

0.5 

0.2 

79 

13.1 

36 

7.3 

0.8 

0.2 

10.2 

135 

0.7 

5.7 

1.0 

1.4 

3.5 

3.7 

17 

18 

0.7 

7.2 

0.6 

2.5 

9.9 

7.9 

3.6 

6.0 

0.3 

2.5 

7.4 

0.7 

4.7 

6.5 

3  4 

7.2 

1.2 

1.9 

18 

19 

6.1 

7.0 

0.1 

0.5 

5.9 

0.2 

5.4 

7.0 

0.9 

05 

56 

68 

0.2 

2.3 

2.1 

6.7 

4.6 

4.8 

19 

20 

4.7 

6.9 

05 

0.0 

5.9 

7.9 

5.0 

1.7 

1.6 

0.7 

6.1 

4.7 

0.7 

1.9 

0.9 

5.2 

0.6 

3.9 

20 

21 

7.9 

2.6 

0.2 

0.5 

3.4 

0.7 

5.9 

0.0 

0.9 

0.2 

1.4 

8.6 

0.9 

0.9 

1.7 

2.9 

0.2 

0.2 

21 

22 

5.2 

0.7 

2.1 

0.7 

0.7 

6.5 

6.8 

0  2 

3.0 

0.5 

1.6 

9.7 

5.4 

1.9 

0.8 

2.9 

0.3 

4.2 

22 

23 

6.1 

4.0 

2.8 

0.5 

1.1 

6.3 

2.3 

2.3 

3.0 

0.0 

1.4 

9.0 

3.9 

4.4 

0.3 

2.0 

0.8 

5.5 

23 

24 

1.8 

5.1 

3.6 

0.2 

2.9 

7.4 

5.6 

5.8 

2.5 

1.1 

6.3 

0.5 

1.4 

4.5 

0.3 

1.3 

6.7 

7.3 

24 

25 

14.2 

0.0 

1.3 

1.6 

5.9 

1.8 

6.5 

3.2 

1.0 

3.2 

0.2 

7.4 

4.5 

9.0 

0.2 

1.5 

3.5 

5.3 

25 

26 

0.7 

4.3 

2.5 

0.5 

3.4 

9.0 

5.0 

0.0 

6.9 

05 

1.4 

7.9 

3.2 

5.7 

2.0 

4.3 

46 

5.1 

26 

27 

13.1 

0.7 

10.8 

2.7 

0.7 

8.6 

11.7 

2.1 

9.7 

3.2 

1.8 

5.9 

2.3 

4.3 

5.1 

4.0 

5.3 

5.7 

27 

28 

9.7 

0.7 

8.8 

3.8 

1.1 

6.3 

7.9 

0.7 

2.9 

5.2 

3.8 

4.3 

3.2 

5.7 

4.6 

4.2 

3.5 

4.4 

28 

29 

7.4 

3.7 

0.7 

4.1 

3.4 

3.6 

7.7 

0.7 

0.6 

1.8 

1.8 

0.9 

4.1 

6.3 

2.4 

3.4 

2.3 

4.5 

29 

30 

7.0 

1.3 

0.8 

0.7 

1.6 

3.8 

5.0 

0.6 

2.5 

14 

5.4 

3.6 

4.0 

4.9 

2.3 

3.1 

2.3 

4.7 

30 

31 

5.6 

4.3 

3.3 

3.4 

4.3 

7.2 

6.1 

7.3 

2.6 

3.S 

0.2 

4  1 

7.1 

1.6 

0.6 

1.4 

0.2 

1.6 

31 

gein. 

0.57 

0.66 

0  85 

0.87 

2.88 

1.40 

0.30 

0.85 

0.46 

0.84 

2.99 

1.57 

0.72 

1.35 

0.47 

1.33 

2.17 

4.49 

213 


HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 

In  millimeters.  Mei  1864. 


Datum. 

Madrid. 

£ 

O) 

US 

Orknden. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

Toulouse. 

O 

> 

✓ü 

fl 

CU 

Ü 

St.  Bernard. 

Aarau. 

Home. 

Dijon. 

Marseille. 

Paderborn. 

fl 

<u 

Ui 

c5 

Zs 

:3 

S 

Putbus. 

Dr  esden. 

Munchen. 

Kremsnuinstcr. 

Klagenfurt. 

d 

cs 

'es 

1 

Praag* 

d 

CS 

"~cn 

<u 

Ut 

pq 

d 

es 

Ch 

O 

Ut 

H 

d 

O 

Arnstadt. 

d 

a 

» 

1 

g 

« 

o 

O 

• 

0 

O 

0 

11.4 

O 

0 

O 

CC 

O 

CC 

1.2 

G 

O 

0 

0.7 

3.4 

G 

1.2 

cc 

CC 

0.7 

2 

o 

2.3 

13.2 

10.0 

7.0 

• 

0 

4.2 

2.0 

30.5 

O 

O 

O 

19.4 

• 

cc 

16.9 

O 

12.0 

O 

3.4 

4.5 

10.6 

1.4 

cc 

13.2 

6.0 

3 

Ó 

5.1 

0.5 

4.6 

4.7 

•  r 

0 

18.2 

40.0 

10.6 

O 

5.0 

0 

0.5 

8.6 

cc 

• 

6.8 

O 

5.9 

5.0 

0.5 

O 

0.6 

4.4 

1.8 

5.0 

4 

o 

2.3 

1.3 

o  5 

O 

•  r 

• 

0.4 

• 

4.6 

O 

• 

O 

CC 

0 

cc 

O 

22.6 

11.0 

O 

O 

O 

O 

0.6 

cc 

CC 

G 

5 

© 

1.8 

1.8 

e 

O 

• 

O 

6.1 

20.0 

• 

0 

3.0 

o 

cc 

O 

cc 

G 

9.3 

o 

O 

O 

O 

0 

0.5 

cc 

cc 

O 

6 

g 

0.1 

5.6 

o  j 

o 

O 

O 

0 

O 

0.2 

O 

0 

© 

cc 

O 

cc 

O 

O 

o 

0 

O 

O 

G 

cc 

cc 

cc 

O 

7 

8.1 

13.4 

2.0 

1.3 

0.5 

O 

o 

0.4 

O 

2.0 

O 

0 

o 

9.0 

O 

cc 

O 

O 

o 

0 

9 

G 

O 

cc 

cc 

cc 

O 

8 

18.9 

<r 

cc 

g 

0.2 

•  r 

• 

O 

31.0 

0 

O 

0 

• 

cc 

O 

0.9 

O 

o 

6.1 

0 

9 

9 

9 

cc 

cc 

cc 

0.9 

9 

6.0 

4.0 

CC 

5.8 

7.9 

• 

• 

0.5 

32.0 

5.7 

0 

2.0 

0 

5.0 

5.2 

cc 

G 

12.4 

5.2 

O 

O 

3.4 

0 

cc 

4.4 

14.9 

O 

10 

0 

4.1 

« 

3.5 

3.6 

O 

° 

• 

11.0 

1.7 

11.0 

0 

0 

cc 

1.6 

cc 

0 

6.2 

9 

O 

9 

0.9 

G 

cc 

cc 

8.2 

2.2 

11 

0.4 

0.1 

(C 

0.3 

0 

O 

o 

0 

O 

O 

6.0 

0 

o 

cc 

• 

cc 

0 

27.6 

6.1 

24.6 

G 

0 

0 

cc 

cc 

cc 

© 

12 

O 

0.1 

(C 

g 

• 

o 

0 

17.2 

48.0 

O 

0 

0 

•  r 

cc 

G 

cr 

O 

5.4 

O 

© 

O 

G 

O 

cc 

cc 

a 

9 

13 

o 

o 

O 

o 

• 

4.8 

13.6 

7.5 

6.0 

1.0 

0 

cc 

0 

oc 

O 

1.4 

G 

7.7 

o 

o 

O 

0.1 

5.7 

cc 

3.2 

14 

O 

CC 

cc 

o 

O 

o 

• 

5.8 

1  8. 

25.1 

9.0 

0 

O 

cc 

G 

cc 

6.5 

0.3 

• 

5.6 

© 

1.1 

0 

3.9 

20.6 

cc 

10.0 

15 

O 

CC 

« 

o 

O 

o 

o 

O 

O 

4.7 

1.0 

0 

O 

cc 

G 

cc 

o 

4.1 

9 

2.8 

20.6 

• 

2.5 

cc 

CC 

cc 

e 

16 

O 

cc 

2.3 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

1.4 

0 

O 

cc 

G 

cc 

G 

0.2 

O 

G 

12.2 

O 

0 

2.8 

cc 

ot 

G 

17 

o 

cc 

2.0 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

O 

0.2 

0 

o 

GC 

G 

cc 

G 

• 

O 

0.2 

9 

o 

O 

<r 

cc 

cc 

4.5 

18 

o 

cc 

CC 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

• 

O 

0 

cc 

G 

cc 

O 

G 

o 

O 

9 

o 

0 

« 

cc 

« 

G 

19 

o 

cc 

cc 

o 

o 

o 

o 

o 

0 

O 

• 

O 

0 

cc 

O 

cc 

O 

G 

o 

G 

0.7 

o 

O 

cc 

cc 

cc 

G 

20 

e 

cc 

cc 

o 

o 

o 

• 

o 

O 

o 

2.3 

O 

0 

« 

O 

<c 

O 

G 

o 

O 

0.9 

o 

o 

cc 

cc 

cc 

G 

21 

g 

7.1 

o 

• 

o 

0.5 

0 

o 

• 

o 

O 

cc 

G 

0.5 

3.4 

G 

o 

O 

O 

0 

0 

cc 

cc 

0.7 

G 

22 

o 

6.4 

5.8 

g 

g 

• 

0 

0 

• 

0 

5.5 

0 

o 

cc 

3.6 

0.7 

2.2 

• 

G 

5.2 

0.5 

0.9 

9 

cc 

1.5 

cc 

0 

23 

o 

0.1 

1.5 

g 

o 

'  0 

o 

0.2 

0 

1.2 

6.0 

O 

o 
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O 

cc 
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O 

5.0 

7.2 

1.8 
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cc 

3.2 

5.4 

24 

6.0 

g 

o 

o 

o 

O 

O 

1.7 

O 

o 

o 

cc 

O 

cc 
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5.0 

9 

G 
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1.1 
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G 

25 
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a 

cc 

o 

0 

o 

o 

O 

O 

O 

• 

o 
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O 

G 

O 
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cc 
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G 

26 

3.4 

cc 
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0.3 

0.5 

• 

0 

o 

0 

O 

9.0 

0 

o 

14.2 

O 

(C 

0.9 

• 

9 

39.0 

7.0 

2.3 

1.4 

0.3 

38 

4.1 

0.7 

27 

O 

0.8 

0.6 

g 

o 

o 

o 

O 

0 
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0 

o 

<c 

0 
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0 

O 

O 

9 

0 

9 

O 
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cc 

cc 

O 

28 

g 
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o 
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o 

o 

O 

O 

O 

O 

o 
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G 

O 
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G 

29 

g 

cc 
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g 

o 

o 

o 

o 

0 

o 

O 

0 

o 
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G 
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O 

O 

9 

G 

O 

O 

9 

cc 

cc 
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O 

30 

• 
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6.4 

0.7 

1.8 

0 

0 

o 

G 

o 

o 

0 

© 

CC 

G 
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• 

© 

4.7 
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6.3 

cc 
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31 

• 

cc 

cc 

O 
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o 

o 
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cc 
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O 

o 
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O 
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O 

O 
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cc 
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1 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

764.6 

Madrid. 

706.8 

Alicante. 

764.7 

Barce- 

lona. 

763.2 

Toulouse. 

746.1 

Brest. 

761.2 

Penzauce 

762.6 

Green- 

wich. 

761.5 

Galway. 

761.0 

Valentia. 

761.7 

i 

3.7 

3.4 

4.7 

4.8 

5.6 

7.1 

4.7 

1.5 

2.8 

2 

0.1 

2.1 

3.5 

8.0 

6.0 

6.9 

7.6 

5.2 

1.8 

3.8 

3 

4.8 

1.7 

2.9 

1.9 

0.6 

3.5 

4.6 

3.5 

0.8 

0.8 

4 

3.5 

1.8 

— 

3.2 

1.9 

1.3 

1.3 

1.7 

0.8 

0.8 

5 

3.7 

1.5 

3.3 

3.2 

0.6 

2.7 

— 

— 

6 

1.0 

03 

— 

3.1 

2.5 

4.4 

0.5 

0.3 

1.8 

2.0 

7 

3.4 

1.9 

0.2 

3.1 

0.6 

3.0 

0.2 

0.1 

4.1 

2.0 

8 

1.8 

3.4 

0.5 

0.4 

0.4 

3.1 

0.7 

1.6 

4.1 

4.1 

9 

1.1 

1.7 

1.7 

2.1 

0.7 

0.8 

- - 

4.4 

— 

— 

10 

2.1 

4© 

1.0 

0.8 

3.7 

3.1 

— 

1.9 

— 

'  "™ 

11 

1.7 

1.8 

0.9 

2.0 

2  1 

1.4 

5.0 

2.2 

12.9 

9.9 

12 

8.5 

5.9 

7.8 

5.5 

2.3 

3.1 

— 

4.3 

— 

— 

13 

9.1 

5.6 

9.3 

8.0 

6.3 

3.9 

— 

7.0 

— 

14 

3.6 

5.2 

7.6 

9.0 

6.5 

9.5 

15.0 

— 

18.0 

16.8 

15 

0  1 

0.2 

3.8 

4.0 

0.4 

2.6 

7.1 

9.5 

10.4 

8.1 

16 

1.7 

4.5 

— 

0.7 

4.2 

2.0 

1.8 

3.1 

1.3 

2.0 

17 

2.8 

7.7 

4.7 

5.9 

9.7 

8.9 

— 

3.8 

— 

— 

18 

2.5 

6.7 

4.2 

3.8 

3.3 

7.4 

4.8 

0.7 

1.3 

2.8 

19 

1.1 

5.3 

4.3 

4.8 

4.4 

9.0 

— 

7.1 

— 

— 

20 

0.5 

5.1 

3  3 

2.9 

7.0 

10.8 

7.6 

7.6 

0.7 

1.0 

21 

0.8 

4© 

2.5 

2.3 

5.9 

8.G 

6.1 

3.2 

1.8 

3.3 

22 

1.1 

4.1 

1.5 

2.1 

7.4 

9.7 

6.1 

4.8 

4.1 

3.1 

23 

— 

3.0 

1.5 

2.1 

0.1 

4.8 

18 

— 

0.8 

1.8 

24 

2.1 

1.9 

0.0 

3.2 

6.9 

10.8 

■ — 

5.5 

— 

— 

25 

1.4 

5.0 

4.1 

3.5 

8.2 

9.0 

5.6 

2.7 

4.3 

4.8 

26 

2.1 

2.G 

1.2 

1.2 

G.l 

5  3 

— 

— 

— 

— 

27 

0.9 

1.5 

— 

0.9 

2.5 

7.4 

7.1 

4.6 

9.4 

8.6 

28 

2.2 

3.0 

— 

2.0 

6.2 

9.9 

7  9 

3.3 

6.1 

7.4 

29 

0.0 

5.1 

3.1 

3.6 

7  0 

7.3 

4.6 

3.8 

0.0 

2.8 

30 

0.3 

4.8 

1.9 

1.8 

5.7 

4.9 

3.3 

1.2 

3.3 

3.8 

gem. 

1.— 

1.71 

0.— 

l.— 

2.19 

3  — 

O  — 

0.— 

1.— 

1.— 

Nairn. 

758.4 

Aber- 

deen. 

759.6 

Oreaden 

Sandwicls 

758.1 

Shetland. 

Bressay. 

758.9 

Kiel. 

761.2 

Brussel. 

756.9 

Trier. 

749.7 

Parijs. 

762.7 

Dijon. 

742.2 

Mar- 

seille. 

762.2 

Lyon. 

764.1 

5.9 

7.9 

5.8 

6.9 

7.4 

5.5 

4.7 

5.5 

5.1 

2.4 

2.1 

1.5 

3.5 

2.0 

2.5 

5.2 

6.3 

8.6 

8.9 

8.4 

5.6 

6.1 

1.3 

0.5 

0.5 

2.3 

0.0 

2.7 

3.4 

3.7 

2.8 

1.7 

0.5 

2.5 

4.1 

3.0 

5.3 

1.6 

3.3 

2.7 

3.5 

4.1 

1.4 

1.8 

5.6 

4.8 

2.3 

0.0 

0.1 

0.2 

0.2 

1.3 

0.4 

0.6 

3.0 

4.8 

3.0 

4.8 

3.4 

1.0 

1.8 

1.9 

0.2 

2.9 

0.9 

3.8 

4.3 

4.1 

3.3 

2.3 

0.0 

0.0 

2.5 

6.2 

1.1 

— 

2.0 

3.1 

1.3 

0.5 

1.8 

2.6 

2.7 

1.4 

3.9 

1.1 

1.7 

— 

3.0 

1.0 

2.8 

2.5 

3.2 

2.0 

2.8 

3.7 

2.1 

— 

— 

2.3 

0.3 

0.5 

5.0 

3.5 

6.1 

2.2 

5.3 

2.6 

1.2 

1.5 

6.6 

3.8 

2.5 

2.9 

0.9 

0.0 

— 

0.7 

3.9 

2.3 

— 

3.6 

4.3 

3.0 

2.3 

3.1 

2.3 

_  * 

5.9 

4.9 

2.7 

_ 

6.9 

5.6 

4.6 

4.5 

8.1 

5.4 

8.4 

8.2 

5.2 

5.6 

12.4 

12.4 

9.1 

12.2 

6.5 

7.0 

5.9 

7.8 

8.8 

6.8 

5.7 

11.2 

12.2 

8.9 

7.1 

9.3 

8.6 

8.1 

7.0 

5.9 

4.5 

3.8 

4.6 

6.4 

4.1 

4.3 

6.1 

3.3 

2.3 

1.4 

2.0 

0.4 

6.1 

4.1 

4.8 

3.0 

2.0 

3.8 

3.4 

5.6 

4.5 

3.5 

7.1 

2.3 

3.0 

2.5 

1.8 

1.1 

2.4 

5.2 

5.3 

4.5 

3.8 

7.6 

_ 

0.8 

0.5 

1.0 

1.1 

8.0 

5.6 

9.1 

6.5 

3.4 

7.6 

2.5 

1.8 

4.1 

2.8 

7.4 

9.0 

9.7 

9.1 

7.1 

2.8 

8.4 

5.9 

5.8 

8.1 

7.1 

4.7 

3.3 

6.8 

4.8 

4.0 

2.9 

7.2 

2.5 

3.0 

4.3 

5.6 

2.3 

5.8 

5.9 

7.2 

5.2 

3.6 

6.4 

0.8 

2.0 

1.5 

3.0 

0.2 

3.3 

5.0 

3.4 

2.8 

2.4 

4.8 

1.3 

2.0 

1.8 

4.1 

3.6 

4.3 

6.6 

6.2 

2.5 

7.4 

1.5 

2.5 

3.3 

8.1 

0.9 

4.0 

6.5 

6.5 

5.7 

3.2 

7.7 

4.3 

4.6 

7.9 

3.6 

2.0 

0.0 

0.7 

0.0 

1.0 

4.2 

7.9 

4.3 

7.4 

5.8 

7.4 

0.2 

2.5 

0.4 

2.6 

2.6 

0.2 

2.5 

1.3 

1.8 

2.3 

3.2 

3.9 

3.4 

4.5 

3.4 

0.7 

5.7 

0.8 

1.3 

1.8 

2.0 

3.8 

3.0 

4.7 

3.6 

3.3 

3.0 

6.5 

5.6 

8.6 

7.6 

9.0 

6.5 

2.7 

1.4 

0.9 

0.9 

1.3 

4.5 

3.— 

3.75 

3.30 

3.63 

1.99 

0.40 

0.15 

0.27 

0.76 

0.— 

2.— 

Voor  clc  onzekerste  plaatsen  heb  ik  in  de  gemiddelde  afwijkingen  geen  breuken  aangegeven. 
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Turijn. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Miihl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Bri'tnn. 

Troppau. 

Ofen. 

Constan- 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Brcslau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peters- 

burg. 

Moskow. 

Odessa. 

763.G 

730.0 

756.1 

743.9 

755.8 

750.5 

739.6 

716.6 

722.2 

736.1 

742.1 

737.9 

749.3 

760.0 

743.7 

742.3 

748.3 

749.4 

755.2 

758.2 

744.9 

752.5 

0.3 

3.3 

6.6 

2.9 

0.5 

2.9 

6.1 

2.7 

2.9 

0.5 

9.3 
9.7 

4.3 
5.2 
1.1 

7.2 

8.7 

2.7 
2.6 
0.1 

8.1 

5.4 

0.9 

0.5 

0.9 

5.9 

7.7 

1.6 

2.3 

0.2 

2.5 

6.8 

2.7 

1.1 

1.4 

1.4 
6.1 

2.5 
1.8 

0.9 

1.4 

2.5 

4.3 

0.7 

0.2 

4.3 
12.0 

2.3 
2.0 

0.9 

2.0 

5.6 
6.3 

1.6 
1.1 

0.0 

3.8 

4.1 

0.0 

2.5 

2.0 

2.9 

5.9 
1.4 

0.5 

0.6 

1.1 

5.2 

7.1 

3.9 

2.7 

6.3 

3.4 

1.1 

0.2 

2.5 

2.0 

4.3 

0.9 

1.4 

2.9 

5.9 
3.4 
0.2 
0.9 

6.7 

3.7 
4.0 

0.3 

0.3 

6.8 

3.8 

8.1 

0.1 

2.6 

4.6 

2.4 

0.0 

0.9 

1.8 

5.6 

1.6 

1.1 

1.5 

1.7 

0.2 

2.4 

4.7 
5.1 

9.8 

0.9 

4.5 

3.4 
2.0 

7.4 

1.8 

0.5 

2.7 

4.5 

6.5 

0.4 

2.1 

0.5 

3.1 

6.3 

0.7 

1.4 

2.5 
0.5 

3.4 

0.2 

2.3 

0.5 

2.7 

6.5 

2.9 

1.6 

1.1 

1.8 

6.5 

2.3 

1.1 

2.3 

2.0 

8.1 

0.2 

0.5 

7.0 

5.0 

8.3 

2.0 

2.7 

0.4 

1.8 

5.0 

0.2 

0.0 

2.9 

2.9 

6.8 

0.7 

1.6 

0.2 

1.6 

4.5 

0.5 

1.1 

2.3 

2.3 

5.2 

2.9 
3.6 
4.0 

4.9 
7.1 

0.7 

1.8 

0.9 

2.0 

6.5 

1.8 

2.5 

1.6 

0.5 

3.6 

0.5 

1.8 

0.7 

0.2 

5.0 

0.4 

0.3 

1.9 

1.0 

3.2 

4.4 

1.1 

1.1 

3  2 
3.7 

0.5 

4.0 

6.1 

1.7 

0.6 

0.6 

0.6 

0.1 

1.0 

2.1 

7.7 

4.9 

5.7 
7.4 

0.9 

3.8 
6.3 

6.8 
7.2 

4.3 

4.7 

7.9 

8.1 

12.0 

3.5 
2.3 
4.7 
6.1 

9.5 

2.5 

2.0 

3.2 

6.3 

8.3 

3.6 

2.5 

4.7 
6.1 

9.5 

2.9 

1.4 

3.8 

4.1 

7.0 

3.4 
2.9 

5.4 

4.7 

7.7 

8.1 

5.9 

2.5 

3.8 

5.9 

2.0 

1.6 

3.8 

4.5 

7.4 

7.4 
5.6 
5.2 

6.5 
9.9 

5.4 

4.3 

3.4 

4.5 
8.8 

7.0 

5.6 

5.2 

4.5 

6.5 

7.3 

11.1 

7.3 

5.1 

1.9 

4.7 
2.9 

3.8 

5.9 
9.0 

4.3 
3.8 

3.4 
3.4 
7.7 

5.0 

3.6 

3.4 

4.5 
9.0 

3.6 

2.7 
2.6 
2.4 

3.3 

fl 

<D 

B 

o 

CD 

bfj 

3.0 

6.8 

4.4 

5.8 

4.8 

2.6 

2.3 

4.4 

5.5 

9.1 

3.6 

5.8 

4.8 
3.5 

2.3 

4.1 

04 

3.7 

4.2 

2.0 

2.9 

5.4 
3.0 

7.4 

6.3 

0.7 

0.7 

1.6 

6.5 

4.1 

0.7 

3.3 
4.1 

8.3 

7.2 

0.0 

2.5 

2.3 

7.2 

4.1 

0.9 

3.4 

3.6 

8.8 

1.1 

4.1 

5.4 

6.3 

104 

1.8 

1.8 

4.3 

4.1 

7.9 

4.1 

2.7 

5.2 

4.1 

5.4 

2.5 

2.0 

4.3 

5.4 

9.5 

5.2 

0.2 

3.4 

1.6 

4.5 

5.2 

0.2 

4.1 

2.7 

5.6 

3.6 

1.8 

2.9 

0.5 

0.9 

0.2 

0.5 

4.2 
7.4 

5.2 

3.4 

0.5 

3.6 

3.2 

7.2 

4.3 

0.2 

5.0 

2.9 

5.2 

5.6 

0.0 

4  1 

2  3 
7.0 

6.5 

3.5 

4.8 

2.5 

6.1 

G 

-*-> 

O 

£ 

1.3 

1.0 

0.0 

4.1 

6.2 

8.9 

6.6 

4.7 

5.7 

7  2 

5  7 
7.0 
5.1 

0.3 

0.5 

3.1 

0.7 

2.0 

2.4 

3.3 

4.7 

3.6 

3.6 

41 

5.9 

4.1 

2.3 

1.6 

1.6 

1.8 

6.5 

3.5 

3.8 
0.4 

3.9 

7.2 

2.7 

2.0 

1.8 

0.9 

7.4 

3.4 

4.5 
14 

5.2 

8.6 

5.2 
65 

3.2 
7.7 

5.2 

3.4 

3.8 

2.7 

5.6 

4.7 

2.5 

4.5 
3.2 

5.6 

7.4 

5.0 

45 

2.3 

5.6 

4.1 

1.6 

3.6 

1.1 

5.0 

5.6 

2.9 

5.2 

3.2 

6.3 

0  2 

0.2 

2.9 

0.0 

4.3 

3.7 
2.9 

2.7 

1.8 
3.1 

6.5 

2.9 

4.7 

0.9 

5.4 

5.4 

2.7 
6.1 

5.2 

6.8 

6.8 

2.7 

5.4 

2.3 

5.® 

5.0 

2.6 

5.6 

4.5 

5.0 

9.® 

5.® 

2.2 

2.9 

4.0 

7.® 

6.8 

2.6 

2.1 

5.® 

0.2 

2.6 

2.4 

0.7 

1.1 

1.8 

1.8 

0.9 

4.5 

1.4 

4.5 
0.7 

4.7 

6.5 

1.6 
2.5 

5.2 

3.1 

6.1 
0.6 

4.8 

0.1 

2.9 

7.2 
2.7 

4.5 

2.3 

1.1 

6.1 

0.7 

5.0 

0.7 

0.7 

3.2 

2.5 

7.0 

1.4 

0.2 

4.7 

0.2 

4.1 

0.5 

2.6 

3.2 

0.7 

1.8 

0.9 

1.4 

3.4 

1.4 

5.4 
0.7 

0.9 

5.9 

2.7 
2.5 

1.8 

1.8 

5.0 

1.6 

3.8 

0.2 

2.0 

2.5 
2.9 

0.9 

1.6 

1.8 

1.6 

0.7 

0.1 

2.6 

0.5 

6.1 

0.2 

4.5 

0.5 

2.7 

3.6 

1.6 

5.0 

0.0 

09 

6.8 

0.7 

4.7 

0.0 

1.3 

5.0 

0.5 

4.5 

0.1 

0.0 

1.0 

4.2 

4.5 

5.5 

*ï 

.  «.r 

3.2 

5.7 

8.1 

66 

2.0 

2.0 

5.5 

5.0 

2.7 

2. — 

0  43 

2.90 

1.03 

1 

0.99 

0.76 

0.96 

0.29 

0.52 

0.11 

1.70 

0.21 

1.42 

3.36 

0.53 

0.55 

0.40 

0.17 

3.— 

3.-~ 

x. — 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

19.43 

Madrid. 

20.75 

Adicantc. 

25.62 

Barce- 

lona. 

21.S2 

Toulouse. 

19.05 

Brest. 

12.84 

1 

3.3 

3.1 

2.1 

32 

3.2 

2 

3.2 

2.2 

3.6 

0.1 

0.9 

5.0 

3 

04 

0.4 

2.6 

2.2 

1.9 

3.2 

4 

2.3 

0.7 

— 

2.5 

3.0 

0.1 

5 

1.1 

1.4 

1.3 

2.7 

2.6 

3.8 

6 

2.3 

2.4 

3.7 

2.1 

2.6 

7 

1.3 

0.5 

3.0 

2.1 

2.9 

3.0 

8 

0.1 

1.0 

3.5 

1.9 

1.3 

1.3 

9 

0.1 

2.3 

2.6 

0.8 

3.0 

2.8 

10 

1.3 

1.4 

6.3 

0.5 

7.3 

1.8 

11 

3.1 

0.5 

1.8 

0.4 

1.0 

2.9 

12 

0.6 

3.7 

2.4 

0.2 

2.5 

2.6 

13 

1.9 

2.6 

3.1 

1.5 

1.6 

2.8 

14 

1.5 

4.2 

1.5 

0.7 

1.5 

0.5 

15 

1.6 

2.1 

0.2 

1.4 

3.1 

1.0 

16 

1.1 

1.3 

— 

0.8 

2.1 

2.6 

17 

5.8 

3.6 

1.7 

0.3 

0.5 

3.1 

18 

5.2 

5.1 

0.7 

0.3 

0.5 

2.7 

19 

5.2 

6.2 

2.1 

0.6 

0.1 

— 

20 

6.3 

6  7 

3.1 

0.8 

13 

5  7 

21 

5.1 

65 

3.1 

1.2 

2.0 

1.1 

22 

Ï6 

6.2 

2.9 

11 

0.3 

1.1 

23 

— 

5.3 

1.0 

1.3 

1.1 

11 

24 

3.1 

1.9 

2  1 

0.6 

0.6 

1.5 

25 

1.9 

1.8 

2.0 

0.8 

0.9 

2.6 

26 

3.8 

2.6 

2.0 

0.1 

2.9 

2.1 

27 

2.6 

1.3 

— 

0.0 

1.9 

2.7 

28 

0.0 

0.8 

— 

1.8 

3.8 

2.1 

29 

2.8 

1.0 

3.7 

2.9 

2.2 

2.9 

30 

3.8 

1.9 

1.8 

1.3 

3.5 

21 

gem. 

.2.10 

©.7  7 

1.99 

0.11 

0.55 

3  — 

Green- 

wich. 

15.91 

Galway. 

15.40 

Penzance 

13.60 

Nairn. 

12.30 

Aker- 

deen. 

11.93 

Oreaden. 

Sandwick 

11.01 

Shetland. 

Bressay. 

10.96 

4.2 

1.9 

3.6 

1.7 

3.0 

3.2 

4.8 

1.2 

1.4 

2.9 

2.4 

3.4 

3.0 

3.7 

2.9 

5.3 

2.3 

2.5 

2.6 

4.3 

6.1 

0.1 

1.1 

1.7 

2.7 

2.2 

3.2 

5.6 

— 

— 

— 

— 

2.2 

0.8 

4.8 

. 

0.2 

0.7 

0.3 

0.6 

1.1 

2.7 

5.3 

2.5 

0.8 

2.9 

2.2 

0.2 

2.7 

2.1 

1.5 

0.7 

2.7 

1.7 

1.6 

1.9 

1.2 

— 

— 

— 

1.1 

05 

1.7 

2.0 

— 

— 

— 

0.3 

0.2 

0.1 

0.8 

0.7 

0.5 

0.6 

0.6 

0.1 

0.1 

0.5 

— 

— 

— 

1.0 

1.2 

0.9 

0.4 

— 

— 

— 

1.1 

1.7 

1.4 

-  - 

5.5 

1.9 

2.0 

0.1 

1.5 

0.9 

3.9 

5.4 

2.4 

0.9 

0.4 

0.7 

0.7 

0.8 

2.3 

0.3 

3.1 

1.3 

1.9 

0.4 

0.1 

— 

— 

— 

3.5 

1.6 

0.8 

1.5 

0.6 

0.1 

2.1 

2.0 

1.2 

1.1 

0.0 

— 

— 

— 

1.1 

1.0 

3.1 

1.1 

0.1 

1.2 

5.6 

2.1 

2.7 

0.1 

1.8 

0.0 

1.1 

0.5 

0.9 

0.7 

0.2 

0.7 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.8 

1.1 

0.3 

0.5 

0.1 

0.9 

0.6 

1.1 

1.1 

— 

— 

— 

0.6 

0.6 

1.2 

1.4 

0.1 

0.2 

0.9 

0.4 

1.2 

2.3 

. 

- 

— 

1.1 

2.0 

2.9 

3.0 

— 

— 

— 

1.4 

2.2 

S.0 

3.7 

0.7 

0.3 

0.4 

0.5 

0.9 

1.9 

0.2 

1.3 

0.3 

1.6 

0.8 

1.8 

1.4 

3.3 

0.7 

0.3 

2.2 

2.4 

2.7 

3.4 

0.— 

1  — 

1.— 

O.— 

0.00 

0.45 

1.92 

Kiel. 

15.18 

Brussel. 

17.22 

Trier. 

17.11 

Parijs. 

14.66 

Dij  on. 

17,31 

Mar- 

seille. 

18.89 

Lyon. 

17.21 

5.1 

2.0 

1.1 

1.9 

1.2 

3.2 

1.8 

4.5 

2.1 

0.0 

0.6 

2.4 

2.6 

3.5 

3.8 

3.4 

0.4 

1.5 

1.8 

1.9 

0.7 

3.9 

0.4 

0.2 

2.1 

1.9 

3.1 

2.1 

2.5 

0.2 

0.8 

0.9 

0.4 

4.4 

1.5 

1.1 

0.8 

0.7 

0.9 

1.5 

4.0 

2.7 

1.6 

1.1 

1.6 

1.0 

0.7 

2.1 

4.2 

0.6 

l.S 

0.8 

0.6 

0.9 

2.0 

0.3 

2.5 

0.1 

1.0 

0.8 

0.2 

2.1 

0.2 

2.5 

1.5 

0.8 

2.6 

2.6 

1.2 

3.3 

2.1 

1.8 

0.0 

1.8 

2.1 

0.4 

1.7 

2.1 

1.1 

0.2 

1.2 

0.5 

0.4 

0.9 

1  7 

1.6 

2.1 

0.9 

0.6 

1.4 

0.1 

1.1 

1.1 

0.1 

0.6 

0.6 

2.3 

2.0 

1.9 

1.5 

1.4 

0.9 

0.5 

1.0 

1.1 

0.5 

2.3 

3.0 

1.5 

1.5 

0.1 

1.9 

0.0 

0.7 

1.6 

0.1 

0.3 

1.0 

0.4 

0.6 

1.3 

0.1 

1.0 

1.1 

2.1 

0.7 

1.2 

1.1 

1.3 

1.9 

0.4 

1.5 

2.4 

0.1 

0.2 

0.9 

1.8 

1.0 

1.9 

0.5 

1.9 

1.1 

1.3 

3.1 

0.2 

2.5 

0.1 

0.2 

0.1 

1.0 

1.4 

0.8 

4.3 

2.0 

0.4 

0.1 

1.5 

2.1 

0.9 

3.4 

0.7 

1.7 

1.2 

2.9 

1.6 

0.7 

2.5 

1.5 

2.2 

2.8 

1.9 

0.7 

0.8 

1.0 

0.4 

1.5 

1.6 

1.6 

0.0 

1.5 

2.1 

1.8 

4.1 

8.5 

3.9 

1.2 

0.5 

2.6 

0.0 

2.6 

5.4 

5.2 

2.5 

3.3 

1.4 

3.2 

0.9 

3.1 

3.0 

2.6 

1.8 

2.6 

2.4 

2.9 

1.0 

2.8 

0.4 

2.3 

1.7 

2.4 

0.66 

0.81 

0.62 

0.12 

0.11 

. 

2  — 

O  — 
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Turijn. 

Genève. 

\ 

St.  Ber- 

nard. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Mühl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Brünn. 

Troppau. 

Constan- 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Breslau. 

War¬ 

schau. 

Peters 

burg. 

Moskou 

Odessa. 

20.95 

18.75 

5.62 

18.34 

15.90 

16.06 

15.48 

18.69 

17.06 

18.25 

17-89 

18.05 

18.20 

18.20 

19.99 

18.36 

17.34 

16.40 

16.31 

13.68 

15.91 

18.94 

1.9 

3.1 

6.3 

2.4 

4.3 

0.7 

3.2 

0.6 

0.6 

1.6 

2.9 

3.3 

0.1 

1.3 

1.6 

1.1 

0.5 

1.0 

0.5 

2.2 

0.3 

3.4 

2.3 

0.6 

1.2 

0.8 

2.2 

2.0 

05 

0.9 

2.6 

4.1 

2.8 

3.9 

2.5 

0.7 

4.7 

5.7 
3.6 
2.0 

4.6 
2.3 
1.0 
3.0 

3.6 

4.9 

3.4 

1.4 

2.2 

1.7 

4.8 

2.0 

0.1 

0.0 

1.5 

1.8 

3.5 

3.7 

l.ff 

2.3 

1.1 

1.2 

1.9 

1.0 

0.6 

2.3 

2.1 

6.2 

1.4 

1.9 

0.5 

0.8 

0.1 

1.3 

1.2 

2.8 

1.0 

1.7 

1.2 

0.9 

l.ff 

2.9 

1.7 

0.1 

1.0 

2.4 

5.4 
2.4 

1.3 

2.2 

0.8 

4.1 

2.5 

4.5 
6.2 

0.2 

3.6 

0.4 

2.1 

2.0 

1.7 
2. ff 
2.8 

4.2 

3.3 

0.7 

1.0 

1.1 

1.4 

O.ff 

1.2 

3.5 

2.9 

5.3 

2.4 

0.1 

1.4 

5.8 

3.7 

10.4 

3.4 

1.0 

3.4 

3.3 

2.2 

O.ff 

0.0 

1.8 

1.4 

9.1 

0.9 

0.0 

3.0 

0.9 

1.0 

1.4 

0.1 

l.ff 

2.9 

1.8 

1.0 

3.7 

0.9 

1.3 

2.3 

0.8 

3.2 

1.5 

O.ff 

1.0 

1.9 
4.0 
3.  ff 
1.2 
0.3 

3.  ff 
4.5 

2.8 

2.5 

4.8 

1.5 

4.0 

1.6 

1.3 

2.6 

0.0 

O.ff 

0.8 

1.6 

1.1 

l.ff 

2.1 

1.2 

l.ff 

1.4 

0.2 

0.3 

1.4 

0.2 

2.6 

0.6 

0.5 

0.8 

1.2 

0.5 

2.5 

O.ff 

1.2 

1.3 

3.4 

l.ff 

0.3 

2.2 

0.0 

1.6 

2. ff 
0.2 
0.2 

2.8 

6.1 

0.2 

0.1 

4.8 

2.1 

0.9 

0.5 

1.3 

1.0 

1.5 

2.1 

0.4 

0.0 

1.1 

2.2 

0.9 

0.3 

O.ff 

1.2 

2.3 

0.2 

4.6 
0.7 

3.1 

2.9 

2.7 

6.8 

3.4 

2.8 

3.3 

5.8 

5.0 

0.5 

2.2 

3.0 

5.6 

6.4 

3.2 

1.0 

O.ff 

3.7 

0.0 

2.1 

5.0 

1.9 

1.0 

2.1 

2.2 

5.2 

3.2 
2.0 

3.4 
4.0 

4.5 
3.8 
4.  ff 

0.2 

1.6 

3.5 

1.1 

0.2 

l.ff 
3.3 
5.0 
4.  ff 
1.2 

4.8 

1.1 

4.2 

3.5 

0.3 

2.7 

1.9 

3.0 

3.2 

0.8 

0.5 

1.2 

5.1 

l.ff 

1.4 

29 

4.2 

3.9 

4.2 

3.4 

1.4 
2.0 
2.8 

4.5 

0.9 

1.5 

0.8 

0.3 

0.6 

0.7 

l.ff 

3.2 
4.4 

4.3 
3.0 

2.8 

1.8 

2.3 

2.3 

3.0 

5.9 

4.6 
6.  ff 
6.8 
4.8 

1.6 

1.3 

3.5 
0.5 

3.6 

0.3 

0.8 

2.4 

6.4 
6.8 

0.8 

1.5 

2.9 

1.3 

0.6 

0.1 

0.6 

1.7 

O.ff 

0.3 

3.2 

3.8 

2.5 

0.1 

3.5 

1.8 

0.9 

1.2 

3.1 

5.1 

3.7 
0.9 

2.8 

2.2 

4.2 
3.9 
0.7 
2.6 

2.2 

3.7 

0.0 

0.3 

2.9 

0.2 

3.0 

1.5 

0.2 

2.4 

0.5 

0.9 

0.1 

0.4 

1.2 

1.5 

4.4 

5.0 

2.7 

6.2 

4.3 

3.4 

1.7 

0.5 

3.6 

3.6 

5.4 

6.5 

3.5 
3.8 

2.5 

4.7 
5.5 

2.7 
0.1 
1.2 

3.1 
1.9 
1.9 

5.2 
2.5 

3.6 

4.6 
0.4 
0.7 
2.1 

3.3 

4.0 

2.1 

3.9 

2.6 

2.8 

1.8 

3.5 

1.5 

0.0 

3.2 
4.1 
2.5 

1.3 
4.1 

1.2 

2.2 

0.1 

1.5 

3.0 

1.3 

1.4 

02 

0.0 

1.6 

3.6 

0.9 

29 

0.2 

2.4 

4.9 

8.9 
10.1 

5.2 

6.5 

2.3 
3.7 

6.3 

5  1 
49 

0.6 

12 

2.4 

0.5 

2.9 

2.3 

0.3 

1.2 

2.1 

0.6 

0.9 

0.1 

03 

1.4 

2.4 

0.6 

0.2 
2.  ff 
1.8 
0.9 

1.4 

0.5 

1.0 

1.3 

1.2 

2. ff 
0.3 
1.0 

3.5 

3.5 

1.2 

0.4 

0.3 

3.1 

3.9 

2.2 

1.4 

0.2 

3.9 

3.6 

1.9 

2.5 

1.6 
4.0 
3.5 

2.0 

1.5 

0.1 

0.4 

2.4 

0.4 

1.2 

2.5 

1.3 

0.1 

1.4 

2.0 

5.4 

0.3 

1.3 

0.3 

0.6 

2.1 

4.0 

4.6 

1.7 

0.2 

1.2 

0.5 

1.5 

2.0 

0.8 

0.2 

0.2 

2.7 

0.8 

1.2 

O.ff 

1.9 

0.8 

2.0 

0.3 

0.5 

1.2 

2.6 

2.5 

1.2 

0.2 

0.5 

1.3 

2.4 

1.1 

1.6 

0.0 

0.5 

2.9 

3.7 

1.8 
1.2 
3.7 

26 

4.6 

1.3 

0.8 

2.5 

6.0 

5.2 

5.1 

0.8 

0.1 

4.5 

2.6 
2.0 
2.1 
1.4 

0.9 

6.3 

5.3 

0.2 

4.8 

7.6 

5.3 

5.5 

0.2 

6.1 

10.6 

7.4 

4.3 

0.2 

6.2 

6.3 

5.3 
4.7 

2.7 

4.9 

5.4 

2.0 

3.0 

2.6 

3.7 

4.3 

2.3 
2.5 

2.4 

5.5 
3.7 
2.2 
4.2 

3.9 

5.5 

6.7 

5.1 

6.1 

2.3 

4.3 
6.2 
3.8 
3.0 

0.1 

6.4 
7.0 

3  0 

2.5 

O.ff 

1.5 

3.7 

4.0 

6.0 

3.1 

6.1 
5.8 
2.6 
4.0 

1.1 

1.5 

6.1 

4.9 

3.1 

1.7 
0.6 

7.7 
6.4 
1.1 

0.6 

0.0 

0.2 

0.6 

1.8 

2.5 

3.0 

4.8 

3.7 

1.2 

0.1 

1.8 

4.7 

4.4 

2.3 

0.2 

1.6 

3.6 

2.2 

1.6 

1.7 

0.2 

2.2 

2.1 

2.1 

3.5 

0.9 

4.0 

3.8 

l.ff 

0.8 

0.4 

l.ff 

3.1 

3.0 

0.6 

0.8 

1.2 

24 

2.5 

0.94 

2.91 

2.26 

2.23 

0.74 

0.28 

0.86 

2.66 

0.09 

0.98 

0.28 

1.18 

0.12 

1.05 

0.5? 

0.18 

0.01 

1.4ff 

0.97 

3.62 

1.94 

0.80 

40 
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BAROMETER  IN 

DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

T  H 

ERMO  METER 

Datum. 

Christi- 

ania. 

Lissabon 

Rome. 

Athene. 

Krems- 

munster. 

Königs- 

berg. 

Christi- 

ania. 

Lissabon. 

Rome. 

Athene. 

Krems- 

munster. 

Königs- 

berg. 

Christi- 

ania. 

Lissabon. 

Rome. 

Athene. 

Krems- 

munster. 

Königs- 

berg. 

Datum. 

756.4 

757.5 

762.2 

753.6 

725.3 

758.7 

756.3 

757.4 

762.2 

753.4 

724.9 

758.7 

14.42 

19.42 

22.15 

24.35 

16  50 

15.02 

1 

4.3 

8.0 

2.2 

3.4 

0.7 

0.2 

8.1 

6.3 

0.3 

2.7 

0.5 

3.4 

4.3 

0.8 

0.1 

0.7 

2.4 

3.0 

1 

2 

9.9 

2.7 

2.1 

2.0 

3.2 

2.9 

6.8 

3.9 

5.6 

0.2 

1  3.8 

63 

4.4 

0.1 

0.3 

0.1 

3.0 

1.2 

2 

3 

5.6 

7.5 

5.2 

2.5 

1.6 

1.6 

3.6 

6.9 

2.7 

6.8 

2.0 

1.4 

•3.4 

0.1 

0.5 

0.8 

0.1 

3.1 

3 

4 

1.4 

6.3 

0.4 

4.5 

1.4 

1.8 

1.8 

5.5 

0.7 

2.7 

2.5 

2.0 

3.8 

0.7 

08 

1.4 

1.2 

2.7 

4 

5 

0.5 

4.8 

1.8 

2.0 

3.4 

1.8 

0.0 

3.6 

1.9 

0.9 

4.5 

0.7 

1.9 

1.2 

2.2 

2.2 

2.2 

1.7 

5 

6 

2.5 

2.1 

1.5 

0.2 

4.3 

0.7 

2.7 

1.5 

1.0 

1.1 

4.7 

1.1 

4.0 

0.3 

2.3 

2.9 

3.5 

1.7 

6 

7 

1.4 

2.8 

0.5 

1.4 

5.9 

0.9 

2.3 

3.4 

0.5 

1.1 

0.9 

2.0 

0.1 

0.3 

0.3 

2.5 

4.5 

3.2 

7 

8 

0.5 

1  O 

2.5 

1.4 

0.7 

2.9 

0.5 

2.0 

3.5 

2.9 

0.0 

2.7 

1.8 

0.4 

0.8 

2.6 

0.4 

3.0 

8 

9 

2.0 

3.2 

3.0 

4.3 

0.0 

3.2 

0.5 

4.4 

1.7 

4.7 

0.9 

0.0 

2.5 

0.8 

0.8 

2.3 

1.0 

0.9 

9 

10 

05 

4.2 

3.0 

3.2 

5.6 

0.9 

0.2 

2.2 

5.6 

3.4 

2.3 

2.5 

4.2 

0.7 

4.1 

1.8 

2.0 

3.8 

10 

11 

1.4 

1.8 

5.7 

4.7 

1.4 

1.1 

0.2 

4.8 

5.5 

7.4 

1.4 

0.9 

4.6 

0.5 

4.2 

0.8 

2.2 

4.4 

11 

12 

0.5 

8.0 

4.2 

7.2 

0.7 

0.5 

0.5 

8.6 

2.4 

6.5 

1.1 

1.6 

3.1 

2.0 

1.5 

1.2 

0.3 

4.5 

12 

13 

0.9 

9.2 

1.4 

4.1 

1.4 

0.7 

3.6 

6.9 

2.9 

3.6 

3.6 

1.6 

4.4 

2.9 

0.7 

0.4 

4.4 

5.8 

13 

14 

5.4 

4.2 

4  0 

2.7 

2.3 

1.1 

3.6 

2.3 

3.5 

1.1 

5.9 

3.6 

0.8 

3.1 

0.5 

2.5 

3.6 

8.2 

14 

15 

3.8 

0.7 

4.4 

0.2 

5.4 

5.0 

3.6 

2.0 

3.2 

0.9 

1.4 

7.4 

3.0 

1.8 

0.9 

2.9 

1.9 

4.5 

15 

16 

5.6 

2.8 

3.3 

0.7 

1.6 

7.7 

4.7 

2.5 

0.4 

1.1 

4.3 

2.3 

2.7 

0.4 

1.6 

44 

4.2 

2.0 

16 

17 

2.0 

2.6 

1.5 

0.5 

45 

1.6 

0.9 

2.3 

3.2 

1.1 

8.8 

1.6 

4.2 

4.2 

1.3 

4.9 

3.7 

0.6 

17 

18 

0.5 

2.5 

3.8 

2.7 

7.4 

2.7 

2.3 

1.7 

3.3 

4.3 

7.4 

3.2 

1.9 

3.9 

1.3 

3.7 

2.9 

1.0 

18 

19 

5.4 

0.8 

3.4 

3.8 

6.8 

1.8 

1.6 

0.2 

2.8 

2.9 

9  3 

54 

0.1 

3.7 

0.2 

1.6 

1.5 

1.8 

19 

20 

3.2 

04 

1.5 

2.3 

10.2 

7.0 

4.5 

0.2 

2.6 

2.5 

10.2 

8.1 

2.0 

3.8 

0.2 

1.0 

2.6 

0.4 

20 

21 

2.9 

0.6 

2.6 

1.6 

9.5 

7.9 

1.1 

0.1 

0.7 

1.8 

7.4 

3.6 

1.0 

4.5 

1.3 

1.8 

1.1 

0.2 

21 

22 

0.9 

0.4 

1.4 

0.9 

6.1 

2.0 

2.0 

2.3 

2.5 

0.2 

7.4 

3.6 

2.0 

3.4 

1.2 

1.4 

1.5 

1.2 

22 

23 

1.8 

1.6 

3.4 

0.5 

7.2 

4.7 

0.5 

0.9 

3.7 

0.2 

5.2 

3.8 

0.4 

2.2 

0.5 

2.1 

2.6 

1.8 

23 

24 

0.5 

1.4 

3.5 

09 

3.8 

4.1 

5.4 

1.8 

3.4 

0  7 

9.0 

1.8 

0.1 

0.3 

0.8 

1.2 

0.2 

2.8 

24 

25 

7.7 

0.5 

3.6 

07 

8.8 

2.7 

8.8 

1.3 

2.9 

0.5 

5.9 

0.9 

1.2 

3.1 

0.1 

1.8 

0.5 

1.1 

25 

26 

8.3 

2.1 

1.9 

0.0 

4.1 

0.7 

6.5 

3.4 

0.2 

0.7 

05 

3.6 

1.5 

5.1 

0.3 

1.9 

03 

0.2 

26 

27 

4.3 

3.4 

1.0 

0.9 

2.0 

6.8 

3.4 

2.8 

2.7 

1.1 

2.0 

2.9 

0.8 

5.3 

0.7 

0.7 

2.6 

1.0 

27 

28 

4.7 

2.2 

3.3 

0.0 

2.9 

0.2 

2.7 

1.4 

1.1 

0.9 

6.5 

3  8 

2.8 

2.9 

1.7 

0.4 

5.7 

0.0 

28 

29 

0.9 

0.6 

0.8 

1.4 

7.4 

5  6 

2.3 

0.6 

2.2 

02 

5.9 

5.0 

06 

6.9 

3.5 

0.7 

5.1 

0.9 

29 

30 

9.5  j 

0.4 

1.? 

0.2 

3.8 

1.6 

16.7 

1.3 

0.8 

2.0 

0.7 

7.4 

4,0 

5.6 

3.4 

0.4 

2.4 

1.5 

30 

gera. 

2.56 

1.42 

0.31 

1.35 

2.46 

0.63 

2.99 

1.40 

0.31 

1.71 

2.79 

0.17 

0.04 

1.46 

0.75 

1.16 

0.19 

1.28 
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HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  VV  A 
In  millimeters.  JüNU  1864. 


Datum. 

Lissabon. 

Madrid. 

Kew. 

Orkaden. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

- - - - 

Toulouse. 

Genève. 

St.  Beruard. 

Aarau. 

O) 

a 

o 

Dijon. 

[ 

Marseille. 

Paderborn. 

1 

7.0 

7.1 

7.8 

3.8 

8.5 

8.1 

9 

0 

9 

95.3 

1.0 

— 

19.0 

0 

14.4 

2 

9 

2.2 

(( 

0.5 

4.0 

0.5 

• 

0 

15.8 

25.7 

18.2 

1.2 

9 

0  i 

11.3 

3 

6.6 

9 

6.4 

0.5 

0.4 

8.6 

• 

0 

9 

9 

6.4 

2.2 

9 

9 

0.2 

4 

0.6 

9 

1.3 

4.8 

1.6 

0.9 

O 

O 

9 

O 

2.1 

o 

11.0 

9 

CC 

5 

9 

9 

CC 

1.0 

O 

9 

O 

9 

1.6 

9 

4.8 

o 

4.5 

O 

cc 

6 

• 

O 

a 

0.2 

9 

O 

O 

9 

9 

O 

CC 

o 

9 

0 

0.2 

7 

9 

9 

<c 

3.0 

O 

1.1 

• 

0 

14.0 

14.4 

1.7 

2.4 

12.0 

0  r 

cc 

8 

o 

'O 

cc 

CC 

9 

3.4 

•  r 

9 

3.5 

0 

CC 

2.6 

5.5 

O 

cc 

9 

o 

9 

cc 

1.5 

O 

1.4 

• 

0 

9.0 

4.5 

cc 

O 

.  9 

O 

5.9 

10 

o 

O 

5.3 

CC 

O 

7.4 

• 

0 

32.0 

17.2 

53.2 

14.5 

13.0 

O 

13.3 

11 

o 

9 

1.0 

1.3 

O 

O 

O 

9 

9 

6.5 

16.5 

O 

9 

O 

3.4 

12 

o 

19.0 

cc 

cc 

2.0 

O 

— 

O 

O 

9 

CC 

O 

9 

O 

1.8 

13 

o 

5.5 

3.6 

cc 

9 

0.2 

•  r 

0 

0.5 

42.6 

cc 

o 

1.0 

0 

2.7 

14 

2.7 

O 

13.2 

cc 

4.1 

13.3 

O 

9 

12.7 

32.3 

2.1 

o 

8.5 

0 

3.8 

15 

• 

O 

3.6 

cc 

2.6 

1.4 

• 

0 

8.7 

© 

9.7 

2.9 

9 

O 

2.0 

16 

o 

o 

0.8 

« 

0.4 

0.7 

O 

0 

1.5 

O 

8.2 

1.6 

9 

o 

3.2 

17 

o 

o 

CC 

5.6 

O 

0.2 

0 

9 

O 

0 

CC 

0 

9 

o 

cc 

18 

o 

o 

cc 

1.5 

0.6 

O 

0 

9 

O 

O 

cc 

O 

O 

o 

1.6 

19 

o 

o 

(C 

1.8 

1.8 

O 

o 

9 

9 

0 

1.0 

O 

9 

o 

8.3 

20 

o 

o 

cc 

0.5 

O 

o 

o 

O 

O 

o 

cc 

O 

9 

o 

CC 

21 

o 

o 

<c 

1.5 

O 

. 

o 

O 

O 

o 

cc 

o 

9 

o 

2.0 

22 

o 

o 

cc 

cc 

o 

9 

o 

O 

o 

o 

cc 

© 

O 

o 

CC 

23 

o 

9 

0.2 

cc 

9 

14.4 

9 

o 

o 

12.3 

cc 

O 

o 

cc 

24 

o 

5.7 

4.3 

cc 

4.5 

O 

O 

9 

1.9 

0 

1.3 

© 

9 

o 

13.3 

25 

o 

O 

cc 

0.3 

0.6 

• 

@ 

O 

O 

O 

cc 

o 

9 

o 

7.4 

26 

o 

9 

0.5 

2.3 

6.6 

8.1 

0 

O 

9 

9 

cc 

o 

O 

o 

4.7 

27 

o 

9 

1.3 

1.5 

4.8 

1.1 

9 

9 

2.4 

15.0 

15.5 

o 

9 

o 

15.6 

28 

o 

O 

0.5 

CC 

1.1 

0.2 

9 

O 

9 

© 

0.4 

o 

O 

o 

7.4 

29 

o 

O 

1.5 

2.3 

4.4 

1.4 

© 

O 

0 

O 

I  (< 

o 

9 

CC 

30 

o 

O 

1.0 

15.8 

1.1 

2.5 

0 

0 

3.6 

13.7 

9.3 

o 

10.5 

® 

1.8 

som 

16.9 

39.5 

52.3 

49.7 

49.1 

74.9 

|  67.7 

76.7 

107.2 

279.5 

l 

151.4 

27.4 

85.0 

37.2 

124.3 

IN  EU  R OPA 


Müblhauseu. 

— 

Putbus. 

Munchen. 

Kremsmunster. 

Klagenfurt. 

Krakau. 

Praag- 

Breslau. 

Troppau. 

Ofen. 

Arnstadt. 

P 

P 
■  3 

M 

cq 

9.0 

6.1 

0 

1.4 

9 

0 

1.1 

G 

2.5 

CC 

2.3 

1.4 

O 

1.8 

15.0 

O 

9 

10.2 

O 

9.7 

9.3 

cc 

11.0 

G 

1.4 

CC 

12.2 

18.5 

0.5 

16.9 

0 

O 

24.0 

cc 

4.5 

20.6 

0.7 

2.3 

3.6 

O 

8.3 

© 

O 

O 

2.9 

cc 

0.9 

G 

1.8 

cc 

14.2 

2.0 

5.6 

0 

5.0 

1.1 

18.6 

cc 

4  3 

3.4 

O 

cc 

15.3 

O 

O 

O 

O 

0 

2.4 

cc 

cc 

1.3 

O 

cc 

O 

O 

O 

0.2 

o 

o 

CC 

cc 

cc 

O 

o 

cc 

18.0 

0 

28.2 

O 

o 

o 

cc 

1.9 

cc 

O 

0 

cc 

32.7 

6.1 

6.1 

O 

o 

o 

cc 

cc 

24.1 

9 

® 

<c 

2.4 

13.8 

7.9 

o 

0.7 

© 

cc 

cc 

41.7 

1.0 

9 

cc 

0.4 

2.9 

7.4 

2.6 

5.2 

o 

cc 

2.9 

CC 

0.1 

O 

cc 

0.1 

1.1 

G 

9 

O 

o 

0.1 

1.6 

1.4 

G 

2.8 

cc 

O 

O 

O 

1.0 

O 

o 

cc 

cc 

cc 

.  G 

2.0 

cc 

2.5 

O 

O 

9 

0.9 

o 

cc 

cc 

1.8 

0.8 

© 

1.4 

1.4 

6.5 

8.3 

2.9 

O 

9 

1.4 

cc 

0.9 

4.0 

0.7 

cc 

9.9 

6.3 

15.1 

1.4 

8.8 

11.5 

10.0 

1.8 

1.6 

6.8 

O 

cc 

14.7 

8.6 

0.1 

10.6 

.1.8 

O 

2.1 

1.9 

cc 

l.l 

O 

18.5 

5.2 

2.7 

9 

O 

0.7 

O 

cc 

2.8 

2.2 

0.3 

O 

cc 

4.5 

2,5 

9 

15.6 

O 

0 

0.1 

cc 

8.1 

O 

O 

cc 

1.4 

© 

O 

14.0 

O 

Q 

cc 

5.8 

CC 

G 

o 

cc 

•  O 

O 

O 

0.4 

o 

O 

cc 

3.1 

cc 

9 

o 

cc 

O 

O 

O 

© 

G 

O 

cc 

7.3 

1.7 

O 

9 

cc 

9 

o 

o 

O 

O 

O 

cc 

cc 

0.3 

G 

© 

3.4 

5.0 

o 

7.7 

0.2 

0.9 

1.6 

cc 

cc 

0.7 

O 

O 

0.2 

O 

o 

0.5 

0.7 

2.1 

© 

1.8 

cc 

1.8 

G 

o 

9.5 

© 

® 

34.3 

0.1 

2.7 

9 

0.1 

cc 

3.8 

1.1 

o 

0.7 

4.7 

30.7 

51.0 

5.5 

2.7 

11.7 

21.6 

cc 

2.8 

17.8 

® 

cc 

6.8 

1.4 

6.3 

12.2 

0.7 

0.7 

5.4 

13.2 

CC 

8.2 

® 

cc 

O 

3.4 

5.2 

4.1 

.  G 

© 

2.8 

14.4 

cc 

3.3 

0 

4.7 

O 

16.9 

3.8 

9.0 

3.8 

9 

cc 

1.4 

6.4 

© 

18.4 

48.6 

160.0 

124.8 

196.3 

97.6 

37.1 

36.3 

105.1 

58.1 

122. £ 

ij  71.2 
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BAROMETER-AFWIJKINGEN  IN  EUROPA  IN  DEN  MORGEN. 

JuLiJ  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

nando. 

764.0 

Madrid. 

706.2 

Alicante. 

764.1 

Barce- 

lona. 

762.6 

Toulouse. 

745.7 

* 

Brest. 

761.2 

Penzance 

762.2 

Green- 

wich. 

761.2 

Galway. 

760  3 

Valentia. 

761.0 

Nairn. 

758.4 

Aber- 

deen. 

758.3 

Oreaden 

Sandwick 

756.7 

Shetland. 

Bressay. 

757.5 

Kiel. 

759.9 

Brussel. 

756.5 

Trier. 

749.2 

Parijs. 

762.7 

Dijon. 

742.1 

Mar- 

seille. 

762.6 

Lyon. 

764.1 

1 

2.2 

2.1 

1.3 

2.7 

5.4 

1.0 

- 

_ 

4.1 

2.3 

5.6 

6.1 

2.2 

1.8 

0.4 

1.5 

2.1 

0.3 

2 

3.7 

1.2 

2.7 

2.3 

0.5 

1.2 

3.1 

2.8 

— 

9.4 

8.1 

8.9 

7.4 

5.1 

0.7 

0.0 

1.8 

0.3 

1.2 

2.3 

1.9 

3 

3.0 

1.3 

4.8 

3.5 

0.7 

3.2 

— 

8.6 

— 

— 

— 

11.2 

6.1 

7.9 

2.5 

6.2 

4.7 

5.7 

5.7 

1.6 

1.7 

4 

2.4 

0.3 

2.1 

1.0 

3.6 

5.5 

3.1 

0.4 

1.5 

1.8 

3.8 

4.6 

4.1 

5.3 

3.8 

0.2 

0.5 

0.8 

0.4 

1.4 

2.8 

5 

03 

1.8 

0.4 

0.5 

3.8 

6.8 

4.3 

3.0 

7.9 

6.1 

1.0 

2.3 

0.0 

2.5 

1.1 

1.3 

2.5 

2.9 

1.7 

0.5 

4.8 

6 

20 

_ 

0.3 

2.6 

6.8 

5.6 

4.5 

6.9 

5.1 

7.4 

5.6 

8.1 

6.4 

3.2 

2.0 

0.2 

2.4 

0.2 

0.3 

3.3 

7 

2.4 

1.0 

1.8 

— 

1.7 

6.9 

5.3 

4.7 

9.4 

7.1 

9.9 

7.1 

10.2 

8.4 

9.0 

3.1 

2.3 

4.2 

1.7 

0.9 

3.9 

8 

2.9 

0.5 

2.2 

— 

0.5 

4.8 

— 

4.6 

— 

— 

— 

7.4 

10.4 

8.6 

1.6 

2.3 

1.4 

2.7 

0.8 

0.9 

3.9 

9 

4.0 

1.1 

— 

3.8 

2.0 

2.2 

2.3 

40 

6.9 

4.3 

10.4 

7.6 

10.2 

8.6 

2.3 

2.1 

0.9 

1.5 

1.1 

2.6 

1.0 

10 

1.4 

2.3 

5.5 

— 

3.5 

1.2 

— 

— 

— 

— 

— 

8.9 

12.4 

10.6 

6.5 

1.8 

1.8 

1.5 

3.9 

3.1 

1.3 

11 

2.2 

0.0 

3.4 

2.3 

0.5 

0.1 

0.2 

— 

6.9 

3.8 

12.4 

11.2 

14.5 

13.5 

5.2 

2.1 

1.8 

0.5 

0.6 

1.6 

1.0 

12 

1.4 

0.4 

— 

2.1 

1.3 

2.7 

1.8 

4.2 

6.3 

3.3 

6.1 

9.4 

12.4 

11.9 

1.6 

2.0 

1.4 

0.2 

1.4 

— 

0.9 

13 

1.4 

0.0 

4.3 

4.5 

0.7 

0.2 

0.5 

1.4 

5.1 

3.1 

8.1 

6.9 

9.1 

10.9 

1.6 

0.4 

2.5 

2.7 

4.6 

3.3 

1.5 

14 

0.7 

0.3 

2.9 

1.7 

1.4 

2.9 

2.3 

4.3 

5.1 

3.8 

7.6 

5.8 

7.9 

6.4 

3.6 

2.3 
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0.6 

1.4 

1.6 

0.4 

15 

1.2 

1.0 

1.2 

1.2 

0.5 

2.9 
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3.7 

5.1 
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7.6 

6.9 

8.9 

7.4 

1.8 
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2.3 
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0.1 

2.4 
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0.3 
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4.9 
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5.6 
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7.3 
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2.5 

1.0 

0.4 

1.8 

2.4 

17 

2.3 
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3.4 

5.7 

— 

— 

— 

— 

— 
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7.6 

5.8 
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18 
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50 
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— 
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5.8 

6.9 
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1.6 
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0.8 

2.5 

23 

22 
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1.5 
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2.8 

4.1 

0.7 

0.8 
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1.7 
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0.6 

4.5 

24 
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0.9 

2.1 

2.7 

— 
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— 

— 

— 
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6.6 

5.8 

1.4 

1.0 

0.9 

1.2 

0.3 

0.9 

3.1 

25 

0.8 

0.5 

1.4 

1.6 

1.0 

0.3 

5.1 
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6.1 

7.9 

10.7 

8.9 

10.6 

13.2 

2.7 

1.6 

2.9 

2.3 

2.7 
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0.1 
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1.1 
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2.1 
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00 

2.8 
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5.1 
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6.1 
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4.6 

3.1 

2.2 

0.1 

27 

2.3 
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1.5 

1.1 

1.4 
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0.3 
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1.8 

3.1 

0.2 

0.3 

0.8 

0.5 

1.1 

2.0 

0.9 

0.1 

0.6 

2.1 

1.8 

28 

0.0 

1.0 

3.0 

2.0 

0.1 

1.3 

7.4 

3.2 

7.6 

— 

6.3 

5.3 

4.8 

2.8 

3.4 

1.7 

1.6 

2.5 

2.4 

0.2 

0.2 

29 

0.4 

2.1 

1.5 

0.2 

4.2 

4.8 

2.3 

1.7 
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0.2 

2.5 

1.8 

1.8 

2.8 

1.8 

1.4 

0.7 

0.8 

0.1 

0.1 

2.5 

30 

08 
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3.4 

3.2 

8.1 

8.2 

4.3 

5.3 
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2.3 

5.6 

7.1 

5.0 

6.9 
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31 
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5.1 

4.8 

7.8 

8.9 

— 

— 

— 

— 

— 

0.5 
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4.6 

7.0 

7.6 

7.0 

7.2 
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5.5 
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1 
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0.38 

0.35 
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Odessa. 


752.9 


2.8 

8.0 

3.9 

0.1 

0.6 

1.9 

5.1 

3.1 

2.3 


4.3 

04 

1.0 

5.7 

0.8 

2.7 

3.3 
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0.0 
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0.2 

02 
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0.2 

0.3 
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7 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

gem. 


San  Fer- 

nando. 

22.60 

Madrid. 

24.80 

3.2 

3.9 

1.4 

3.5 

0.5 

3.4 

1.4 

4.3 

— 

4.7 

— 

2.8 

0.6 

2.8 

2.5 

3.6 

1.0 

5.0 

2.7 

5.8 

*  24 

1.6 

1.4 

2.7 

3.1 

2.6 

1.6 

0.2 

2.3 

2.5 

— 

2.6 

1.7 

1.8 

2.4 

1.2 

2.2 

0.9 

0.7 

1.2 

4.5 

0.0 

2.8 

2.3 

3.6 
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Alicante. 

28.78 

Barce- 
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24.95 

Toulouse. 

21.69 

Brest. 

15.50 
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17.50 
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16.05 
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13.45 
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_ 
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0.6 
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0.8 

— 
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1.7 
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0.5 

0.7 
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— 

— 

— 
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0.5 
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0.4 
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0.8 
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0.4 
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0.8 

1.2 

1.8 

0.2 

1.4 

0.2 

2.4 

1.7 

— 

0.2 

0.5 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

0.8 

1.1 

1.9 

— 

1.0 

4.9 

4.4 

2.5 

1.9 

0.4 

2.2 

2.7 

— 

2.0 

2.9 

3.5 

— 

— 

— 

0.9 

— 

0.4 

3.8 

0.6 

4.2 

3.2 

0.8 

1.0 

0.1 

0.6 

— 

0.7 

0.1 

— 

— 

— 

— 

1.2 

0.8 

0.5 

0.2 

0.7 

-  - 

2.9 

3.0 

1.6 

2.0 

— 

1.1 

3.6 

5.3 

6.5 

2.3 

1.2 

2.3 

1.9 

3.9 

0.6 

0.7 

0.1 

3.8 

2.4 

0.6 

3.5 
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0.5 

0.1 

1.3 

5.4 
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0.5 

1.8 
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3.6 

0.1 
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0.4 
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— 

— 

— 

— 
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0.3 
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1.7 
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2.1 

0.0 
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1.9 

0.3 

— 

— 
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1.0 

1.1 
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3.7 

1.1 

0.1 

0.1 

0.7 
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0.5 

0.5 
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0.4 
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4.1 

1.6 

2.7 

1.0 
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0.8 
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— 

— 

— 

— 

0.6 

1.82 
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2.10 

0.26 

1  — 

1  — 
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0.41 
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12.43 
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Lyon. 
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2.6 

0.1 

1.0 

0.4 
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0.55 

0.64 

0.08 

' 
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Turijn. 

22.91 

Genève. 

19.95 

St.  Ber- 

nard. 

7.08 

Aarau. 

19.51 

Pader- 

born. 

17.30 

Mühl- 

hausen. 

18.29 

Putbus. 

17.06 

Leipzig. 

20.28 
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19.09 

Munchen 

19.76 

Klagen- 

furt. 

20.63 

Arnstadt. 

19.38 

Briinn. 

19.66 
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19.50 

Constan- 
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22.61 

Praag. 

19.91 

Krakau. 

18.51 
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17.94 
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schau. 

17.62 
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burg. 

16.37 
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18.63 
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CC 

3.3 

(C 

cc 

cc 

2.8 

4.2 

cc 

1.5 

7.7 

CC 

6.3 

cc 

G 

GC 

cc 

cc 

O 

CC 

cc 

cc 

© 

CC 

31.8 

cc 

O 

CC 

0.2 

cc 

O 

CC 

cc 

cc 

6.5 

3.9 

« 

1.3 

2.8 

3.4 

cc 

cc 

1.1 

cc 

0.3 

cc 

O 

0.8 

cc 

4.6 

0.2 

1.9 

0.5 

2.8 

4.6 

GC 

cc 

cc 

G 

CC 

cc 

5.9 

9 

5.2 

cc 

7.0 

1.6 

cr 

(C 

cc 

O 

cc 

1.4 

cc 

O 

cc 

cc 

19.9 

G 

cc 

cc 

cc 

O 

cc 

cc 

✓  cc 

O 

47.4 

51.4 

66.9 

44.8 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

764.1 

Madrid. 

706.2 

Alicante. 

764.1 

Barce- 

lona. 

762.7 

Toulouse 

745.6 

1 

1.2 

5.2 

2.7 

3.1 

5.3 

2 

1.5 

1.9 

0.6 

0.2 

1.4 

3 

3.6 

0.8 

0.9 

0.3 

2.2 

4 

1.5 

2.0 

0.0 

0.2 

2.3 

5 

0.0 

3.5 

— 

2.5 

5.0 

6 

0.1 

31 

0.9 

1.3 

3.9 

7 

3.3 

2.5 

1.3 

0.7 

3.4 

8 

4.8 

2.0 

1.8 

1.5 

3.1 

9 

2.1 

3.0 

— 

0.7 

2.9 

10 

1.3 

6.6 

1.2 

0.3 

6.0 

11 

0.6 

5.1 

— 

0.5 

7.6 

12 

1.7 

3.9 

2.5 

— 

6.0 

13 

— 

2.9 

1.1 

1.7 

3.5 

14 

6.5 

1.4 

0.8 

0.2 

3.1 

15 

4.4 

0.0 

2.6 

0.7 

2.1 

16 

1.0 

2.8 

0.5 

0.4 

2.6 

17 

0.4 

2.3 

2.6 

2.2 

0.4 

18 

1.5 

0.6 

— 

4.7 

0.8 

19 

3.9 

3.5 

— 

8.1 

6.7 

20 

4.2 

2.6 

— 

6.2 

2.1 

21 

3.9 

1.0 

3.2 

2.7 

1.2 

22 

— 

1.5 

3.9 

6.7 

4.8 

23 

24 

1.1 

2.8 

3.0 

6.3 

24 

1.7 

1.0 

3.1 

3.7 

5.7 

25 

1.5 

4.0 

— 

3.8 

8.2 

26 

0.4 

4.2 

2.1 

4.0 

S.8 

27 

1.0 

5.2 

2.8 

3.9 

8.8 

28 

3.3 

2.7 

1.7 

3.0 

5.5 

29 

2.5 

2.0 

1.4 

2.0 

1.9 

30 

1.3 

2.2 

1.5 

2.1 

3.0 

31 

0.2 

3.7 

2.3 

4.9 

4.0 

gem. 

1.95 

2.05 

0.— 

0.— 

2.28 

Brest. 

761.5 


6.5 
8.0 
5.0 

5.3 

6.7 

6.4 

5.0 

3.2 

2.2 
6.7 

% 

10.6 

9.6 

8.7 

5.1 
6.9 

9.6 

2.2 
2.8 
8.8 
3.1 

1.7 
3.6 

9.5 

5.4 

8.6 

9.1 

11.3 

6.8 
2.7 

2.4 
2.0 


Penzance 


761.2 


3.80 


5.6 

7.9 

5.3 
3.0 

5.9 

6.1 

1.3 
0.0 

6.9 

11.4 

10.4 

9.9 

11.7 

9.1 

3.1 

0.5 

5.3 

3.3 


1.0 
3  8 

6.1 

7.6 

10.4 

10.9 

3.3 

2.5 


5.— 


Green- 

wich. 

761.3 


Galway 

760.2 


2.8 

4.1 

4.5 

2.6 

5.3 

3.5 

2.5 

1.4 

1.9 

8.8 

10.3 

10.1 

11.7 

8.6 

3.5 

1.3 

5.4 

5.2 

2.2 
6.8 

0.4 

1.4 
6.0 

8.0 

9.5 

2.5 

1.3 


3.04 


8.4 

3.3 

•0.5 

3.1 

7.1 

0.3 

0.0 

7.6 

12.2 

10.2 

9.6 

15.0 

11.4 

6.4 

2.8 

2.3 

3.0 


1.3 

3.6 

7.6 

7.9 

12.2 

5.9 

0.0 

5.9 


5  — 


Voor  de  onzekerste  plaatsen  heb  ik  in  de  gemiddelde  afwijkingen  geen  breuken  aangegeven. 


Valentia. 

761.2 

Nairn. 

758.2 

Aber- 

deen. 

758.7 

Oreaden 

Sandwich 

757.2 

Shetland 

Bressay. 

757.9 

Kiel. 

760.6 

Brussel. 

756.8 

Trier. 

749.8 

Parijs. 

763.0 

Dijon. 

741.9 

Mur- 

seille. 

762.5 

Lyon. 

764.4 

4.6 

4.8 

5.6 

5.3 

4.3 

1.8 

2.0 

2.0 

2.9 

2.7 

3.9 

6.2 

7.4 

2.3 

1.0 

1.5 

2.3 

0.2 

2.0 

0.2 

3.3 

2.0 

0.3 

3.3 

0.8 

4.6 

4.1 

5.6 

3.0 

0.0 

3.8 

2.9 

3.5 

1.6 

1.7 

3.6 

0.3 

2.3 

1.5 

1.3 

0.5 

2.9 

3.2 

2.0 

1.8 

0.8 

1.2 

3.7 

3.1 

1.3 

1.8 

2.0 

0.0 

2.7 

4.8 

3.8 

4.5 

3.7 

3.1 

5.9 

5.3 

0.2 

0.3 

0.8 

1.3 

0.5 

2.6 

1.8 

2.8 

1.8 

2.3 

4.3 

— 

— 

2.0 

0.5 

2.5 

2.0 

1.3 

0.7 

1.0 

0.6 

l.l 

2.1 

0.0 

9.1 

9.1 

10.7 

11.2 

4.7 

2.4 

3.2 

0.1 

0.6 

0.9 

0.1 

0.5 

3.6 

4.1 

4.1 

5.8 

3.4 

1.8 

1.8 

0.2 

0.8 

0.6 

1.6 

6.9 

5.0 

1.8 

0.5 

2.3 

10.6 

1.4 

3.4 

1.4 

0.5 

0.6 

2.6 

10.4 

11.7 

9.7 

12.4 

9.1 

5.2 

4.2 

1.4 

5.5 

3.8 

0.6 

6.8 

7.4 

9.6 

9.1 

10.4 

8.9 

3.2 

9.9 

7.2 

8.3 

7.2 

3.8 

8.8 

7.9 

10.4 

9.7 

11.4 

9.9 

9.9 

7.8 

7.0 

7.4 

4.7 

— 

6.5 

— 

— 

11.2 

16.0 

14.0 

12.4 

10.6 

S.l 

8.6 

5.1 

4.0 

6.1 

11.9 

17.3 

16.0 

18.0 

15.2 

10.4 

9.8 

6.3 

0.2 

3.3 

0.3 

4.8 

8.9 

11.7 

9.4 

10.4 

6.1 

2.5 

6.9 

4.1 

5.8 

2.1 

0.0 

4.9 

3.6 

10.9 

7.9 

10.9 

8.9 

3.8 

0.3 

2.3 

0.7 

1.9 

1.8 

0.5 

2.5 

4.8 

2.8 

3.0 

6.1 

4.1 

0.1 

1.8 

1.1 

3.6 

4.8 

1.1 

— 

0.5 

3.8 

0.3 

2.0 

5.0 

5.2 

6.5 

7.5 

8.6 

6.5 

4.9 

' 

0.2 

3.1 

0.3 

2.0 

7.4 

4.1 

14.7 

8.5 

8.7 

6.3 

7.1 

— 

— 

0.8 

2.3 

0.0 

2.9 

2.7 

2.7 

2.3 

1.5 

0.9 

6.4 

— 

5.3 

2.0 

4.3 

6.1 

0.2 

9.9 

3.2 

3.6 

4.3 

1.1 

1.2 

— 

4.3 

1.5 

5.6 

2.5 

2.3 

0.5 

12.2 

13.9 

10.8 

6.0 

7.2 

7.1 

7.1 

3.3 

8.1 

6.8 

13.5 

3.9 

7.2 

0.8 

1.3 

2.8 

0.8 

6.9 

9.4 

6.1 

9.9 

7.1 

5.9 

— 

1.4 

5.0 

5.1 

2.2 

8.2 

11.7 

12.9 

10.2 

13.2 

10.9 

2.0 

5.2 

2.5 

4.0 

3.6 

3.3 

7.3 

5.3 

7.6 

6.9 

7.4 

7.4 

6.5 

6.5 

4.5 

8.6 

6.2 

2.6 

8.5 

— 

— 

1.3 

1.0 

0.8 

7.9 

8.0 

5.6 

6.8 

5.2 

3.4 

8.2 

1.3 

2.3 

0.3 

2.5 

2.3 

5.4 

4.1 

3.4 

3.7 

4.0 

4.3 

6.8 

— 

3.6 

3.1 

1.5 

3.8 

1.7 

1.1 

0.3 

2.0 

4.8 

5.S 

4.1 

9.4 

10.9 

9.4 

8.4 

2.9 

0.3 

0.2 

1.3 

1.7 

4.9 

6.2 

5.— 

4  — 

1 

2.12 

3.91 

2.59 

0.12 

2.11 

0.19 

1.51 

0.79 

0.32 

3.50 
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Turijn. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Miihl- 

hausen. 

Putbus. 

Lcipzig. 

Baraberg. 

MunchcD 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Brünn. 

Troppau. 

Ofen. 

Constan- 

tinopel. 

Praag. 

Krakau. 

Breslau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Pcters- 

burg. 

Moskow. 

Odessa. 

763.0 

729.6 

756.1 

744.4 

755.5 

750.7 

740.7 

717.3 

722.9 

737.1 

742.9 

738.7 

750.1 

759.8 

744.2 

743.0 

749.0 

749.9 

754.4 

758.8 

745.8 

753.3 

5.4 
0.8 

3.5 
4.8 

4.5 
0.3 
3.? 

3.5 
5.3 

0.9 

3.2 

0.5 

0.0 

0.9 

4.0 

0.3 

2.8 

3.3 

0.5 

0.5 

2.7 

2.0 

1.6 

3.4 

3.3 

0.9 

1.8 

3.6 

5.0 

3.4 

1.1 

3.9 

3.6 

5.3 

3.6 
0.9 

3.3 

3.5 

4.7 

6.3 

1.1 

3.5 

4.5 

6.3 

3.9 

0.5 

3.5 

1.1 

5.0 

4.1 

2.5 

0.2 

3.7 

3.6 

5.4 

1.6 

1.1 

3.6 

5.0 

5.9 

1.1 

0.9 

5.0 

5.0 

4.1 

1.8 

1.8 

3.4 

4.7 

6.8 

0.9 

1.4 

4.5 

5.6 

3.8 
2.7 

0.7 

3.9 

5.9 

4.8 

4.5 

0.1 

3.3 

5.1 

3.6 
7.9 

7.7 
7.4 
5.0 

2.7 
5.2 
6.0 
5.2 

6.7 

0.9 

1.2 

1.3 

2.9 

0.4 

4.8 

6.8 
4.4 
4.6 

10.0 

3.9 

1.3 

0.1 

2.2 

3.6 

0.3 

0.2 

0.5 

1.8 

1.8 

2.9 

6.8 

5.2 

10.2 

1.9 

2.1 

1.0 

1.8 

3.5 

0.7 

2.0 

4.7 

4.3 

13.5 

3.7 

0.0 

.2.5 

1.4 

9.3 

3.4 

0.5 

2.3 

0.5 

5.0 

3.9 

0.5 

1.8 

0.3 

0.5 

4.7 

0.0 

0.7 

0.9 

2.3 

3.9 

0.3 

1.4 

0.2 

5.2 

3.7 

2.9 
4.1 
2.0 

7.9 

3.8 

0.9 

2.0 

1.1 

6.1 

4.7 

0.7 

2.5 
0.7 

3.6 

3.4 

09 

2.5 

0.3 

8.3 

4.7 

1.1 

2.5 

1.4 

5.9 

3.7 

1.4 

3.8 

2.7 

9.7 

1.3 

2.0 

5.0 

4.7 

5.8 

9.0 

12.4 
9.7 

11.5 

15.6 

8.2 

11.3 
12.1 

10.4 
7.5 

1.9 

6.7 
7.2 
9.0 

2.7 

8.5 

4.5 
0.8 
2.9 

3.6 

3.6 

3.9 

3.3 

3.5 
8.1 
5.9 
6.3 

4.5 

4.1 

3.6 

5.3 

7.2 

5.3 

1.0 

0.8 

0.5 

1.7 

0.7 

9.3 

3.5 

7.0 

9.9 

7.0 

2.3 

4.5 

6.5 
7.9 

5.6 

0.5 

6.8 

7.7 

8.6 

6.5 

0.3 

5.4 

5.6 
5.9 

3.6 

0.5 

3  3 

4.3 

3.3 
1.1 

0.7 

6.3 
6.8 

8.3 
6.5 

2.7 

0.5 

3.7 

0.0 

4.1 

2.5 

0.9 

3.3 

0.2 

2.3 

1.8 

0.0 

3.3 

3.8 

6.1 

•4J 

CD 

CD 

f-* 

1.1 

3.3 
4.7 

4.3 
3.0 

2.0 

1.6 

3.4 

0.7 

4.5 

3.6 

0.2 

3.8 

0.2 

0.7 

4.5 

0.3 

XA 

1.7 

1.4 

4.1 

4.7 

3.7 

5.0 

18.0 

13.3 

4.5 

7.1 
7.6 

5.1 

2.6 

3.2 

5.a 

7.4 

5.6 

0.2 

2.3 

2.8 

8.0 

0.7 

0.0 

2.7 

2.9 

4.2 

5.6 

3.6 

0.9 

2.9 

6.3 

9.5 

3.0 

5.6 

5.0 

8.3 

15.6 

3.6 

3.1 

1.0 

1.3 

1.6 

1.8 

10.0 

5.6 

5.4 

7.2 

3.6 

4.3 

2.0 

3.8 

11.0 

4.5 

1.8 

0.7 

3.6 

9.5 

3.7 

2.3 

2.7 
5.9 

8.8 

1.1 

1.4 

3.4 
3.4 
4.3 

4.1 

2.9 

1.6 

3.8 

10.4 

2.3 

5.2 

3.6 

5.0 

7.0 

0.2 

5.2 

2.5 

2.5 

5.0 

2.3 

4.5 

2.7 

2.7 

3.2 

c 

O 

3.5 

4.1 

2.3 

3.4 
7.7 

0.7 

5.4 

3.4 
1.8 
3.8 

0.5 

6.3 

4.3 
3.6 
7.2 

2.0 

9.2 
6.1 

2.2 
3.6 

22.1 

10.4 

1.6 

1.8 

6.3 

0.8 

14.2 

20.1 

18.5 

5.9 

0.7 

4.6 

8.0 

5.2 

4.2 

0.3 

2.7 

1.5 

3.1 

5.5 

1.3 

1.4 

3.3 
9.6 
0.2 

0.7 

0.9 

7.9 

3.8 

4.3 

5.0 
5.4 
5.9 
20.  t 
5.6 

1.3 

2.4 
1.2 

0.3 

2.4 

2.5 

2.0 

2.3 

17.4 

14.4 

0.0 

0.3 

6.8 

15.8 

2.3 

4.7 
0.3 

G.8 

8.8 

3.4 

0.7 

1.4 

8.1 

7.2 

3.5 

0.2 

3.3 

2.3 

8.8 

3.9 

0.2 

0.5 

7.4 

11.0 

0.5 

2.0 

0.2 

7.0 

12.7 

0.9 

0.7 

1.4 

3.8 

10.8 

0.5 

1.1 

0.5 

2.7 

9.5 

05 

0.5 

0.2 

6.5 

12.7 

0.9 

1.1 

3.0 

2.5 

11.0 

1.4 

0.5 

0.7 

4.5 

13.1 

3.2 

1.8 

0.7 

1.9 

12.7 

3.7 

2.5 

2.3 

6.3 

3.1 

7.2 

1.5 

5.0 

7.0 

0  7 

0.0 

5.4 

1.0 

2.8 

3.3 

1.8 

6.2 

4.7 

4.6 

2.1 

0.5 

3.3 

1.3 

4.5 

4.6 
4.1 

4.4 

4.5 
4.1 
5.9 

5.3 

3.4 

3.6 

1.1 

0.7 

3.0 

0.2 

2.0 

3.8 

5.7 

0.0 

3.3 

0.5 

0.5 

3.0 

0.7 

5.4 

6.5 

6.3 

4.3 
,  3.8 

4.1 

5.0 

7.0 

5.9 
41 

3.9 

4.5 

5.9 

7.9 

7.4 
5.3 

4.5 

4.1 

3.5 

5.3 

4.3 

3.3 

3.4 

5.9 

3.7 

4.7 
6.1 
6.1 
5.4 

4.1 

4.7 

6.5 

5.6 
4.1 
3.9 

4.3 
1.8 

3.4 

4.7 

3.8 
3.6 

3.8 
4.1 
4.5 
5.4 

5.9 
4.1 

5.4 

1.4 
3.0 
5.0 

6.5 
6.1 

4.5 

4.3 

5.4 
5:4 

4.5 
3.3 

5.0 

4.5 

4.3 

5.4 

6.5 

5.6 

3.9 

3.8 
5.2 
5.6 
5.0 

3.9 

16 

4.0 

5.1 

4.2 
3.4 
3.1 

1.8 

3.2 

2.0 

10.4 

7.7 

79 

5.3 
3.8 

2  7 
5.0 
6.6 

7.3 

1.2 

4.2 

6.® 

0.2 

5.5 

0.1 

2.2 

1.5 

1.0 

0.5 

8.4 

8.3 

1.— 

150 

2.99 

0.41 

1.47 

0.36 

1.54 

0.63 

1  35 

0.97 

1.14 

0.18 

0.14 

I 

0.3S 

0.36 

0.73 

1.14 

6.21 

5.19 

0.73 

2.55 
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Datum. 

San  Fer 

nando. 

23.00 

Madrid. 

24.74 

Alicante. 

29.20 

Barce- 

lona. 

25.40 

Toulouse. 

21.54 

Brest. 

14.83 

Green- 

wich. 

16.59 

Galway. 

15.40 

Penzance 

15.40 

Nairn. 

12.15 

Aber- 

deen. 

13.10 

Oreaden. 

Sandwick 

12.62 

Shetland. 

Bressay. 

12.06 

Kiel. 

16.95 

Brussel. 

17.97 

Trier. 

18.60 

Parijs. 

16.12 

Dijon. 

18.47 

Mar- 

seille. 

20.22 

Lyon. 

19.22 

1 

3.8 

4.7 

2.1 

2.6 

30 

2.9 

0.7 

_ 

0.3 

0.0 

'  0.9 

1.6 

1.5 

1.1 

3.0 

2.6 

3.7 

6.1 

2.8 

0.4 

»  2 

3.6 

2.1 

2.9 

1.1 

1.2 

2.5 

2.1 

0.0 

0.3 

0.0 

0.8 

1.6 

2.6 

3.2 

2.4 

2.8 

2.6 

3.2 

2.7 

2.2 

3 

2.0 

2.6 

2.0 

1.0 

2.2 

1.9 

1.5 

1.6 

1.9 

0.0 

1.6 

1.3 

2.0 

4.1 

4.2 

4.4 

3.1 

1.3 

0.6 

1.0 

4 

2.0 

3.1 

— 

1.3 

4.9 

2.6 

3.1 

0.1 

1.4 

2.9 

1.1 

0.1 

1.4 

3.4 

3.5 

2.2 

0.9 

1.9 

0.1 

2.4 

5 

2.5 

3.0 

— 

1.9 

4.9 

1.8 

5.0 

0.9 

1.3 

1.3 

0.9 

0.4 

1.1 

0.5 

2.5 

0.4 

0.2 

2.9 

2.0 

0.9 

G 

0.1 

0.2 

0.4 

1.2 

6.0 

4.1 

1.1 

0.4 

1.9 

0.8 

1.2 

1.5 

2.2 

2.0 

1.5 

2.0 

1.7 

5.6 

5.9 

0.8 

7 

1.8 

0.9 

2.7 

1.5 

0.1 

3.0 

— 

— 

— 

— 

0.0 

0.5 

2.0 

3.4 

0.8 

0.8 

0.2 

6.0 

3.0 

3.1 

8 

3.2 

1.9 

2.5 

1.6 

0.9 

3.7 

3.5 

1.4 

1.9 

1.0 

1.0 

0.9 

2.2 

2.9 

O.? 

1.7 

0.5 

5.9 

2.4 

3.0 

9 

3.4 

3.3 

— 

2.1 

2.7 

3.5 

3.4 

1.8 

2.0 

1.7 

1.3 

1.9 

1.6 

2.5 

1.8 

2.6 

1.5 

5.2 

3.1 

1.9 

10 

2.7 

3.6 

3.0 

2.2 

1.1 

4.3 

1.9 

0.1 

0.2 

0.4 

3.2 

30 

2.1 

5.0 

3.2 

3.9 

1.7 

1.3 

2.9 

3.3 

11 

1.7 

1.5 

— 

1.2 

4.8 

4.4 

1.4 

0.0 

0.1 

0.3 

1.6 

3.0 

2.3 

4.2 

4.9 

5.7 

3.4 

2.5 

2.2 

2.8 

•  12 

5.0 

1.5 

6.3 

— 

4.6 

1.6 

1.1 

2.8 

0.2 

1.4 

1.5 

0.3 

1.8 

4.0 

4.7 

4.6 

2.9 

3.3 

1.4 

3.6 

13 

— 

2.3 

0.5 

0.7 

1.7 

3.9 

1.6 

2.3 

0.1 

4.8 

3.3 

3.3 

0.5 

3.9 

3.4 

5.5 

2.5 

2.6 

2.9 

4.5 

14 

4.0 

1.0 

2.5 

0.1 

0.8 

4.4 

— 

— 

— 

— 

2.2 

1.0 

0.8 

2.5 

2.5 

4.4 

1.3 

1.5 

2.0 

3.5 

15 

2.0 

1.8 

1.0 

0.9 

2.6 

4.4 

3.4 

4.6 

3.3 

3.8 

4.1 

0.0 

1.2 

1.7 

0.7 

2.6 

0.9 

0.4 

1.0 

3.5 

16 

2.1 

2.5 

1.0 

1.0 

0.8 

4.2 

1.0 

5.2 

1.0 

5.0 

1.9 

1.2 

1.8 

0.4 

0.4 

0.7 

0.2 

1.6 

0.9 

1.7 

17 

1.4 

1.2 

0.1 

0.6 

2.9 

2.2 

0.6 

0.9 

1.7 

1.1 

2.6 

3.2 

0.4 

3.1 

1.0 

3.1 

0.6 

2.6 

0.3 

0.4 

18 

0.3 

0.6 

— 

1.2 

0.8 

3.5 

1.2 

3.6 

1.1 

3.2 

2.3 

2.9 

3.6 

3.7 

1.9 

5.7 

3.6 

0.2 

0.0 

0.0 

19 

0.1 

2.4 

— 

1.2 

3.1 

1.6 

0.8 

0.9 

0.0 

2.5 

2.7 

3.4 

1.1 

2.7 

4.0 

4.0 

3.8 

1.5 

1.1 

1.1 

20 

0.9 

1.4 

'  " 

1.2 

0.8 

1.1 

3.3 

2.4 

0.0 

0.7 

2.9 

2.9 

0.6 

4.2 

2.4 

3.0 

3.1 

0.2 

3.2 

2.0 

21 

1.1 

1.6 

0.2 

0.8 

2.0 

1.5 

2.0 

— 

— 

_ 

3.5 

3.4 

0.4 

4.1 

1.8 

3.6 

0.8 

1.6 

0.3 

3.7 

22 

5.1 

3.7 

1.5 

1.4 

2.3 

1.0 

0.9 

2.8 

1.0 

1.7 

3.8 

3.7 

0.2 

3.8 

1.5 

2.1 

0.7 

1.3 

1.9 

3.2 

23 

— 

2.6 

2.6 

3.0 

5.0 

1.8 

5.9 

3.4 

2.1 

1.1 

3.5 

2.9 

0.3 

4.4 

3.0 

0.7 

2.5 

3.1 

5.3 

5.5 

24 

0.0 

1.0 

4.1 

2.8 

0.6 

2.8 

0.5 

0.4 

1.5 

3.1 

3.0 

1.4 

6.5 

4.2 

5.5 

3.6 

2.4 

1.7 

1.4 

25 

2.6 

1.7 

“ 

2.9 

4.3 

0.5 

3.2 

0.6 

0.4 

1.4 

3.1 

3.1 

0.1 

4.9 

— 

6.5 

4.5 

4.4 

2.9 

3.5 

26 

3.5 

2.1 

4.4 

3.6 

4.7 

0.5 

2.5 

2.1 

0.3 

0.1 

3.9 

1.9 

1.0 

5.0 

5.1 

8.1 

3.9 

3.7 

3.8 

4.2 

27 

3.0 

3.4 

2.8 

2.7 

5.9 

0.5 

2.6 

0.4 

2.0 

0.6 

3.5 

1.4 

0.7 

4.9 

4.6 

6.5 

1.1 

5.1 

3.7 

4.1 

28 

1.8 

1.0 

5.4 

— 

5.3 

0.6 

— 

— 

— 

— 

1.7 

0.6 

2.1 

4.4 

4.2 

6.8 

3.5 

5.4 

1.9 

5.0 

29 

1.0 

0.5 

3.6 

2.9 

1.6 

1.6 

2.8 

1.9 

1.5 

1.3 

1.0 

0.0 

1.6 

1.6 

0.1 

4.8 

2.1 

3.7 

2.0 

5.3 

30 

1.4 

0.5 

3.1- 

1.5 

0.6 

2.9 

5.9 

— 

— 

— 

2.4 

1.8 

1.2 

1.1 

0.6 

2.1 

1.4 

0.8 

2.7 

1.6 

31 

2.4 

2.3 

1.7 

0.5 

1.7 

2.3 

— 

0.4 

0.1 

1.5 

1.0 

0.1 

4.4 

0.8 

4.4 

2.2 

2.7 

1.2 

1.3 

0.1 

gem. 

2.— 

0.72 

0.— 

0.37 

0.20 

2.25 

ooo 

O  — 

O  — 

O  — 

0.81 

1.40 

0.18 

3.15 

1.90 

2.76 

1.31 

0.43 

0.32 

0.77 
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Turyn. 

20.97 

Genève 

19.26 

St.  Ber- 

nard. 

6.80 

Aarau. 

18.79 

Pader- 

born. 

17.09 

Mühl- 

hausen. 

17.58 

Putbu9. 

17.18 

Leipzig. 

20.20 

Bamberg. 

17.82 

Munchen 

19.16 

Klagen- 

furt. 

19.02 

Arnstadl. 

18.64 

Brünn. 

19.42 

Ofen. 

22.73 

Praag. 

19.79 

Krakau. 

18.30 

Breslaa. 

17  62 

War¬ 

schau. 

16.22 

Dorpat. 

16.32 

Peters- 
,  burg. 

14.29 

Moskou. 

15.36 

Odcssa. 

19  79 

3.9 

4.6 

4.9 

1.6 

1.3 

3.1 

0.1 

O.ï 

3.5 

5.0 

3.5 

4.9 

0.1 

0.6 

3.3 

0.4 

5.0 

3.7 

1.3 

1.3 

0.8 

2.0 

3.3 

3.1 

3.8 

1.3 

4.3 

4.1 

4.0 

4.8 

1.3 

1.1 

3.0 

3.4 

0.2 

0.3 

2.0 

0.9 

1.2 

3.8 

1.4 

0.3 

3.1 

0.4 

— 

1.3 

3.0 

3.4 

4.5 

5.6 

6  5 

6.7 

4.6 

2.1 

1.3 

3.9 

5.0 

1.5 

3.5 

4.0 

3.5 

6.9 

0.5 

15 

0.2 

0.1 

3.1 

0.8 

3.3 

1.8 

4.0 

52 

5.3 

6.5 

2.2 

0.5 

0.0 

1.6 

4.3 

2.7 

1.9 

3.6 

2.6 

4.7 

2.8 

2.3 

2.0 

2.3 

3.6 

0.7 

3.7 

0.1 

0.9 

2.0 

2.2 

4.2 

0.6 

1.9 

1.7 

1.0 

2.1 

1.1 

0.3 

2.5 

0.7 

3.0 

0.6 

1.7 

5.8 

2.7 

3.1 

1.3 

43 

0.5 

1.8 

0.4 

2.7 

0.9 

0.8 

3.7 

3.9 

3.5 

0.5 

0.6 

3.3 

0.7 

3.9 

0.5 

1.2 

0.9 

4.6 

2.4 

— 

3.7 

3.3 

1.5 

1.3 

0.3 

4.2 

3.0 

0.5 

3.6 

0.3 

0.4 

0.1 

3.5 

0  3 

1.0 

0.1 

1.3 

1.2 

2.0 

5.1 

1.0 

4.3 

3.9 

3.3 

1.6 

0.9 

1.1 

3.8 

2.6 

3.6 

3.6 

1.1 

0.6 

0.2 

3.3 

0.6 

1.6 

0.5 

0.8 

1.2 

1.9 

4.9 

0.6 

4.4 

4.0 

4.4 

3.8 

1.5 

0.9 

3.5 

0.8 

3.8 

5.3 

3.3 

3.0 

0.6 

3.5 

3.7 

0.5 

3.3 

0.1 

0.4 

0.3 

6.2 

0.5 

1.3 

1.6 

2.2 

2.8 

6.9 

5.8 

6.3 

6.7 

4.7 

3.2 

0.3 

7.6 

4.8 

1.4 

2.7 

2.9 

1.7 

1.9 

0.1 

1.0 

0.7 

1.1 

__ 

5.9 

9.9 

7.1 

6.2 

6.5 

5.2 

7.7 

5.6 

8.4 

6.7 

% 

7.7 

8.5 

8.1 

6.7 

6.4 

5.8 

5.6 

2.5 

1.5 

1.7 

1.8 

1.3 

4.4 

5.3 

6.7 

5.3 

6.5 

5.2 

8.8 

5.4 

8.0 

6.8 

7.6 

10.1 

6.5 

6.8 

6.7 

4.6 

3  9 

2.4 

1.7 

0.3 

1.3 

2.3 

3.8 

1.9 

5.7 

4.6 

6.3 

4.7 

7.5 

5.6 

6.7 

5.0 

6.4 

8.1 

8.0 

6.4 

6.9 

6.9 

6.5 

3.4 

3.0 

0.1 

0.3 

3.2 

4.4 

4.2 

5.2 

4.3 

5.5 

2.7 

6.6 

4.4 

8.4 

6.8 

5.3 

7.4 

9.5 

7.3 

4.4 

5.6 

4.4 

3.3 

1.1 

1.3 

2.4 

— 

3.3 

0.5 

3.4 

1.8 

3.0 

1.2 

3.2 

1.0 

7.0 

6.9 

2.0 

4.0 

4.1 

4.3 

0.8 

2.7 

0.9 

4.7 

3.5 

4.0 

4.8 

0.1 

1.2 

1.5 

0.5 

1.7 

3.0 

1.0 

3.1 

3.8 

0.5 

1.5 

1.4 

1.2 

6.0 

1.0 

3.2 

1.7 

3.1 

3.0 

1.6 

3.9 

2.1 

1.0 

0.3 

1.3 

1.3 

3.8 

5.1 

5.5 

5.2 

4.6 

0.7 

1.3 

4.5 

2.5 

2.9 

4.1 

4.4 

2.9 

0.0 

0.1 

1.7 

1.8 

0  9 

1.1 

3.1 

1.3 

1.4 

5.1 

6.2 

4.5 

6.6 

5.1 

4.3 

3.0 

5.2 

7.7 

5.7 

6.1 

5.1 

4.3 

5  7 

2.7 

0.6 

0.7 

1.7 

0.9 

1.3 

0.3 

2.2 

3.0 

4.2 

5.7 

4.3 

1.9 

2.4 

2.2 

2.5 

5.1 

3.0 

3.4 

3.5 

2.3 

4.1 

5.0 

2.4 

4  1 

0.9 

1.2 

1.3 

1.0 

0.7 

4.5 

4.4 

4.9 

2.5 

3.1 

0.7 

3.1 

1.7 

0.1 

1.5 

0.0 

0.5 

1.3 

2.4 

2.5 

2.9 

4.0 

1.6 

1.9 

0.3 

1.1 

1.0 

3.2 

2.8 

4.0 

4.7 

2.2 

1.1 

1.3 

2.2 

4.0 

1.2 

1.4 

0.6 

1.7 

2.3 

0.3 

1.2 

1.3 

3  5 

1.5 

0.6 

1.7 

1.4 

3.1 

2.0 

4.6 

5.1 

1.3 

44 

0.1 

3.4 

0.8 

0.5 

0.3 

0.2 

0.6 

3.0 

2.4 

2.3 

3.8 

5.5 

3.1 

03 

0.1 

03 

2.2 

1.5 

4.3 

3.8 

3.0 

3.6 

3.1 

1.1 

4.3 

3.7 

1.8 

3.6 

3.3 

1.7 

3.1 

1.1 

1.5 

5.1 

1.6 

6.1 

7.2 

5.3 

6.2 

5.6 

3.6 

5.6 

4.5 

4.9 

2.2 

6.0 

3.4 

0.4 

2.6 

0.1 

•  0.1 

5.5 

3.4 

4.2 

5.8 

60 

1.3 

6.9 

9.8 

6.6 

5.7 

4.7 

5.5 

8.5 

3.3 

6.3 

5.9 

7.0 

5.3 

5.6 

5.3 

4.7 

3.5 

3.0 

2.4 

3.0 

4.5 

3.7 

2.1 

6.8 

7.6 

6.2 

5.5 

5.2 

5.2 

8.3 

5.4 

2.2 

6.2 

6.4 

7.2 

5.5 

6.2 

6.1 

4.3 

4.7 

2.5 

0.9 

3.7 

0.9 

2.0 

6.9 

8.9 

6.3 

6.2 

4.7 

5.7 

8.2 

5.4 

6.4 

6.4 

5.3 

7.3 

6.9 

6.9 

5.7 

5.8 

6.4 

4.0 

0.4 

3.1 

1.1 

4.0 

7.4 

5.7 

7.1 

4.6 

3.8 

5.2 

7.5 

4.3 

4.5 

5.9 

4.8 

5.6 

7.9 

6.8 

8.3 

6.9 

7.1 

2.7 

1.3 

1.4 

1.3 

3.4 

5.3 

2.7 

6.2 

2.7 

3.7 

3.7 

5.2 

2.2 

3  3 

4.8 

2.7 

6.4 

7.5 

5.5 

7.3 

5.9 

6.2 

2.0 

1.0 

3.6 

0.2 

2.8 

1.6 

0.0 

2.9 

1.0 

1.1 

2.0 

3.3 

0.1 

0.2 

2.2 

0.3 

4.5 

4.2 

2.6 

5.2 

3.0 

7.9 

2.2 

0.3 

3.7 

4.4 

2.7 

0.9 

3.6 

0.8 

4.1 

0.4 

0.0 

2.0 

1.8 

3.3 

0.7 

3.4 

1.8 

3.2 

0.7 

2.1 

1.3 

2.7 

1.6 

1.8 

2.7 

3.4 

0.39 

1.43 

0.90 

2.38 

2.97 

3.43 

3.97 

4.94 

1.67 

1.60 

1.96 

2.77 

3.64 

2.90 

2.65 

2.92 

1.95 

1.78 

1.28 

0.97 

0.91 

0.07 

43 
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Datum. 

BAROMETER  IN 

DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

T  H 

ERMO  METER. 

Datum. 

Christi- 

ania. 

755.6 

Neder¬ 

land. 

760.5 

Rome. 

761.4 

Athene. 

754.1 

Krems- 

munster. 

726.0 

Königs- 

berg. 

75S.3 

Christi- 

ania. 

755.4 

Neder¬ 

land. 

760.5 

Rome. 

761.4 

Athene. 

754.1 

Krems- 

munster. 

725.5 

Königs- 

berg. 

758.3 

Christi- 

ania. 

15.01 

Neder¬ 

land. 

18.67 

Rome. 

24.02 

Athene. 

27.31 

Krems- 

mun9ter. 

17.76 

Königs- 

berg. 

17.15 

1 

7.9 

1.4 

4.8 

2.0 

7.4 

3.8 

12.0 

1.4 

3.3 

2.0 

3.6 

0.2 

2.2 

0.9 

2.3 

3.2 

1.9 

2.7 

1 

2 

9.3 

1.4 

2.4 

0.9 

1.4 

2.3 

6.3 

3.2 

1.2 

0.5 

4.5 

1.8 

1.0 

3.0 

1.0 

3.6 

1.5 

2.9 

2 

3 

5.4 

3.3 

0.9 

0.5 

4.5 

2.0 

2.7 

4.0 

2.2 

1.6 

6.5 

0.5 

1.2 

2.6 

1.6 

2.0 

2.7 

4.6 

3 

4 

0.7 

3.6 

2.9 

1.4 

6.5 

1.1 

0.2 

3.5 

4.2 

2.5 

6.8 

2.7 

0.6 

1.3 

1.4 

1.0 

3.2 

2.5 

4 

5 

1.4 

4.5 

5.1 

2.3 

7.9 

3.8 

1.6 

4.2 

4.8 

2.0 

7.9 

1.8 

0.0 

1.5 

0.5 

1.9 

0.3 

3.0 

5 

6 

1.8 

2.2 

3.7 

2.0 

6.5 

0.5 

4.3 
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3.6 

4.1 

3.6 

2.3 

1.8 

02 

1.8 

3.4 

1.8 

O.ff 

2.9 

4.5 
4.3 

2.5 

0.3 

08 

1.2 

3.9 

3.3 

1.4 

2.9 

2.9 

2.9 

1.6 

ff.1 
1.6 
3  5 
6.3 

3.1 

5.1 
3. ff 
0.1 
0.1 

0.2 

1.8 

2.0 

25 

1.9 

1.4 

0.9 

0.2 

1.6 

50 

ff. 2 

5.0 

5.6 

4.5 

0.5 

1.8 

0.1 

0.4 

0.6 

4.4 

5.4 

0.5 

2.5 

0.2 

3.8 

2.3 

1.1 

1.8 
0.2 
5.6 
5  9 

1.1 

0.5 

0.0 

5.2 

6.1 

0.5 

0.0 

0.5 

4.3 

5.9 

0.5 

1.6 

0.0 

3.6 

54 

1.4 

1.4 

O.ff 

5.2 

ff.O 

0.0 

23 

0.9 

4.1 

4.3 

0.9 

0.0 

O.ff 

1.1 

2.3 

O.ff 
2.0 
0.0 
4.3 
4.  ff 

0.9 

3.8 
1.6 

2.9 
4.1 

0.0 

2.  ff 
0.2 

4.1 

3.4 

1.4 

5.4 
13 

2.6 

1.4 

2.0 
5.2 
ff. 4 

0.2 

6.8 

2.7 

1.1 
ÏO  ff 

4.8 

1.6 

0.6 

4.0 

10.2 

11.8 

5.3 

1.9 

3.3 
6.2 
5. ff 
4.  ff 

ff. ff 
6.3 
ff  .2 
41. 5 
0.7 

5.9 

6.8 

6.3 

1.8 

7.2 

96 
ÏO  ff 

j  10.4 

1.0 

4.6 

8.1 

12.9 

13.3 

2.0 

9.5 

9.  ff 

12.0 

11.5 

1.4 

5.9 

9.ff 
10.4 
9. ff 
2.9 
3.4 

ff. ff 
ff. 9 
ff  .4 
2.3 

3.4 

ff  .2 
9.0 

8.3 

5.2 

4.3 

10.6 

11.3 

10.8 

1.1 

3.2 

5.6 

8.6 
99 

1.8 

7.4 

4.  ff 
ff  .2 
ff  .9 
5.4 

5.4 

\ 

i 

ff.  ff 
10.2 
10.2 

2.3 

6.1 

5.4 
9  3 
10.4 

2. ff 
7.4 

6.3 
9.9 
11  0 

0.0 

9.3 

3.2 
8. ff 
10.6 

0.6 

11.1 

2.5 

4.3 

5.6 

7.2 

8.3 

5.8 

2.5 

9.1 

0.9 

5.7 

1.7 

1.3 

1.6 

10.1 

10.8 

1.5 

1.3 

1.9 

6.1 

1.0 

1  19 

5.21 

0.16 

0.28 

0.51 

1.35 

0.52 

1.2  ff 

0.82 

0.83 

0,62 

I 

0.83 

1.18 

0.18 

0.11 

1.48 

0.19 

0.55 

2.8© 

44 


234 


TEMPERATUUR-AFWIJKINGEN  IN  EUROPA. 

September  1864. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

lt 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

gem. 


San  Fer- 
nando. 

18.90 


2.1 

0.2 

1.7 

0.8 


3.7 

4.1 

4.1 
3.6 

3.8 

12 


0.9 

0.4 

0.5 

2.7 
3.3 
3.2 

1.8 
0.0 

0.4 

3.9 

5.9 

6.3 

5.2 

4.6 

63 

4.9 


1.92 


Madrid 

19.74 


2.9 
1.8 
0.5 

0.4 

0.8 

2.8 

3.8 
5.0 

5.8 
4.4 

2.6 

4.9 

4.4 

1.5 

0.1 

1.6 

4.1 

4.8 
3.7 

3.1 

0.3 

1.1? 

3.8 

4.4 

4.7 

4.3 

4.4 
3.3 
3.2 
4.1 


1.31 


Alicante. 

25.10 


1.0 

2.0 

2.1 

0.1 


1.6 

2.2 

1.0 

0.4 

1.4 

0.4 

2.0 

3.7 

1.7 

2.1 

1.0 


1.1 

1.7 

2.1 

1.0 


0.1? 

0.9 

1.5 

1.0 

1.1 


0.— 


Barce- 

lona. 

21.29 


0.4 

0.5 

2.5 

2.8 

1.8 

0.1 

0.8 

3.0 

2.6 

2.1 

1.6 

3.1 

2.4 

2.4 

0.5 


0.3 

0.6 

1.2 

0.6 

1.5 

3.0 

2.9 

3.6 
3? 
4.4 

3.1 

3.2 


0.81 


Toukmse 

18.50 

Brest. 

13.85 

Green- 

wich. 

14.38 

4.1 

O.ï? 

2.5 

2.8 

1.0 

0.3 

2.4 

1.17 

2.2 

2.7 

3.3 

— 

2.3 

3.2 

0.4 

0.4 

3.1 

0.6 

1.4 

3.6 

2.9 

2.1 

2.5 

4.3 

3.1 

2.6 

— 

3.5 

0.4 

0.8 

0.1 

1.8 

3.8 

0.7 

1.7 

5.8 

1.0 

1.3 

3.2 

2.5 

1.3 

2.3 

1.4 

1.8 

3.7 

0.6 

0.4 

3.8 

1.4 

08 

2.9 

— 

o.i 

3.8 

1.5 

0.5 

3.8 

0.6 

2.2 

0.5 

1.8 

1.1 

0.3 

2.0 

2.5 

O.t 

2.1 

1.3 

1.9 

2.6 

1.5 

0.8 

2.4 

0.7 

0.2 

3.5 

2.2 

0  6 

1.8 

_ 

2.2 

2.3 

1.3 

0.8 

1.6 

2.4 

1.2 

0.3 

0.2 

0.64 

1.92 

/ 

0.24 

Valentia 

12.41 


Gahvay. 

13.45 


1.6 

1.1 

0.1 


3.5 

3.6 
2.5 
2.1 


1.2 

2.0 

1.6 

3.4 

1.9 

0.1 

0.9 

3.5 
1.3 

1.5 
2.8 


4.2 
8.9 

3.4 

1.4 

4.3 


2  — 


0.4 

0.4 

0.5 

1.2 

0.5 

0.6 

1.1 

07 

0.7 


0.8 

0.2 

1.2 

2.2 

0.1 

1.3 

1.1 

1.8 

0.9 

1.1 

0.7 

0.3 


2.4 

3.1 

2.4 

2.6 

1.8 


Penzance 

14.50 


0.2 

0.1 

0.4 

0.6 

2.3 

2.3 

2.9 

3.5 

0.3 


2.5 

0.4 

1.5 

0.7 

2.3 

3.9 

2.7 


1.0 

0.3 

0.3 

1.4 


0.5 

1.1 

O.? 

0.2 

0.9 


O. 


Nairn. 

10.35 


2.2 

3.4 

2.9 

0.8 

0.1 

0.1 

1.9 
2.3 
4.0 


1.9 

1.4 

0.9 

0.5 

1.0 

0.0 

0.2 


0.2 

2.3 

1.9 

1.5 


7.0 

2.8 

4.2 

3.4 

0.7 


Aber- 

deen. 

11.19 

Oreaden 

Sandwic] 

11.22 

Shetland 

Bressay. 

10.75 

Ki?l. 

13.59 

Brussel. 

15.19 

Trier. 

14.80 

Parijs. 

13.05 

Mar- 

seille. 

17.79 

Lyon. 

16.91 

1.9 

0.7 

2.2 

0.6 

2.4 

06 

1.2 

1.2 

2.0 

0.3 

0.2 

2.5 

1.9 

0.5 

1.4 

1.4 

1.1 

0.0 

1.4 

0.4 

2.0 

0.6 

0.3 

2.6 

0.1 

0.9 

0.8 

0.4 

0.4 

1.8 

0.2 

1.3 

1.8 

0.4 

0.2 

0.7 

0.4 

0.6 

1.3 

2.0 

0.7 

2.0 

0.2 

1.5 

2.1 

1.9 

1.1 

1.0 

2.0 

1.5 

0.6 

0.5 

2.0 

0.9 

0.4 

1.0 

3.4 

2.0 

1.9 

1.9 

3.9 

1.4 

2.5 

2.8 

0.2 

1.1 

1.1 

2.3 

3.1 

5.0 

0.7 

1.4 

2.3 

0.5 

0.6 

1.9 

4.1 

3.7 

2.3 

1.0 

0.1 

1.2 

05 

0.9 

0.1 

4.2 

3.1 

3.1 

1.6 

1.9 

2.3 

1.3 

4.0 

1.1 

1.0 

0.7 

0.9 

3.3 

2.8 

1.7 

2.8 

0.7 

1.9 

2.9 

3.2 

3.7 

0.6 

1.4 

3.2 

1.1 

0.2 

30 

3.0 

2.7 

3.8 

3.2 

4.1 

0.3 

•  0.2 

2.8 

0.1 

0.5 

1.5 

0.5 

3.5 

4.5 

1.9 

1.8 

0.1 

0.1 

2.1 

1.6 

1.6 

1.5 

1.8 

0.1 

0.1 

0.9 

1.2 

3.4 

4.8 

25 

2.5 

2.7 

1.3 

1.2 

1.5 

1.4 

3.5 

1.2 

0.2 

3.4 

4.4 

0.6 

0.5 

1.8 

1.9 

0.2 

0.2 

0.9 

1.1 

2.2 

0.9 

0.7 

2.2 

2.5 

0.0 

1.2 

1.4 

1.6 

2.2 

1.8 

0.5 

0.6 

0.0 

1.3 

2.3 

2.3 

2.0 

2.9 

2.2 

0.6 

0.6 

0.4 

0.9 

0.9 

0.4 

3.0 

4.7 

1.6 

0.7 

1.2 

2.2 

0.1 

2.7 

3  2 

1.1 

2.5 

1.6 

0.1 

0.7 

1.9 

0.6 

1.2 

0.1 

1.4 

2.1 

1.3 

0.1 

0.4 

0.2 

0.6 

0.9 

1.6 

0.5 

1.3 

1.2 

0.4 

0.8 

0.3 

0.7 

0.0 

3.1 

0.4 

1.3 

3.4 

4.4 

1.7 

0.5 

0.2 

2.2 

0.2 

0.6 

3.0 

3.4 

2.4 

2.3 

0.5 

1.0 

1.0 

0.1 

0.7 

0.3 

2.5 

1.9 

29 

0.1 

1.3 

0.8 

0.9 

0.9 

5.3 

0.9 

1.0 

08 

1.1 

0.0 

1.3 

0.0 

0.4 

2.5 

0.3 

1.6 

0.6 

1.6 

0.0 

1.8 

0.2 

0.3 

0.9 

.11 

0.11 

Ï.Ol 

0.16 

0.38 

0.07 

0.22 

0.17 

0.94 
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TurijD. 

16.27 

Genève. 

15.52 

St.  Ber- 

nard. 

3.32 

Aarau. 

15.05 

Pader- 

born. 

14.36 

Mühl- 

hausen. 

13.28 

Putbas. 

13.75 

Leipzig. 

15.90 

Bamberg. 

13.82 

Muncheii 

14.68 

Klagen- 

furt. 

14.44 

Arnstadt. 

14.77 

Troppau. 

15.06 

Ofen. 

18.40 

Praag. 

15.54 

Krakau. 

13.71 

Breslau. 

13.60 

War¬ 

schau. 

11.08 

Dorpat, 

11.05 

Peters- 

burg. 

9.22 

Moskou. 

9.37 

Odcssa. 

14.76 

0.3 

0.9 

1.8 

0.0 

0.1 

2.4 

2.2 

2.8 

3.2 

2.0 

0.7 

0.3 

1.0 

2.0 

1.0 

0.3 

29 

4.5 

1.6 

0.7 

0.9 

1.8 

1.8 

0.6 

0.3 

1.9 

1.7 

3.3 

2.4 

6.2 

0.2 

1.2 

0.7 

4.0 

3.8 

1.4 

1.0 

1.1 

4.0 

0.9 

1.4 

1.5 

1.0 

0.7 

0.9 

2.7 

1.2 

1.8 

0.6 

1.7 

12 

4.5 

0.3 

1.7 

3.2 

1.6 

2.6 

0.6 

1.6 

1.5 

3.0 

1.1 

1.4 

35 

1.3 

2.2 

0.8 

5.1 

5.4 

4.3 

1.2 

O  1 

0.3 

3.3 

06 

1.3 

2.8 

1.4 

0.7 

0.5 

1.3 

0.9 

0.5 

0.1 

2.7 

3.6 

5.4 

1.7 

0.8 

2.3 

3.4 

2.0 

3.2 

3.1 

2.1 

3.0 

1.0 

0.5 

2.2 

1.8 

0.7 

0.9 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

0.3 

3.1 

0.1 

1.6 

1.6 

0.5 

0.7 

0.4 

1.7 

2.3 

2.8 

3.7 

0.2 

0.0 

1.5 

2.2 

1.6 

2.6 

2.1 

1.4 

1.0 

0.2 

0.6 

1.0 

2.1 

3.0 

1.0 

1.4 

1.9 

1.3 

0.0 

0.6 

2.7 

0.5 

2.5 

3.5 

0.2 

0.3 

1.5 

0.0 

05 

0.1 

0.2 

2.4 

4.2 

1.4 

0.7 

2.9 

9.0 

0.1 

3.8 

1.3 

1.5 

2.6 

3.0 

0.4 

3.8 

3.4 

2.7 

1.7 

1.1 

1.4 

oo 

1.4 

0.6 

1.0 

2.2 

2.5 

3.1 

3.0 

7.6 

1.1 

5  6 

2.2 

3.6 

4.0 

0.3 

3.1 

3.9 

55 

3.4 

3.0 

3  0 

2.6 

3.9 

1.1 

25 

1.6 

0.6 

0.6 

0.5 

1.4 

4.0 

0.4 

6.5 

2.1 

3.1 

2.8 

0.8 

3.0 

5.3 

6.6 

3.1 

5.4 

2.9 

3.1 

4.1 

3.6 

5.9 

2.3 

0.1 

2.6 

2.4 

2.7 

7.2 

0.5 

2.7 

1.0 

0.4 

2.2 

0.9 

0.2 

2.5 

5.2 

2.7 

2.2 

39 

2.7 

5.3 

4.2 

5  5 

0.9 

1.5 

1.5 

4.2 

0.2 

1.8 

4.8 

5.1 

6.1 

3.7 

2.9 

3.0 

3.0 

1.9 

4.7 

1.7 

2.5 

1.8 

2.2 

2.4 

2.1 

0.3 

5  6 

2.9 

1.8 

1.3 

0.2 

0.4 

4.2 

6.4 

6.1 

3.7 

4.3 

4.6 

4.6 

2.6 

4.5 

3.7 

5.1 

5.8 

0.4 

4.0 

1.8 

3.5 

1.2 

1.8 

2.0 

4.1 

1.2 

3.5 

4.7 

1.7 

6.0 

1.6 

4.2 

2.5 

4.4 

4.3 

3.6 

4.1 

1.4 

5.3 

4.9 

3.5 

4.1 

2.7 

1.8 

1.1 

0.8 

3.3 

4.0 

O.? 

1.6 

0.3 

2.9 

1.5 

1.9 

0.7 

3.2 

0.7 

0.7 

2.6 

0.7 

5.3 

4.4 

3.5 

2.7 

3.5 

1.3 

0.1 

1.5 

1.3 

1.4 

3.0 

0.1 

io 

3.2 

1.2 

0.4 

2.3 

1.7 

2.5 

0.2 

1.7 

4.2 

3.6 

1.2 

2.7 

2.9 

1.8 

0.7 

0.3 

0.0 

0.1 

2.9 

2.5 

0.2 

1.8 

2.2 

3.3 

0.7 

0.6 

2.2 

5.0 

2.8 

3.7 

0.1 

0.1 

0.4 

01 

0.9 

5.0 

0.7 

0.2 

0.2 

2.1 

31 

1.4 

0.5 

1.6 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

1.1 

1.0 

3  6 

0.2 

3.4 

1.4 

2.5 

1.8 

3  3 

1.4 

0.1 

1.6 

11 

0  0 

ï.y 

2.7 

3.7 

1.8 

0.9 

0.0 

0.0 

0.5 

O  7 

0.2 

2.4 

1.4 

11 

3.4 

0.0 

4.8 

1.2 

54 

1.9 

1.3 

0.7 

0.7 

1.3 

3.8 

6.1 

4.0 

2.6 

1.2 

0.5 

1.6 

0.2 

4.0 

0.1 

l.t 

1.1 

2.7 

0.7 

3.0 

0  7 

5.2 

2.4 

1.4 

1.6 

3.4 

0.3 

4.8 

2.4 

4.8 

0.7 

3.1 

0.1 

3.1 

1.7 

1.7 

1.9 

2.3 

0.5 

2.4 

0.4 

2.3 

0.8 

5.1 

4.4 

3.2 

0.7 

4.1 

0.5 

2.4 

1.? 

1.8 

3.2 

1.9 

12 

1.9 

0.8 

02 

1.3 

0.1 

2.9 

3.9 

0.7 

3.5 

23 

1.5 

3.5 

2.5 

6.7 

4.2 

1.2 

0 .7 

0.8 

0  7 

0.2 

0.3 

0.6 

2.0 

0.7 

0.7 

2.1 

0.5 

3.9 

1.6 

2.4 

4.1 

3.1 

3.0 

3.4 

1.2 

0.3 

4.4 

1.4 

1.1 

0.6 

1.5 

0.5 

0.6 

1.1 

1.2 

0.2 

1.2 

2.0 

1.0 

0.5 

0.4 

1.4 

2.4 

20 

6.7 

3.7 

1.6 

2.5 

3.1 

4.1 

0.8 

1.3 

1.4 

1.0 

0.2 

0.7 

1.5 

1.2 

1.0 

0.7 

0.4 

2.4 

0.6 

0.4 

1.6 

0.6 

2.6 

2.7 

2.8 

0.8 

4.1 

4.3 

1.5 

3.2 

0.3 

3.9 

2.0 

2u2 

2.3 

2.8 

1.7 

0.6 

2.2 

3.8 

3.0 

1.3 

1.7 

0.6 

1.9 

2.2 

2.0 

2.5 

5.0 

1.4 

2.3 

1.5 

1.8 

2.5 

3.7 

2.5 

3.8 

1.7 

3.8 

2.8 

3.1 

4.2 

3.7 

2.9 

2.5 

2.5 

1.6 

4.1 

3.4 

2.7 

1.0 

0.9 

2.7 

2.9 

3.5 

1.3 

3.0 

3.1 

5.8 

3.2 

3.2 

3.9 

2.2 

7.8 

5.5 

4.2 

6.0 

4.2 

5.3 

3.0 

3.9 

1.6 

3.3 

0.8 

1.4 

3.2 

0.6 

2.5 

1.6 

2.5 

3.9 

1.7 

05 

2.2 

0.3 

4.1 

5.5 

1.4 

3.2 

2.0 

0.0 

5.2 

4.5 

0.4 

10.4 

1.8 

0.1 

2.1 

0.3 

4.1 

0.8 

3.1 

5.1 

2.3 

2.3 

1.0 

3.9 

4.1 

5.4 

2.8 

4.3 

3.3 

1.1 

5.4 

2.2 

1.3 

1.7 

2.0? 

1.39 

0.10 

1.52 

0.71 

0.93 

1.39 

2.26 

0.06 

041 

0.14 

0.57 

1.06 

0.63 

0.41 

0.05 

0.24 

0.54 

0.09 

0.19 

0.22 

0.83 
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A  F  W  IJ  K  I  N  G  E  N 


AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 


September  1864. 


Datum. 

BAROMETER  IN  DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

T  H 

E  R  M  0  M  E  T 

E  R. 

Datum. 

Christi- 

ania. 

756. S 

Neder¬ 

land. 

760.9 

Rome. 

762.2 

Athene. 

753.4 

Krems- 

munster. 

726.8 

Königs- 

berg. 

759.2 

Christi- 

ania. 

756.5 

Neder¬ 

land. 

760.9 

Rome. 

762.2 

Athene. 

753.4 

Krems- 

munster. 

726.3 

Königs- 

berg. 

759.2 

Christi- 

ania. 

11.05 

Neder¬ 

land. 

15.59 

1  Rome. 

20.51 

Athene. 

22.34, 

Krems- 

munster. 

13.75 

Königs- 

berg. 

13.34 

1 

2.3 

2.2 

5.3 

1.0 

5.9 

4.3 

2.7 

2.5 

3  9 

1.8 

4  5 

0.5 

1.1 

1.1 

1.5 

2.1 

15 

1.0 

1 

2 

0.7 

0.2 

3.7 

1 

1.0 

2  3 

0.2 

1.7 

2.7 

1.0 

2.9 

2.0 

0.2 

1.3 

0.1 

1.6 

2.4 

0.9 

2 

3 

0.5 

5.0 

2.3 

2.0 

14 

1.0 

1.0 

6.8 

0.7 

14 

0.5 

O  O 

1.1 

2.3 

1.4 

1.5 

1.8 

0.6 

3 

4 

2  5 

6.4 

3.8 

0.7 

1.8 

0.9 

3.0 

1.5 

6.3 

1.1 

09 

0.2 

0.4 

1.7 

0  1 

0.4 

3.3 

3.0 

4 

5 

0.5 

4.4 

5.7 

2.0 

3.2 

11 

7.2 

0.4 

1.7 

4.3 

5.9 

0.2 

2.3 

2.5 

4.1 

0.1 

0.8 

1.6 

5 

6 

7.9 

1.9 

0.6 

5.2 

5  9 

2.9 

8.1 

3.3 

1.0 

5.6 

5.0 

1.8 

0.1 

1.3 

0  5 

0.0 

0.3 

2.5 

6 

7 

11.5 

2.4 

1.0 

4.1 

2.9 

6.5 

5.9 

1.1 

2  2 

1.4 

3.8 

16.2 

1.6 

0.7 

0.1 

3.5 

3.4 

3.5 

7 

8 

4.5 

0.1 

3.1 

0.9 

5.0 

5.9 

7.9 

OS 

4.7 

0  5 

7.0 

2.9 

2.0 

1.2 

0.4 

1.2 

3.2 

2  1 

8 

9 

6.1 

O  7 

5.3 

1.0 

0.8 

4.3 

13.5 

1.1 

4.8 

14 

0.1 

1.4 

0  7 

2.5 

1.6 

16 

3.9 

1  2 

9 

10 

10.8 

1.3 

4.8 

0  9 

5.9 

0.7 

4.5 

1.6 

3.4 

1.1 

2.3 

2.5 

1.2 

0.2 

1.2 

2.8 

3.5 

0.7 

10 

11 

5.0 

5.2 

3.0 

11 

0.2 

0.5 

6.5 

3.1 

1.3 

0.2 

1.4 

4.5 

2.1 

2.5 

1.0 

2.2 

5.1 

3.6 

11 

4  12 

6.1 

0.7 

0.4 

0.2 

1.1 

0.2 

2.9 

1.3 

0.5 

0.0 

4.7 

1.8 

1.8 

2.8 

0.6 

2.0 

1.2 

0.9 

12 

13 

1.8 

1.2 

2.6 

0.5 

4.1 

2.9 

0.9 

0.4 

1.2 

0.5 

0.5 

3.8 

0.7 

2.6 

2.0 

2.0 

5.5 

1.8 

13 

14 

0.2 

2.5 

1.0 

0.0 

5.2 

4  1 

0.7 

5.5 

1.8 

0.9 

3.4 

5.0 

0  5 

0.5 

0.5 

2.3 

4.9 

1.9 

14 

15 

0.9 

6.9 

2  4 

3.4 

2.5 

5.2 

2.7 

6.6 

2.5 

5.0 

1.0 

4.3 

3.4 

0  3 

0.8 

3.7 

4.0 

3.5 

15 

16 

3.8 

10.2 

1.9 

4.1 

0.0 

3.4 

2.7 

14.5 

2.5 

3.2 

1.8 

4.3 

1.2 

2  2 

0  8 

2.7 

2.0 

2.6 

16 

17 

0.7 

12.6 

1.0 

2.5 

3.4 

3.4 

5.0 

6.9 

0.7 

2.0 

3.2 

2  3 

0.7 

0.2 

0.8 

1.8 

1.1 

2.7 

17 

18 

1.4 

6.6 

1.5 

1.1 

2.0 

1.4 

1.4 

4.7 

0.8 

1.4 

1.1 

0  5 

16 

1.0 

1  8 

1.3 

2  0 

0.5 

18 

19 

0.0 

5.6 

0.5 

1.1 

2.3 

0.9 

0.5 

4.3 

0.1 

1.8 

00 

3.6 

0.9 

1.6 

2.7 

2.5 

1.1 

1  O 

19 

20 

1.4 

2.9 

2.0 

2.5 

0.5 

3.2 

2.0 

1.2 

2.8 

3.8 

2.5 

0.7 

0.7 

1.8 

2.2 

2.5 

1.8 

1.2 

20 

21 

1.4 

3.0 

3.3 

4.1 

3.4 

0.9 

0.5 

2.4 

3.4 

3.4 

3.2 

5.2 

1.7 

1.8 

3.6 

1.5 

2.0 

0  9 

21 

22 

0.2 

2.5 

2.9 

1.8 

2.9 

7.2 

1.4 

2.0 

1.2 

1.4 

2.3 

7.2 

2.7 

0.6 

2.6 

12 

0  7 

0.1 

22 

23 

0.2 

0.1 

0.4 

0.9 

2.5 

5.1 

3.4 

3.8 

1.2 

1.4 

0.1 

27 

1.9 

0.2 

0.4 

2.0 

16 

2.2 

23 

24 

2.5 

2.5 

1.8 

1.8 

0.8 

43 

2.0 

5.9 

3.8 

1.8 

7.9 

3.2 

2.0 

0.2 

0.3 

1.4 

1.0 

1.5 

94 

25 

1.8 

8.9 

3.8 

2.0 

7.9 

0.7 

7.9 

10.3 

3.7 

2.0 

10.2 

1.0 

2.3 

0.0 

0.6 

1.4 

1.4 

0.2 

25 

26 

12.3 

11.0 

4.2 

2.5 

10.4 

3.S 

13.3 

11.0 

3  3 

1.1 

12  0 

9.7 

1.0 

0.3 

0.0 

0.5 

1.5 

0.5 

96 

27 

16  .7 

11.3 

4.0 

4.3 

11.7 

10.0 

13.8 

10.5 

4.0 

4.1 

11.5 

13.3 

0.3 

0.5 

1.0 

2.2 

3.4 

2  5 

97 

28 

8.0 

9.5 

4.0 

4.1 

11.3 

12.7 

1.8 

5  0 

3.1 

5.4 

8.1 

4  7 

0.7 

0.6 

3.4 

3.8 

4.0 

3  3 

9« 

29 

7.0 

3.9 

3.0 

3.2 

5.4 

2.5 

5.2 

1.0 

2.1 

2.5 

0.2 

9.9 

1.5 

0.4 

2.4 

2.6 

2.0 

1  7 

9Q 

30 

0.5 

0.8 

0.7 

1 

3.2 

2.5 

11.3 

4.1 

3.5 

1.4 

4.1 

2.5 

8.1 

1.9 

0.7 

2.7 

2.9 

1.5 

1.8 

30 

gem. 

0.80 

0.69 

1.19 

1.48 

3.38 

1.21 

0.98 

i 

0.32 

1.08 

1.67 

3.79 

1.01 

0.39 

0.68 

0.55 

0.45 

0.27 

1.00 
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HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 
In  millimeters.  September  1864. 


Datam. 

Madrid. 

Kew. 

5 

Orkaden. 

Brussel. 

Trier. 

en 

IEh* 

u 

CS 

p* 

Toulouse. 

Geoève. 

St.  Bernard. 

Aarau. 

Kome. 

Marseille. 

Paderborn. 

Mühlhausen. 

Putbus. 

DresdeD. 

Munchen. 

Kremsmunster. 

Klagenfurt. 

Krakau. 

Praag. 

Breslau. 

Troppau. 

Ofen. 

Brünn. 

i 

O 

fl 

<v 

*5 

< 

1 

3 

2.5 

1.5 

1.0 

2.0 

7.2 

o 

O 

10.5 

1.5 

4.2 

• 

O 

9.0 

CC 

1.6 

3  r 

3 

O 

3 

O 

O 

O 

CC 

CC 

0.1 

cc 

2 

3 

CC 

« 

2.0 

O 

0.7 

o 

O 

3.2 

28.7 

2.7 

• 

• 

CC 

cc 

CC 

17.1 

1.1 

6.8 

3 

O 

11.3 

O 

1.1 

cc 

G 

cc 

3 

9 

0.8 

CC 

0.5 

5.1 

3.4 

•  r 

o 

4.4 

3.4 

0.2 

3 

• 

2.7 

cc 

0.2 

3.8 

4.6 

5.9 

29.5 

0.3 

0.3 

5.6 

13.4 

cc 

7.4 

cc 

4 

O 

1.8 

cc 

3.6 

9.0 

1.1 

•  r 

9 

14.8 

2.9 

11.8 

18.0 

© 

9.3 

3.4 

CC 

O 

1.9 

13.5 

38.1 

1.0 

O 

O 

CC 

04 

0.7 

Cl 

5 

• 

1.5 

5.9 

6.9 

4.1 

4.1 

r 

9 

9 

• 

1.6 

6.0 

O 

<r 

<c 

9.3 

6.3 

4.4 

1.1 

O 

0.6 

7.0 

• 

0.5 

3.7 

O 

Cl 

6 

9 

4.3 

9.6 

4.1 

O 

1.6 

• 

9 

0.8 

• 

1.3 

O 

o 

7.9 

0.4 

4.1 

2.2 

0.2 

G 

G 

0.1 

G 

3 

0.5 

cc 

1.8 

cc 

7 

o 

0.3 

CC 

4.3 

4.9 

1.5 

• 

O 

O 

3 

3 

O 

o 

CC 

3.7 

1.4 

0.9 

• 

10.2 

0.4 

5.2 

3.8 

3.8 

2.4 

cc 

O 

10.6 

8 

o 

cc 

1.4 

12.9 

0.4 

• 

<3 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

1.4 

CC 

14.2 

0.7 

• 

1.1 

3 

• 

• 

3 

CC 

0.6 

3 

0.1 

9 

o 

a 

3.6 

5.3 

9 

• 

O  ©> 

o 

o 

O 

O 

o 

o 

CC 

cc 

5.2 

•  r 

3 

G 

G 

3.8 

3 

1.6 

cc 

CC 

3 

Cl 

10 

o 

« 

17.9 

5.6 

0.4 

7.7 

O 

o 

o 

3 

O 

o 

o 

30.0 

<c 

CC 

O 

G 

3 

O 

• 

3 

• 

a 

a 

G 

cc 

11 

3 

2.0 

1.2 

20 

9.8 

0.9 

O 

o 

29.6 

20.1 

5.5 

• 

• 

CC 

5.6 

14.7 

3 

G 

O 

3 

• 

O 

G 

2.6 

cc 

G 

cc 

12 

3 

CC 

1.4 

1.8 

1.4 

O 

o 

9 

6.0 

14.3 

7.4 

• 

o 

cc 

CL 

CC 

13.8 

15.7 

13.5 

3 

4.7 

12.5 

18.9 

12.2 

1.2 

2.2 

Cl 

13 

o 

CC 

0.9 

« 

5.7 

9 

o 

9 

9 

• 

3 

12.6 

o 

cc 

cc 

4.7 

0.5 

'21.9 

37.2 

81.0 

10.0 

3.4 

18.7 

39.5 

1.0 

17.1 

c< 

14 

s 

0.5 

CC 

5.1 

9 

9 

• 

O 

O 

O 

3 

3 

o 

cc 

<c 

CC 

O 

1.8 

• 

• 

20.0 

O 

O 

0.8 

9.0 

O 

« 

15 

o 

18.5 

a 

5.6 

3.0 

O 

•  r 

O 

9 

O 

3 

O 

3 

a 

cc 

cc 

3 

G 

O 

G 

5.8 

O 

O 

0.1 

0.1 

3 

cc 

16 

0.2 

6.3 

cc 

7.1 

0.1 

9.0 

• 

O 

9 

• 

3 

O 

• 

3.2 

cc 

cc 

O 

O 

G 

3 

• 

O 

• 

CC 

Cl 

3 

cc 

17 

7.1 

13.2 

2.4 

8.6 

16.3 

4.1 

• 

• 

9 

• 

O 

• 

o 

1.6 

cc 

cc 

3 

O 

• 

G 

G 

• 

o 

cc 

cc 

3 

cc 

18 

3 

7.6 

CC 

2.0 

O 

0.9 

O 

o 

4.8 

• 

5.1 

0.9 

• 

CC 

cc 

cc 

• 

• 

• 

3 

• 

• 

• 

cc 

cc 

3 

GC 

19 

O 

1.3 

cc 

0.8 

1.4 

4.7 

•  r 

• 

9 

50.8 

4.7 

20.0 

o 

1.8 

0.9 

a 

12.4 

21.8 

5.9 

31.4 

• 

7.0 

o 

0.9 

« 

Or 

Cl 

20 

O 

1.0 

a 

6.9 

6.7 

5.4 

O  @ 

• 

1.5 

• 

0.2 

23.3 

• 

a 

1.7 

cc 

• 

• 

18.7 

23.2 

2.0 

4.4 

1.8 

16.8 

8.0 

3.6 

cc 

21 

o 

0.5 

1.0 

1.8 

0.5 

0.2 

•  <§> 

9 

O 

0 

3 

2.0 

o 

cc 

1.1 

cc 

0.4 

7.0 

• 

10.2 

0.5 

3 

O 

0.5 

5.4 

1.7 

(C 

22 

9 

3.8 

cc 

1.5 

1.4 

0.5 

• 

O 

O 

O 

0.5 

11.9 

o 

cc 

cc 

cc 

G 

3 

5.2 

7.9 

• 

O 

o 

(C 

CC 

G 

Cl 

23 

O 

0.1 

1.0 

cc 

1.9 

O 

o  <§> 

9 

3.3 

3 

0.6 

0.1 

o 

cc 

0.6 

0.9 

O  r 

• 

14.7 

7.0 

3.7 

21.8 

7.4 

1.1 

11.7 

2.9 

cc 

24 

O 

0.5 

cc 

1.0 

O 

0.2 

o 

O 

9 

O 

O 

• 

o 

3.4 

<L 

1.8 

3  r 

7.0 

• 

3 

28.4 

G 

• 

6.2 

25.3 

1.6 

cc 

25 

0 

0.5 

cc 

CC 

O 

O 

r 

O 

O 

O 

3 

• 

o 

CC 

cc 

cc 

Or 

• 

• 

G 

1.9 

G 

O 

0.2 

Cl 

G 

0.4 

26 

o 

0.2 

cc 

1.8 

o 

0.2 

om 

O 

O 

O 

3 

• 

o 

a 

cc 

cc 

O 

O 

O 

G 

0.8 

• 

• 

1.8 

cc 

3 

0.1 

27 

G 

CC 

cc 

cc 

o 

O 

o  m 

O 

3 

3 

O 

• 

c 

cc 

a 

cc 

<1 

O 

O 

O 

3 

O 

O 

CC 

oc 

3 

7.4 

28 

O 

cc 

cc 

0.8 

o 

O 

o 

O 

O 

O 

O 

• 

o 

cc 

cc 

1.6 

© 

o 

o 

O 

O 

• 

o 

cc 

cc 

O 

31.2 

29 

o 

cc 

1.0 

cc 

9 

O 

o 

O 

O 

O 

3 

• 

o 

5.0 

cc 

2.9 

3 

3 

3 

O 

0.8 

O 

• 

1.2 

Cl 

O 

0.6 

30 

o 

a 

cc 

0.8 

6.1 

O 

m 

O 

3 

o 

3 

3 

0.2 

0.7 

0.9 

4.1 

• 

9.7 

1.1 

8.3 

2.1 

4.3 

1.2 

2.9 

28.3 

2.3 

som 

7.3 

67.2 

48.8 

93.8 

80.2 

53.4 

46.1 

59.6 

78.9  * 

121.7 

45.8 

94.8 

56.5 

75.5 

18.1 

63.5 

62.2 

87.4 

143.5 

229.8 

97.9 

73.6 

62.1 

103.0 

69.3 

67.4 

52.7 

45 
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BAROMETEK-AFWIJKINGEN  IN  EUROPA  IN  DEN  MORGEN. 

Ootober  1864. 


Datum. 

San  Fer- 

Barce- 

Brest. 

Penzance 

Green- 

Galway. 

Aber- 

Oreaden 

Shetland. 

Mar- 

nando. 

Madrid. 

Alicante. 

lona. 

Toulouse. 

wich. 

Valentia. 

Nairn. 

deen. 

Sandwick 

Bressay. 

Kiel. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

Dijon. 

seille. 

Lyon. 

763.2 

705.4 

763.4 

761.8 

744.3 

760.3 

761.3 

759.6 

758.4 

759.5 

755.9 

756.9 

755.4 

756.2 

760.3 

756.1 

750.5 

761.8 

740.8 

761.3 

763.2 

1 

3.1 

6.4 

5.0 

3.7 

0.4 

1.8 

4.5 

3.6 

0.3 

9.6 

6.3 

7.9 

11.4 

1.8 

4.1 

0.2 

1.5 

1.4 

4.4 

1.7 

2 

6.2 

5.3 

5.1 

5.3 

4.1 

0.3 

— 

— 

— 

— 

— 

10.4 

10.9 

16.0 

8.3 

6.1 

0.2 

2.9 

1.6 

2.7 

1.8 

3 

4.6 

2.0 

4.2 

5.2 

2.5 

1.5 

4.6 

9.8 

10.7 

6.6 

17.3 

15.0 

15.0 

18.8 

13.8 

10.0 

4.7 

4.3 

0.4 

3.0 

3.7 

4 

— 

5.1 

— 

6.0 

5.4 

3.4 

0.2 

6.6 

5.6 

1.3 

15.5 

12.7 

14.0 

19.3 

12.4 

7.0 

2.7 

3.7 

1.2 

2.8 

1.7 

5 

2.0 

3.2 

4.0 

5.7 

4.4 

3.7 

0.8 

3.8 

4.8 

0.0 

12.7 

10.2 

11.9 

17.8 

7.2 

4.1 

0.5 

1.1 

2.3 

2.0 

0.7 

6 

— 

1  0 

— 

3.2 

0.8 

0.9 

5.6 

5.7 

9.9 

6.6 

14.5 

10.4 

12.2 

17.8 

9.5 

5.7 

0.5 

1.7 

0.7 

0.2 

2  2 

7 

6.4 

1.1 

2.9 

0.1 

2.0 

4.4 

— 

8.1 

— 

— 

— 

11.4 

12.9 

17.0 

90 

7.3 

2.3 

4.7 

2.1 

2.5 

6.3 

8 

— 

2.1 

— 

0.3 

1.1 

3  3 

4.3 

8.0 

7.1 

5.9 

14.7 

11.2 

12.9 

17.0 

7.2 

7.4 

2.5 

4.3 

1.9 

3.3 

6.9 

9 

3.5 

0.8 

— 

1.5 

0.3 

2.9 

— 

— 

— 

— 

— 

10.2 

12.2 

15.7 

3.8 

4.7 

0.2 

1.9 

0.3 

0.3 

4.5 

10 

1.4 

0.6 

2.0 

1.9 

1.2 

6.9 

7.9 

8.1 

14.0 

10.2 

16.2 

11.4 

14.5 

15.7 

3.2 

4.9 

1.4 

3.3 

0.3 

1.8 

4.1 

11 

0.4 

2.3 

1.5 

0.1 

5.8 

11.8 

12.2 

11.2 

17.5 

15.0 

15.0 

10.4 

10.9 

11.7 

1.1 

6.8 

2.3 

7.6 

3.8 

0.6 

7.8 

12 

— 

1.2 

1.6 

— 

6.3 

10.5 

10.9 

9.5 

15.7 

14.5 

12.7 

7.1 

7.1 

7.1 

2.3 

5.6 

0.2 

6.2 

3.1 

3.2 

6.8 

13 

— 

0.9 

3.2 

0.3 

4.9 

8.6 

8.4 

4.9 

12.4 

11.4 

6.1 

0.8 

2.5 

3.3 

6.8 

2.5 

1.8 

4.4 

2.0 

0.2 

7.1 

14 

4.2 

0.1 

2.6 

1.8 

4.0 

— 

5.9 

3.9 

9.1 

9.9 

8.6 

3.8 

6.1 

7.9 

5.2 

0.1 

4.3 

2.2 

0.4 

3.2 

— 

15 

4.5 

0.5 

— 

1.5 

4.0 

6.8 

5.6 

6.3 

7.6 

7.9 

9.4 

5.1 

6.3 

8.1 

1.6 

2.8 

3.6 

2.8 

0.4 

1.8 

4.3 

16 

— 

1.5 

— 

0.3 

3.5 

3.6 

— 

— 

— - 

_ 

— 

9.4 

11.7 

7.1 

0.7 

0.8 

0.5 

2.8 

2.1 

0.2 

7.2 

17 

3.4 

1.3 

— 

— 

1.6 

1.1 

3.8 

— 

7.9 

5.9 

13.7 

16.8 

18.8 

15.0 

11.5 

4.8 

6.1 

6.3 

0.0 

3.2 

5.3 

18 

2.8 

1.1 

— 

1.3 

02 

3.9 

6.1 

5.2 

8.4 

7.4 

10.4 

14.2 

12.2 

9.4 

10.2 

4.7 

6.8 

3.4 

1.8 

2.1 

3.5 

19 

— 

8.3 

6.6 

5.7 

8.2 

17.6 

21.3 

— 

— 

22.1 

9.1 

12.4 

11.2 

4.1 

7.0 

9.0 

8.6 

9.9 

6.8 

3.2 

1.7 

20 

0.2 

3.3 

6.7 

— 

5.4 

10.4 

11.7 

15.7 

— 

17.3 

33.5 

27.4 

22.3 

15.8 

14.7 

17.8 

13.2 

11.0 

8.4 

6.6 

21 

— 

6.2 

— 

'  - 

7.4 

— 

18.5 

10.4 

20.1 

7.4 

8.1 

7.4 

9.5 

7.5 

9.9 

. 

9.1 

- 

_ 

22 

— 

12.9 

— 

5.3 

13.0 

23.5 

30.5 

18.2 

19.6 

21.3 

<D 

> 

7.4 

1.3 

4.3 

8.1 

14.1 

14.0 

15.5 

12.0 

7.0 

6.6 

23 

— 

4.7 

5.0 

5.8 

5.5 

15.8 

— 

— 

— 

— 

&G 

12.4 

6.6 

1.3 

15.3 

15.2 

16.9 

12.4 

9.0 

5.5 

4.0 

24 

— 

5.3 

— 

— 

7.0 

13.4 

17.0 

8.9 

13.0 

14.7 

60 

CU 

11.9 

7.4 

3.6 

11.7 

14.3 

16.0 

14.8 

10.6 

9.9 

6.3 

25 

“““ 

14.3 

14.3 

14.2 

14.7 

16.5 

17.0 

8.9 

8.6 

12.9 

o 

6.3 

2.8 

2.5 

7.4 

9.5 

12.4 

12.1 

10.7 

9.3 

6.5 

26 

9.0 

12.5 

11.1 

19.5 

17.0 

18.4 

19.6 

13.0 

12.2 

16.3 

a> 

5.6 

0.2 

3.0 

4.5 

13.9 

16.2 

16.1 

15.8 

17.1 

7.6 

27 

— 

15.3 

— 

10.9 

12.5 

13.4 

15.5 

15.9 

10.7 

13.7 

<2 

5.1 

0.2 

4.8 

10.8 

15.4 

17.8 

13.7 

10.6 

7.1 

6.4 

28 

— 

13.4 

— 

— 

15.4 

— 

12.4 

9.4 

6.3 

8.6 

4-> 

O 

1.8 

2.8 

7.1 

5.2 

9.9 

13.8 

13.0 

12.6 

12.8 

8.4 

29 

V 

— 

8.5 

— 

13.7 

11.4 

13.1 

9.4 

5.4 

3.3 

— 

S 

2.5 

6.3 

11.4 

0.2 

8.4 

14.9 

11.8 

14.2 

13.2 

10.4 

30 

— 

2.5 

3.2 

5.5 

2.4 

1.4 

— 

— 

— 

— 

5.6 

8.4 

12.2 

2.5 

0.8 

8.1 

3.0 

5.1 

6.2 

1.3 

31 

— 

0.8 

0.1 

0.2 

0.8 

2.6 

7.6 

7.8 

16.0 

— 

10.2 

11.9 

15.5 

7.0 

7.0 

0.9 

3.5 

1.8 

1.4 

4.7 

gem. 

4.00 

4.— 

4.— 

3.41 

3.20 

4  — 

0.10 

O  — 

3.— 

0.34 

2.54 

6.23 

1.50 

1.78 

5.66 

2.95 

3.84 

3.50 

0.34 

Voor  cle  onzekerste  plaatsen  heb  ik  in  de  gemiddelde  afwijkingen  geen  breuken  aangegeven.  Voor  Galway  ontbreken  juist  de  diepste  standen. 
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Turijn. 

759.7 

Aarau. 

728.2 

Pader- 

born. 

755.6 

Mühl- 

hausen. 

744.2 

Leipzig.  D 

751.6 

0.2 

0.0 

2.0 

0.5 

0.9 

1.9 

0.2 

O.ff 

3.2 

3.8 

3.5 

2. ff 

6.1 

9.2 

10.4 

6.5 

1.8 

4.  ff 

ff. ff 

9.0 

4.8 

0.2 

1.8 

5.3 

6.3 

5.8 

09 

1.8 

4.6 

ff. 2 

2.5 

3.4 

6.5 

ff  .9 

6.1 

3.8 

2.9 

5.8 

6.8 

ff.O 

1.8 

1.6 

2.1 

2.0 

ff. 2 

0.2 

2.0 

1.3 

23 

4.0 

3.4 

1.1 

0.2 

2.3 

4.9 

2.3 

4.1 

1.0 

1.8 

2.2 

2.3 

6.8 

4.0 

4.7 

0.4 

0.5 

7.2 

5.1 

5.6 

2.0 

0.7 

6.3 

4.2 

3.8 

6.2 

2.ff 

3.8 

0.2 

0.5 

4.9 

O.ff 

12.0 

5.7 

6.3 

5.9 

0.2 

12.4 

6.5 

5.4 

4.  ff 

3.4 

10.8 

7.2 

3.2 

0.6 

10.4 

19.6 

12.4 

11.5 

8.1 

10.4 

6.7 

5.4 

— 

8.3 

15.3 

11.1 

10.6 

6.3 

8.3 

18.9 

14.6 

14.2 

2.0 

9  5 

16.0 

11.5 

9.7 

2.0 

8.1 

13.1 

8.6 

8.8 

5.1 

12.7 

14.9 

9.4 

8.3 

7.9 

10.8 

20.1 

15.6 

16.0 

3.3 

10.6 

12.9 

9.4 

8.8 

11.8 

13.8 

11.7 

8.2 

7.4 

5.4 

6.1 

5.9 

3.0 

2.0 

34 

1.8 

2.3 

4.8 

5.2 

1.16 

2.70 

6.62 

3.01 

2.22 

1.4 

4.1 

9.9 
10.4 

7.7 

8.3 

9.3 

7.9 

3.2 
3.2 

3.4 
3.6 

4.1 

5.2 

2.5 

1.8 

3.6 
3.6 

1.4 
9.0 

4.1 

9.3 
12.4 

ff  .9 

ff. 4 

6.1 


0.92 


Bamberg. 

740.9 

Vlunchen 

716:9 

Klagen- 

furt. 

722.6 

1.4 

0.0 

0.2 

2. ff 

0.2 

0.2 

ff. ff 

4.3 

3.8 

5.6 

2.5 

4.3 

3.4 

0.0 

36 

6.3 

0.9 

3.8 

5.6 

2.9 

5.0 

5.9 

3.2 

4.3 

2.0 

0.0 

20 

0.9 

0.9 

0.2 

4.1 

2.0 

1.6 

O.ff 

0.5 

1.8 

1.8 

0.9 

1.8 

3.6 

3.6 

4.5 

3.2 

3.6 

4.1 

2.0 

1.4 

0.2 

2.3 

2.0 

1.4 

2.7 

2.0 

0.0 

2.3 

2.9 

1.4 

10.8 

10.2 

2.7 

6.3 

8.3 

4.7 

8.6 

8.6 

6.3 

11.7 

9.5 

8.6 

9.0 

9.9 

7.0 

7.4 

7.9 

6.5 

9.5 

11.5 

3.6 

12.7 

12.0 

9.3 

7.7 

9.7 

6.3 

9.9 

14.2 

11.0 

4.1 

6.8 

8.8 

5.0 

2.3 

0.5 

1.95 

3.36 

1  80 

763.6 


1.8 

4.  ff 

9.5 

8.3 
5.9 

6.5 
ff. 4 
6.8 

2.5 

2.3 

2.7 

0.0 

2.5 

3.4 

2.5 

0.9 

4.7 

4.5 

3.4 

10.8 

5.0 

9.0 

11.3 

9.5 

6.5 

8.3 

12.7 
7.9 
7.2 

1.6 

6.3 


Brünn. 

742.9 


1.46 


Troppau. 

739.4 


2.7 

1.8 

3.8 

5.2 

3.8 

4.5 

4.5 

2.9 

0.2 

0.9 

O.ff 

3.4 
6.1 
8.6 

•6.3 

1.6 

2.9 

2.7 
1.1 

7.4 

8.1 

10.4 

13.1 

9.9 
11.3 

8.6 

14.7 

10.6 

12.7 

10.6 

0.2 


3.2 

1.8 

4.3 
6.8 
4.  ff 

6.1 

5.9 

4.3 

0.9 

0.2 

1.1 

2.5 

5.6 

8.6 

5.6 

I. 4 

2.0 

2.7 
1.1 
5.9 

6.1 

8.6 

II. 0 

7.2 

8.6 

5.6 

13.1 

8.8 

9.3 
7.0 

1.4 


Ofen. 


750.8 


Oonstan- 

tinopel. 

759.8 


2.3 

1.6 

2.ff 

4.3 
5.2 

5.4 
5.0 

2.5 

O.ff 

0.7 

0.0 

1.4 
4.3 
7.0 
3.6 

2.5 

2.0 

1.1 

1.6 

1.8 

3.2 
6.1 
7.0 

5.9 

6.5 

4.3 
8.1 
7.2 

11.5 

10.8 

2.9 


4.16 


2.90 


2.20 


<U 

o 

>1 

£ 

"c 

o 


War* 

Peters- 

Moskow. 

'raag. 

Krakau. 

Breslau. 

schau. 

Dorpat. 

burg. 

744.6 

743.9 

749.5 

751.3 

755.0 

759.3 

748.5 

0.7 

4.1 

7.5 

6.3 

2.5 

7.4 

1.4 

1.8 

2.7 

6. ff 

9.2 

0.7 

6.5 

3.6 

3.4 

11.2 

13.0 

8.6 

ff.O 

ff  .2 

ff.O 

ff. 5 

6.9 

8. ff 

5.0 

5.9 

4.  ff 

4.4 

3.2 

3.2 

6  1 

ff.O 

5.4 

3.9 

5  5 

0.5 

6  3 

ff.O 

6.1 

2.8 

0.5 

2.3 

5.4 

50 

3.8 

0.4 

0.3 

4.3 

1.8 

0.5 

1.9 

4.3 

4.5 

2.0 

1.1 

0.2 

0.8 

5.1 

3.6 

10.0 

2.3 

0.9 

2.9 

9.1 

4.9 

6.1 

1.1 

2.3 

6.9 

14.6 

17.1 

10.5 

4.5 

6.3 

9.7 

16.4 

15.2 

14.1 

6.5 

9.5 

10.4 

25.0 

19.7 

24.1 

4.3 

4.7 

<D 

<D 

5.8 

10.2 

10.5 

9.6 

0.5 

0.9 

G 

2.2 

5.7 

3.7 

4.5 

4.7 

0.7 

o 

3.1 

3.1 

2.2 

2.8 

2.5 

1.6 

5.2 

11.0 

5.3 

1.8 

1.1 

0.5 

2.1 

14.4 

16.3 

6.0 

8.1 

5.2 

6.0 

3.0 

0.0 

0.2 

6.1 

5.2 

5.7 

10.2 

8.2 

2.3 

10.2 

7.4 

7.9 

3.1 

2.9 

2.9 

11.5 

9.5 

9.1 

8.0 

2.9 

3.5 

8.1 

6.1 

5.9 

10.8 

3.8 

0.4 

8.6 

7.2 

6.4 

3.0 

3.9 

0.3 

6.5 

4.7 

4.3 

1.2 

4.6 

1.5 

14.7 

10.8 

12.0 

1.4 

1.5 

0.4 

8.3 

8.1 

10.6 

5.9 

1.2 

10.2 

9.0 

9.5 

7.8 

2.3 

3.6 

6.5 

5.4 

6.1 

1.9 

0.3 

6.0 

2.0 

3.6 

O.ff 

0.5 

6.2 

2.7 

0.9 

2.42 

2.36 

3.51 

4.39 

2.53 

2.69 

Odessa. 


756.7 


3.5 

1.6 
1.9 
0.6 

2.4 

4.4 

9.5 

5.3 

0.6 

0.7 

0.2 

O.ff 

3.2 

7.5 

5.2 

4.6 

30 

3.1 

4.6 

5.8 

3.9 

2.0 

1.4 
1.8 
0.4 

0.2 

0.4 

6.7 
8.0 
9.3 


0.16 
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Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

gem. 
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Turijn. 

Genève. 

St.  Ber- 

nard. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Miihl- 

hausen. 

Leipzig. 

Dresden. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Brünn. 

Troppau. 

Ofen. 

Praag. 

Krakau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peter¬ 

burg. 

Moskou 

Odcssa. 

11.76 

10.51 

—0.39 

9.99 

10.45 

8.70 

10.32 

10.03 

8.82 

9.27 

8.60 

9.50 

9.78 

9.90 

12.65 

10.08 

8.94 

6.49 

3.92 

4.32 

4.04 

9.19 

3.9 

2.5 

2.1 

3.3 

3.8 

1.8 

1.8 

4.4 

6.3 

3.9 

0.5 

0.4 

1.2 

5.1 

4.3 

2.8 

4.7 
6.1 

7.8 
8.5 

3.7 

7.4 

7.5 
7.2 
7.0 

2.5 
4.1 
6.0 
7.3 

6.6 

5.0 

8.6 

8.2 

10.4 

8.7 

2.2 

5.6 

5.6 

7.4 

7.1 

4.5 

5.0 

5.3 

6.9 

4.8 

4.2 

6.2 
8.6 
9.3 
8.2 

3.5 
2.2 

4.5 

7.5 

6.6 

3.3 

6.9 

8.5 

9.6 

8.9 

3.2 

6.8 

7.9 

8.0 

7.8 

5.3 

9.3 
9.7 

11.1 

9.5 

5.0 

6.7 

8.1 

8.4 

10.2 

3.2 

6.7 

7.8 

8.5 

9.5 

3.2 

6.7 

8.3 
9.1 

7.8 

0.3 

4.5 

6.0 

6.8 

2.9 

3.6 

5.5 

4.1 

5.9 

0.5 

3.3 

4.8 

4.9 

2.9 
0.2 

3.2 

7.5 

7.9 

8.9 
13.0 

2.6 

2.4 
2.1 
5.7 

9.4 

2.7 

6.5 

4.4 

4.3 

5.2 

5.0 

5.0 

6.0 

5.8 

4.0 

4.0 

0.4 

1.0 

3.6 

9.6 

9.2 

8.2 
8.2 

4.7 

5.5 

7.0 

5.4 

3.5 

3.6 

5.4 

6.7 

2.8 
1.3 
2.8 

8.5 

6.5 

4.4 

3.4 
6.0 

6.4 

4.2 
2.1 

2.2 
2.9 

5.0 

5.7 

7.2 

3.2 
4.0 

6.7 

6.8 
5.7 
5.3 
4.0 

5.2 

5.5 

4.9 

4.8 

2.1 

7.7 

9.6 

5.2 

4.0 

3.4 

5.8 

5.3 

4.5 

2.6 
3.2 

7.1 
5.5 

5.2 
4.0 

5.3 

10.2 

8.5 

6.3 

4.1 

4.0 

8.2 

6.1 

3.7 

2.8 
3.9 

5.5 

5.2 

3.2 
2.8 

3.5 

3.8 

0.7 

1.9 
1.2 

6.5 

3.0 

0.5 

3.8 

2.6 

3.8 

4.2 
2.0 

2.2 
3.7 
4.6 

5.2 

5.4 

Q.6 

4.0 

3.7 

12.0 

3.2 
1.1 

4.2 
6.0 

3.2 

2.1 

3.5 

4.0 

2.9 

4.2 
1.4 

1.3 
1.2 
3.1 

3.7 

4.9 

3.0 

4.6 

6.0 

4.6 
1.5 
0.6 
2.0 

3.7 

2.7 
2.1 

1.7 
4.2 

5.8 

1.4 

0.2 

0.4 

1.6 

5.0 

3.2 

2.2 
0.8 
3.3 
5.6 

3.5 

1.1 

0.2 

2.0 

4.9 

3.6 

1.3 

0.2 

0.5 

5.5 

3.3 

2.8 

1.5 

2.6 
4.5 

2.5 

2.3 

1.8 

0.3 

2.9 

3.1 

2.0 

0.8 

2.7 

5.7 

3.0 

1.6 

0.1 

1.1 

5.5 

33 

3.2 

0.9 

4.1 

6.0 

5.8 

3.5 
2.1 

2.9 

6.5 

3.7 

1.5 

0.2 

3.1 

4.2 

4.3 

2.3 
0.6 
2.1 
5.5 

1.8 

1.7 

2.8 
3.5 
5.4 

1.9 

3.8 

4.6 

6.1 

7.0 

4.7 
5.3 

5.7 
5.2 
6.0 

8.2 

2.6 

7.9 

5.3 

6.5 

5.5 

4.7 

1.9 

1.0 

0.3 

2.8 

2.2 

1.6 

0.0 

0.4 

5.8 

1.1 

3.4 

0.9 

0.1 

0.1 

3.5 

0.4 

1.6 

0.0 

8.3 

5.3 
1.5 

1.3 

0.2 

3.6 

0.7 

1.3 

3.8 

2.9 

4.3 

0.3 

1.0 

0.2 

2.7 

4.1 

0.6 

1.3 

1.5 

4.0 

4.1 

0.4 

30 

2.9 

3.9 

6.1 

1.1 

0  7 
1.1 

4.5 

5.1 

2.8 

2.0 

2.4 

7.2 

5.8 

5.1 

2.5 

1.6 

4.1 

3.9 

0.5 

1.5 

5.7 

7.3 

5.0 

3.2 

1.3 

0.5 

3.5 

6.4 

3.5 
0.5 
24 
5.4 

7.2 

6.4 
4.0 

1.5 

1.6 

4.7 

1.7 
1.8 
2.4 
2.0 

8.0 

4.7 

0.6 

0.5 

2.2 

16.1 

4.4 

1.7 

36 

0.1 

7.7 

8.5 

2.1 

1.4 

1.2 

4.9 

9.6 

5.7 

0.9 

3.0 

0.9 

5.9 

9.9 

0.6 

0.3 

2.2 

10.1 

2.7 

0.8 

3.4 

1.3 

1.4 
1.5 

2.0 

0.1 

26 

0.1 

1.7 

1.0 

0.7 

1.0 

0.9 

0.8 

1.7 

2.4 

30 

0.2 

0.8 

0.5 

3.0 

3.4 

4.2 

3.2 

0.4 

2.5 

1.6 
2.6 

1.0 

1.7 

1.9 

2.5 

3.2 

2.9 

3.5 

2.9 

3.6 

3.9 

2.9 

3.8 

5.1 
5.5 
6.4 

4.2 

2.1 

43 

3.5 

1.4 

2.2 

3.0 

3.6 

4.0 

4.1 

3.8 

2.0 

4.1 

4.0 

4.8 

3.4 

4.2 

4.5 

3.7 

5.1 

4.2 

4.7 
4.3 
3.9 

5.7 

3.8 

2.0 

3.0 

2.4 
4.9 

4.5 

2.3 

3.5 

2.5 

2.6 

3.3 

2.5 

3.1 

3.8 

4.7 

4.3 

0.4 

1.1 

2.4 
1.7 

3.4 

6.1 

4.4 

3.3 

4.1 

2.7 

1.6 

2.2 

3.2 
4.4 

5.3 

1.2 

2.6 

4.0 

5.6 

6.4 

3.2 

1.8 

3.7 

50 

5.1 

0.6 

1.3 

09 

1.5 

1.6 

0.6 

2.1 

1.9 

0.7 

0.3 

1.9 

0.3 

1.3 

0.1 

0.2 

1.5 
0.5 

2.6 

3.4 
1.8 

0.6 

08 

1.5 
0.2 

5.0 

5.6 

3.5 

1.2 

3.2 

4.4 

1.4 

3.1 

2.2 

1.2 

5.6 

5.9 

2.7 

4.0 

3.1 

2.4 

6.6 

6.1 

3.1 

5.1 

4.1 

1.9 

6.5 

6.0 

5.2 

4.8 

4.7 

2.5 

1.2 

2.2 

8.3 

5.1 

1.5 

2  7 

0.4 

3.1 

5.4 

5.0 

2.8 

2.0 

2.0 

2.5 

3.0 

6.0 

3.9 

0.2 

3.8 

2.8 

4.8 
8.6 

2.8 
2.0 

2.0 

4.9 

5.1 

9.2 
4.5 
0.9 

5.3 

5.5 

5.6 

5.5 
5.8 

3.5 

0.0 

5.6 

2.5 

5.8 

1.7 

0.5 

3.7 

4.5 

4.2 

9.2 
5  9 
2.8 

3.9 

5.4 

4.7 
6.5 

7.7 
0.7 

4.9 

7.0 

1.0 

1.7 

1.2 

5.4 

7.7 

8.3 

0.8 

1.1 

3.4 

9.9 

8.7 

7.3 

8.4 

0.7 

9.4 

4.1 

6.1 
10.2 

6.0 

66 

7.1 

7.4 

7.9 

1.28 

1.61 

1.26 

2.75 

1.57 

1.67 

2.45 

1.21 

0.79 

1.56 

1.00 

1.50 

1.25 

1.93 

2.02 

1.82 

1.59 

1.44 

2.39 

2.85 

2.9.i 

0.67^ 

46 
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AFWIJKINGEN  AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 


October  1864. 


Datum. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Sein. 


BAROMETER  IN  DEN  MORGEN. 


Christi- 

ania. 

755.4 

Neder¬ 

land. 

759.8 

Rome. 

761.5 

Athene. 

756.2 

Krems- 

munster. 

726.5 

Königs- 

berg. 

759.6 

Christi 

ania. 

755.2 

10.2 

3.8 

3.0 

4.3 

2.3 

5.2 

15.6 

17.8 

7.2 

0.4 

5.0 

20 

1.8 

18.3 

17.6 

12.3 

1.5 

1.8 

7.2 

10.2 

15.6 

14.2 

9.9 

0.9 

3.6 

6.5 

10.4 

13.3 

13.5 

6.6 

1.9 

1.4 

4.1 

6.8 

13.3 

13  5 

7.3 

0.6 

6.3 

5.0 

7.2 

11.5 

10.8 

8.8 

0.9 

0.2 

6.1 

8.8 

11.0 

8.8 

8.2 

0.8 

1.8 

6.3 

4.3 

6.5 

7.0 

46 

0.2 

3.2 

3.2 

1.6 

5.2 

3.6 

4.8 

2.8 

3.4 

1.8 

0.2 

6.1 

0.5 

6.1 

2.1 

6.5 

4.1 

2.3 

3.8 

2.7 

3.9 

1.4 

5.0 

2.3 

10.2 

9.7 

10.4 

8.0 

0.2 

7.2 

0.0 

13.3 

5.4 

2.5 

0.2 

1.1 

2.7 

2.5 

9.9 

0.0 

0.5 

2.2 

3.6 

2.5 

2.0 

5.6 

2.5 

1.4 

0.5 

22 

12.0 

3.2 

1.8 

4.3 

8.6 

7.7 

4.2 

0.7 

0.2 

4.1 

13.5 

17.6 

7.1 

5.7 

3.6 

0.9 

8.8 

10.4 

2.7 

7.5 

4  2 

3.8 

0.7 

3.6 

4.1 

15.3 

18.5 

0.8 

2.7 

6.5 

5.6 

20.1 

19.4 

6.1 

2.9 

0.7 

5.4 

5.2 

4.3 

1.1 

0.6 

1.8 

0.2 

5.9 

6.5 

0.5 

3.6 

16.4 

3.8 

0.5 

10.4 

8.3 

6.1 

4.1 

11.8 

4.8 

2.0 

7.2 

5.9 

1.8 

4.5 

8.3 

3.2 

2.7 

5.2 

2.5 

5.9 

6.3 

11.2 

5.8 

0.7 

6.8 

2.9 

4.5 

1.8 

16.0 

2.8 

1.6 

11.7 

8.1 

2.0 

5.6 

8.5 

7.5 

0.7 

7.2 

12.9 

10.2 

10.8 

5.1 

9.4 

0.0 

10.4 

1.1 

7.2 

3.2 

1.6 

7.3 

4.1 

5.9 

2.9 

5.4 

8.6 

8.5 

1.2 

2.3 

36 

2.0 

13.3 

2  34 

1.24 

1.77 

2.05 

0.89 

2.41 

2.84 

Neder¬ 

land. 

759.8 


4.0 

10.0 

10.7 

7.0 

5.6 

7.6 

8.3 
0.4 

3.9 

6.3 

4.6 

2.9 
0.7 
0.1 

3.1 

5.2 

7.9 

5.0 

15.2 

9.6 

9.0 

16.2 

14.5 
10.8 

9.0 

15.5 

11.0 

6.6 

2.1 

5.2 

10.0 


1.33 


Rome. 

761.5 


1.1 

0.3 

1.1 

0.6 

1.1 

1.0 

0.6 

0.6 

2.0 

2.5 

1.9 

0.1 

0.5 

0.8 

5.4 

3.1 

5.6 

5.6 

2.7 

2.4 

1.5 
1.5 

2.4 

4.4 

3.4 

5.8 

4.4 
10.9 

7.9 
6.3 

5.2 


Athene. 

756.2 


1.47 


4.5 

1.6 

4.5 

2.0 

4.7 

1.8 
0.2 

3.6 

3.8 

8.8 

5.4 

6.3 

5.2 

2.3 

10.6 

5.9 

2.5 

3.8 

2.9 

1.1 

0.2 

0.7 

1.4 

2.7 
0.9 

1.4 

0.7 

0.0 

0.2 

5.2 

0.7 


2.24 


AVOND. 

T  H 

E  R  M 

O  M  E  T  E  R. 

Datum 

Krems- 

munster. 

726.1 

Königs- 

berg. 

759.6 

Christi- 

ania. 

5.78 

Neder¬ 

land. 

11.20 

Rome. 

16.83 

Athene. 

19.24 

Krems- 

munster. 

8.41 

Königs- 

berg. 

7.86 

1.8 

2.0 

3.0 

1.6 

1.9 

1.6 

3.5 

4.0 

1 

7.0 

7.9 

5.2 

4.7 

0.3 

0.4 

6.3 

6.2 

2 

8.1 

11  3 

1.3 

5.9 

2.4 

0.0 

7.0 

9.1 

3 

5.4 

7.4 

0.6 

6.6 

5.3 

0.5 

8.2 

7.0 

4 

4.7 

7.4 

1.1 

5.2 

5.9 

0.4 

9.2 

4.1 

5 

6.3 

8.8 

1.2 

3.9 

6.3 

0.5 

7.2 

0.8 

6 

0.5 

6.1 

0.5 

4.3 

6.5 

0.5 

7.7 

3.7 

7 

4.5 

0.9 

1.2 

2.6 

5.1 

0.5 

7.1 

0.4 

8 

2.5 

0.2 

0.0 

1.3 

5.0 

0.2 

6.0 

1.6 

9 

4.3 

2.7 

1.4 

0.7 

5.1 

3.2 

4.2 

2.5 

10 

3.4 

4.5 

0.9 

0.7 

4.6 

1.4 

2.8 

3.0 

11 

1.8 

7.2 

0.5 

0.1 

4.8 

1.5 

1.7 

2.7 

12 

0.9 

16.2 

2.2 

0.2 

6.6 

2.6 

1.2 

2.3 

13 

0.0 

7.4 

4.6 

1.5 

6.5 

3.1 

2.0 

6.1 

14 

2.3 

2.5 

4.5 

3.1 

4.9 

1.8 

4.5 

7.0 

15 

2.5 

0.2 

4.8 

2.0 

3.7 

0.1 

5.1 

6.4 

16 

1.1 

9.0 

3.7 

0.4 

5.3 

5.9 

3.7 

4.4 

17 

1.6 

7.9 

0.9 

1.1 

4.2 

5.9 

2.0 

1.4 

18 

4.5 

2.9 

3.7 

2.8 

1.5 

4.8 

1.7 

0  2 

19 

6.1 

8.6 

0.8 

3.9 

2.5 

4.1 

1.5 

2.7 

20 

8.6 

4.1 

2.5 

0.2 

0.5 

4.0 

3.0 

3.0 

21 

8.8 

8.6 

0.8 

0.8 

1.0 

2.1 

4.5 

3.2 

22 

6.3 

10.8 

3.6 

1.2 

2.1 

0.1 

2  6 

6.2 

23 

7.2 

2.7 

3.6 

1.1 

1.5 

1.0 

0.2 

3.4 

24 

5.9 

3.6 

3.3 

2.2 

1.4 

3.4 

3.6 

2.5 

25 

11.5 

3.4 

1.2 

2.5 

6.4 

1.7 

49 

5.5 

26 

5.9 

13.8 

1.2 

3.1 

1.8 

1.7 

5.5 

6.2 

27 

8.1 

5.4 

3.5 

2.5 

3.3 

0.9 

1.7 

2.8 

28 

8.8 

3.4 

6.5 

0.4 

1.1 

2.7 

3.1 

5.9 

29 

0.9 

0.7 

5.4 

2.7 

0.4 

0.6 

1.3 

8.8 

30 

8.8 

5.6 

5.1 

3.1 

1.2 

0.3 

1.4 

3.1 

31 

0.29 

2.07 

2.11 

0.94 

2.11 

1.00 

1.95 

1.68 

• 

243 


In  millimeters. 


Datum. 

Madrid. 

Kevv. 

Kiel. 

Orkaden. 

1 

1.5 

CC 

0.6 

CC 

2 

10.0 

5.1 

CC 

cc 

3 

4.0 

cc 

cc 

cc 

4 

0.9 

cc 

cc 

cc 

5 

0.9 

cc 

cc 

cc 

6 

0 

cc 

cc 

cc 

7 

3.6 

<c 

cc 

cc 

8 

6.1 

cc 

cc 

CC 

9 

O 

<c 

cc 

cc 

10 

O 

0.8 

cc 

cc 

11 

O 

CC 

cc 

cc 

12 

G 

cc 

cc 

0  5 

13 

O 

(C 

0.8 

1.3 

14 

O 

cc 

21.0 

0.5 

15 

O 

cc 

cc 

0.5 

16 

o 

0.5 

10.7 

5.8 

17 

o 

0.3 

3.5 

9.6 

18 

2.3 

1.5 

2.3 

4.5 

19 

11.8 

0.1 

cc 

6.1 

20 

0 

0.5 

0.6 

31.3 

21 

4.3 

<c 

cc 

21.8 

22 

15.1 

6.9 

4.7 

2.3 

23 

2.1 

8.1 

0.4 

2.0 

24 

4.8 

CC 

cc 

0.8 

25 

1.8 

cc 

cc 

0.5 

26 

0.4 

12.9 

cc 

2.3 

27 

3.3 

0.5 

17.6 

1.5 

28 

0.6 

0.5 

0.5 

cc 

29 

0 

0.2 

cc 

0.5 

30 

• 

cc 

cc 

0.5 

31 

• 

cc 

cc 

Cf 

som 

73.5 

35.9 

62.7 

92.3 

HOEVEELHEDEN  GEVALLEN  WATER  IN  EUROPA. 

OCTOBER  1864. 


Brussel. 

Trier. 

iep 

u 

c d 

p- 

Toulouse. 

Genève. 

O 

G 

O 

O 

0 

O 

O 

O 

0 

0 

O 

O 

o 

0 

• 

O 

o 

o 

0 

0 

O 

o 

o 

0 

O 

O 

o 

o 

O 

• 

O 

o 

o 

o 

• 

O 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

o 

0 

0 

O 

o 

• 

0 

O 

O 

— 

• 

O 

0 

3.0 

0.7 

•  ® 

0 

0 

5.6 

0.2 

• 

O 

0 

1.5 

2.3 

• 

O 

0 

5.9 

• 

G 

o 

0 

0 

• 

G 

o 

G 

1.0 

G 

O 

o 

O 

G 

O 

G 

o 

G 

O 

0 

G 

o 

0 

0.4 

2.5 

O 

• 

9.7 

O 

0.9 

— 

0 

• 

O 

2.0 

• 

• 

33.7 

10.3 

3.8 

O 

o 

O 

1.9 

0.2 

• 

o 

11.2 

5.2 

0.2 

•  ® 

0 

8.1 

1.6 

3.2 

• 

• 

2.1 

0.6 

• 

• 

0 

0 

O 

0.2 

• 

O 

• 

O 

• 

• 

o 

0.3 

• 

O 

• 

0 

O 

o 

O 

o 

o 

• 

37.0 

16.2 

37.4 

49.0 

65.1 

0 

o 

o 

• 


3.7 

O 

O 

O 

O 

G 

0 

0 

• 

© 

G 

O 

0 

• 

• 

59.0 

15.2 

14.6 

13.0 

O 


60.2 

70.4 
9.3 

15.5 


G 


260.9 


3 

cd 

t-> 

cj 

<i 

Rome. 

Dij  on. 

i 

Marseille. 

Paderborn. 

Ö 

QJ 

(T) 

■3 

cd 

3 

•77 

Dresdeu. 

Mnnchen. 

Kremsmunster. 

Klagenfurt. 

Krakau. 

Praag. 

Arnstadt. 

Troppau. 

Ofen. 

Brünn. 

Athene. 

o 

2.0 

o 

O 

3.6 

CC 

2.3 

O 

0 

O 

1.5 

G 

CC 

2.3 

CC 

0 

0.7 

O 

11.0 

o 

0 

CC 

CC 

0.9 

0 

1.4 

0.9 

5.7 

2.6 

cc 

0.6 

cc 

1.1 

cc 

O 

33.2 

o 

r 

cc 

CC 

• 

G 

• 

G 

0.3 

G 

« 

CC 

cc 

• 

0.2 

o 

4.0 

o 

• 

cc 

cc 

G 

O 

O 

0 

• 

O 

cc 

0.1 

cc 

G 

CC 

o 

5.3 

0 

O 

cc 

cc 

o 

• 

• 

0 

• 

• 

cc 

cc 

cc 

G 

3.3 

o 

6.0 

o 

•  r 

cc 

cc 

o 

• 

• 

0 

• 

O 

cc 

cc 

cc 

o 

13.9 

o 

5.0 

o 

•  r 

cc 

cc 

• 

• 

O 

G 

• 

O 

cc 

cc 

cc 

G 

cc 

0 

O 

o 

O 

cc 

cc 

• 

• 

o 

G 

• 

0 

cc 

0.1 

cc 

o 

cc 

o 

0 

o 

O 

0.5 

cc 

• 

O 

o 

O 

• 

• 

cc 

cc 

cc 

o 

2.5 

0 

O 

G 

O 

cc 

cc 

0  r 

G 

0 

O 

0.3 

• 

cc 

0.3 

cc 

0 

45.3 

o 

• 

G 

o 

10.6 

cc 

O  r 

0 

G 

O 

1.4 

O 

0.1 

cc 

cc 

0 

6.0 

0 

0 

• 

0 

cc 

0.7 

0.7 

• 

3.4 

o 

0.8 

• 

1.0 

0.6 

cc 

0.6 

44.3 

0.3 

• 

• 

o 

3.4 

1.3 

1.4 

3.9 

6.3 

o 

1.5 

2.7 

0.3 

0.7 

cc 

0.3 

0.5 

0.2 

O 

• 

o 

1.4 

cc 

0.9 

2.8 

19.2 

0.1 

0.5 

0.8 

1.9 

3.8 

cc 

0.6 

a 

0.8 

• 

• 

o 

« 

cc 

4.3 

7.2 

13.3 

2.0 

3.0 

0.5 

4.5 

3.3 

cc 

3.1 

18  0 

0 

• 

O 

o 

<c 

cc 

2.0 

3.5 

O 

G 

1.2 

0 

a 

CC 

cc 

0 

CC 

0 

• 

o 

• 

3.8 

cc 

• 

O 

O 

O 

0 

O 

cc 

cc 

cc 

o 

0.1 

O 

o 

0 

• 

cc 

cc 

O 

O 

o 

O 

O 

O 

cc 

cc 

cc 

G 

CC 

0 

o 

0 

• 

c< 

cc 

G 

O 

o 

0 

o 

O 

<c 

cc 

cc 

o 

cc 

0 

G 

23.0 

r 

1.1 

cc 

O 

o 

0 

O 

G 

o 

cc 

(C 

cc 

G 

cc 

3.5 

52.0 

• 

_ 

2.7 

1.9 

• 

o 

0 

1.2 

O 

o 

5.1 

cc 

cc 

0 

<c 

0.5 

2.4 

14.0 

— 

CC 

Cf 

3.8 

4.5 

• 

0.2 

0.4 

0.3 

cc 

IC 

0.5 

0.6 

cc 

11.3 

2.5 

0 

o 

2.9 

cc 

0.5 

2.0 

1.8 

1.1 

0.3 

0.7 

cc 

cc 

3.0 

1.5 

a 

4.4 

18.0 

0 

• 

cc 

cc 

0 

— 

4.7 

4.6 

® 

0.7 

cc 

0.5 

0.5 

O 

cc 

0.1 

2.2 

8.5 

r 

cc 

cc 

0  r 

10.8 

0 

O 

1.3 

4.1 

0.7 

21.9 

0.9 

3.9 

cc 

1.0 

0 

33.5 

®  r 

cc 

cc 

0 

G 

• 

0.7 

0.3 

• 

<c 

1.0 

cc 

G 

cc 

6.8 

O 

7.5 

O 

(C 

cc 

2.7 

O 

5.6 

0.9 

• 

® 

0.1 

0.3 

cc 

9.1 

0.1 

O 

0.1 

o 

•  r 

cc 

cc 

0  5 

O 

• 

0.5 

0.5 

O 

cc 

cc 

cc 

0 

0.2 

O 

0.9 

• 

O 

cc 

cc 

• 

O 

16.7 

13.2 

• 

• 

0.5 

5.2 

6.3 

10.4 

0.2 

0.2 

3.0 

• 

O 

cc 

cc 

• 

3.6 

• 

1.9 

29.7 

• 

1.3 

2.7 

0.3 

3.2 

17.4 

O 

• 

• 

(§> 

cc 

cc 

O 

• 

• 

• 

0.7 

O 

0.3 

CC 

cc 

O 

0.1 

29.1 

147.6 

85.5 

264.0 

30.0 

3.9 

20.0 

38.3 

72.4 

27.3 

49.4 

12.4 

15.8 

43.4 

11.5 

31.4 

. 

152.8 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

Madrid. 

Alicante 

Baree- 

lona. 

Toulouse 

Brest. 

Penzance 

Green- 

wich. 

Gabvay. 

Valentia. 

Nairn. 

Aber¬ 

deen. 

Oreaden 

Sandwicl 

Shetland 

Bressay. 

Kiel. 

Brussel. 

Trier. 

J’arijs. 

Dijon. 

Mar- 

seille. 

LyoD. 

763.4 

705.6 

763.5 

762.0 

744.8 

759.8 

760.7 

760  0 

758.7 

759  7 

756.2 

751.5 

751.0 

754.7 

759.1 

755.5 

750.1 

761.3 

740.8 

760.9 

762.8 

1 

2 

3 

4 

5 

7.0 

0.1 

0.9 

0.9 

1.0 

1.9 

2.3 

6.6 

1.0 

2.1 

2.0 

6.0 

1.7 

1.1 

0.3 

0.5 

5.1 

4.1 

40 

3.3 

6.7 

13.1 

12.3 

23.1 

1.0 

5.3 

10.2 

8.7 

6.6 

9.3 

15.3 

10.5 

15.5 

9.4 

2.3 

6.9 

1.3 

13.5 

6.9 

10.2 

4.3 

15.7 

13.4 

12.9 

12.6 

18.2 

15.7 

12.9 

12.9 

9.3 

20.5 

16.8 

12.4 

12.9 

8.9 

20.1 

13.1 

10.2 
6.1 

10.2 

3.6 

8.2 

4.2 

6.8 

12.8 

7.7 

2.9 

1.1 

0.9 

7.2 

4.5 

3.3 

2.3 
4.0 

11.2 

9.7 

2.5 

0.3 

0.9 

7.1 

6.3 

45 

2.4 

0.2 

3.3 

3.3 

6.7 
5.2 
3.1 

9.7 
10.3 

6 

7 

8 

9 

10 

3.3 

5.4 

0.5 

0.5 

0.6 

2.2 

4.0 

3.7 

4.9 

2.8 

3.9 
3.6 

3.6 

4.6 
3.0 

0.5 

1.6 

15.8 

14.9 
6  1 
5.7 
4.1 

12.7 

10.9 

91 

1.5 

15.6 

5.7 

6.6 

5.0 

15.7 
8.6 

13.7 
1.0 

12.4 

11.2 

12.2 

3.1 

17.0 

11.2 

15.2 

4.8 

24.6 

13.6 
13.4 
13.9 
10.3 

25.3 

11.1 

15.2 

11.6 

8.6 

25.6 
10.4 

14.7 
11.2 

8.1 

14.2 
18  5 
3.2 
5.0 
6.5 

14.7 

14.9 

4.8 

5.6 

4.4 

5.9 

8.8 

0.2 

1.4 

0.9 

12.0 

11.9 

3.9 

3.0 

1.1 

6.0 
3  6 
0.1 

1.1 

2.2 

4.2 

1.8 

0.9 

3.5 

1.8 

7.7 
6.5 
5.9 
4.4 

2.8 

11 

12 

13 

14 

15 

6.8 

4.8 

0.8 

0.2 

3.4 
2.6 
0.5 
4.6 

7.4 

3.4 

0.6 

5.0 

3.4 

2.0 

8.9 

16.3 

2.2 

1.6 

3.5 

13.7 

13.9 

0.6 

3.7 

14.1 

23.5 

25.9 

16.2 

0.2 

9.9 

10.9 

0.8 

1.6 

12.7 

29.1 

28.9 

8.4 

4.3 
7.6 

7.4 

7.1 

3.8 

8.1 

8.4 

13.7 

2.5 

0.0 

0.8 

7.6 
4.0 

6.9 

23.9 

18.6 

7.3 
3.0 

7.7 

19.6 

14.3 

7.9 
5.8 

2.8 

14.0 

12.9 

4.1 

0.5 

2.0 

18.5 

23.9 

0.5 

1.5 

6.4 

25.1 

25.3 

*• 

3.8 

5.6 

6.5 

228 

26.2 

3.5 

2.3 

6.4 
22.0 
24.8 

4.1 

3.9 

4.8 

19.2 

20.6 

3.5 

1.4 

0.7 

0.7 

13.5 

1.4 
1.6 

1.5 
12.0 
13.9 

16 

17 

18 

19 

20 

2.9 

1.5 

5.3 

4.0 

0.9 

2.1 

3.5 

2.6 

3.5 

1.2 

12.0 

53 

5.1 

1.9 

3.3 

9.5 

3.9 

0.0 

39 

0.1 

lt.1 

13.0 

7.9 

2.2 

9.0 

7.4 

6.6 

5.1 

5.6 

3.8 

16.2 

17.8 

1.5 

5.1 

2  5 
1.5 
0.8 
2.0 
0.2 

3.1 

1.3 

3.6 

0.2 

4.1 

0.8 

1.8 

3.3 

0.2 

0.5 

8.9 

9.5 

21.4 

2.1 

1.8 

7.2 

8.9 

19.1 

2.6 

1.1 

6.9 

6.3 

14.2 

1.0 

2.5 

18.7 

9.7 

3.2 

3.2 

0.9 

19.4 

7.3 

11.5 

1.6 

4.3 

24.3 

10.6 

12.9 

1.8 

5.9 

18.7 

7.7 
9.6 

2.2 

5.8 

18.7 

6.6 

7.0 

2.2 

4.6 

12.2 

4.8 

2.8 
0.5 

0.8 

13.3 

0.3 

2.0 

7.7 

0.6 

21 

22 

23 

24 

25 

8.3 

5.9 

2.8 

7.8 

7.3 

7.2 

4.8 

4.9 

11.9 

4.8 

5.7 

12.9 

1.8 

0.6 

2.4 

9.5 

13.0 

3.4 

5.3 
2.6 

7.6 

13.3 

3.1 

2.4 

4.1 

10.0 

9.7 

2.3 

2.5 

2.8 

8.7 

6  5 
18.2 

6.1 

3.6 

9.9 

6.6 

6.1 

10.2 

5.0 

3.1 

5.0 

0.2 

5.9 

9.2 

3.4 

16.1 

0.6 

5.4 

9.9 

3.1 

16.3 

2.5 

4.3 
6.9 

1.3 

10.2 

0.9 

2.9 

0.0 

2.3 

8.6 

0.6 

3.3 

1.9 

14.1 

11.3 

5.9 

1.8 

4.7 

14.9 

16.7 

1.6 

1.8 

1.1 

13.4 

11.3 

3.2 

1.1 

0.5 

13.6 

11.1 

0.0 

2.0 

2.8 

7.7 

9.7 

0.7 

5.7 

4.1 

10.0 

8.9 

26 

27 

28 

29 

30 

1.1 

5.4 

5.1 

5.9 

3.3 

3.4 

6.6 

7.9 

7.9 

45 

7.0 

8.8 

2.4 

7.2 

5.9 

8.6 

1.7 

7.4 

11.9 

11.3 

0.4 

1  5 

13.8 

96 

5.6 
8.4 

6.6 

1.3 

24.3 

4.6 

9.9 

7.4 

0.2 

4.6 

3.8 

1.8 

1.5 

2.8 

1.5 

1.5 

3.3 

4.8 

6.9 

8.1 

22.4 

6.4 

10.7 

6.8 

4.1 

21.1 

7.2 

11.7 

2.5 

6.1 

16.0 

2.8 

7.6 

1.3 

3.8 

16.0 

9.9 

2.7 

3.8 
13.1 

23.9 
60 

2.1 

9.9 

12.8 

23.7 

11.5 

2.3 

4.1 

10.2 

19.7 

3.9 

2.5 

11.0 

12.7 

18.6 

4.2 

4.9 

8.9 
10.5 

8.8 

4.4 

3.2 

6.6 

5.6 

13.1 

0.9 

7.4 

11.5 

11.9 

gein. 

O. — 

O.Oo 

3.— 

0.31 

0.92 

3  — 

3.06 

1.— 

1.— 

0.14 

0.17 

1.6? 

0.00 

1.70 

5.27 

1.63 

3.03 

1.89 

1.31 

■Voor  de  onzekerste  plaatsen  heb  ik  in  de  gemiddelde  afwijkingen  geen  breuken  aangegeven, 
met  4  en  3  rnin.  had  moeten  verhoogd  worden. 


Ik  geloof  dat  Aberdeen  en  de  Oreaden  ook  in  September  en  October 
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Turijn. 

762  5 

Aarau. 

727.9 

Pader- 

born. 

752.0 

4.7 

8.4 

3.9 

2.7 

3.5 

1.6 

0.5 

4.1 

4.5 

7.2 

8  9 

6.3 

6.1 

3.2 

3.9 

54 

9  3 

23 

4.7 

14.5 

15 

0.2 

3.2 

3.0 

0  7 

3.2 

0.3 

0.7 

4.6 

1.1 

2.5 

0.1 

1.1 

2.7 

2.9 

2.4 

2.5 

4.9 

9.2 

15.6 

21.8 

8.9 

19.4 

25.4 

14.5 

18.3 

22.7 

6.7 

5.9 

8.0 

3.4 

4.5 

11.0 

2.6 

1.8 

1.3 

1.5 

2.0 

2.9 

3.3 

2.7 

3.5 

0.9 

2.0 

0.4 

0.2 

0.5 

4.2 

1.8 

9  3 

9.9 

11.3 

12.2 

14.4 

8.9 

15.1 

20.7 

10.5 

6.1 

11.0 

2.7 

6.1 

3  5 

6.0 

8.8 

4.4 

6  7 

10.6 

11.8 

1.85 

2  00 

2.74 

Mühl- 


742  7 


8.7 

46 

3.4 

8.7 

4.8 

6.0 

166 

3.7 

2.5 

4.0 

1.9 

0.7 

2.2 

16.3 

22.7 

20.0 

7.1 

5.8 
0.3 

0.4 

2.8 

3.5 

2.1 
4.8 

13.1 

16.0 

9.0 

5.9 

7.0 

13.8 


0.89 


Leipzig. 

750.1 


104 

63 

4.5 

9.5 

5.9 

7.7 
160 

4.5 

3.2 

6.8 

2.9 

0.2 

1.4 
149 

21.7 

18.7 

8.1 

4.1 

0.2 

02 

0.9 
2.9 
2.0 
1.8 
11  5 

13.1 

8.1 

7.7 

7.4 

14.2 


Dresden 

749.7 


10  6 

7.0 

43 

8.3 

6.3 

58 

15.8 

4.7 

2.7 
7.0 

3.1 

0.2 

0.5 

12.9 

20.6 

17.8 

7.7 

3.4 

0  2 
09 

0.2 
3  8 
0.9 
0.7 
10.2 

11.3 

7.2 

7.4 
7.6 

14.0 


Bamberg 

739.7 


0.14 


8.6 

4.3 
3.8 

10.2 

7.0 

6  8 
13.8 

3.4 

1.6 

4.1 

1.1 

0.9 

1.4 

14.4 

19.4 

18.9 

6.5 

4.7 

1  4 

0.2 

1.4 
2.5 

1.1 

2.7 
12.2 

14.2 

6.5 

8.3 
9  3 
14  7 


Munchen 

715.5 


0.57 


0.11 


5.0 

1.8 

0.2 

7.7 

5.2 

4.1 

7.9 
0.0 
O  5 
0.7 

1.6 

2.3 

2.0 

13.5 
18.3 

16.5 

5.2 

4.3 

1.4 

1.8 

2.3 

2.0 

0.0 

6.8 

12.4 

14.9 
6.5 

6  5 

7.9 

11.3 


Klagen- 

furt. 

722.1 


1.54 


4.5 

3.4 

1.4 

4.5 
7.4 

0.2 

7.4 

3.8 

09 

2.5 

1.8 

0.7 

2.3 

9.3 

20.3 

14.9 

6.5 

2.5 
1.8 
0.2 

1.8 

0.2 

0.5 

1.8 

10.2 

8.6 
8.6 

2.3 
7.2 
8.6 

1  11 


Arnstadt. 

735  2 

Brünn.  T 

742.8 

9.7 

5.9 

4.5 

5.6 

4.5 

0.7 

104 

4  1 

5.2 

5.2 

9  0 

0.9 

14.4 

9.9 

3.6 

2.3 

3.2 

1.6 

5.2 

2.0 

1.8 

0.7 

0.7 

0.7 

1.8 

3.4 

15.3 

12.2 

19.4 

21.7 

17.1 

18.5 

5.4 

9.0 

5.6 

4.7 

1.4 

4.7 

0.2 

2.7 

0.9 

2.7 

20 

0.5 

0.5 

2.3 

4.7 

3.2 

10.2 

9.9 

14.0 

12.2 

5.9 

11.0 

7.9 

1  6 

7.4 

5.9 

14.0 

7.7 

0.08 

2.39 

738.7 


8.1 

7.2 

1.6 

5.2 

6.1 

0.2 
11.0 
4  3 
0.2 
4.5 

3  2 
0.9 

0.5 

10.4 

20.1 

17.1 

8.3 

3.2 

2.7 

1.8 

1.1 

09 

0.5 

0.5 

5.2 

9.9 

8.G 

3.2 

7.2 

9.3 


Ofen. 

750.1 


0.53 


7.9 
10.4 

1.6 

5.4 

8.3 

0.5 

90. 

5.6 

0.9 

3.6 

4.3 

2.9 
0.5 

7.9 
16.7 

15.6 

8.3 

6.8 

4.1 

3.2 

1.6 

0.7 

0.2 

00 

2.9 

7.0 

9.5 

1.4 

6.5 

7.2 


Constati 

tinopel 

759.8 


o 

-3 

G 

O 


Praag. 

743.6 


8.1 

5.6 

2.0 

7.9 

5.9 

3  6 
13  1 

4.5 

1.6 

5.6 

2.5 
0.2 
0.0 

12.2 

19.6 

18.0 

7.4 

1.4 
0.5 

0.5 

0.0 

2.9 

0.2 

0.5 

11.0 

10.6 

7.4 
6.1 
8.1 

11.5 


Krakau. 

742.4 


0.47 


9.7 
11.0 

2  5 

6.8 

8.6 

0.5 

12.4 
7  2 
0.5 

7.4 

5.4 

4.1 
0.7 

8.8 

16.5 

14.9 

6.5 

0.9 

1.8 

0.7 

0.2 

2.5 
2.0 

1.1 

2.0 

7.7 

7.7 

3.8 

9.7 

11.3 


0.03 


Breslau. 

748.1 


10.4 

8  8 

2.3 
6.5 

5.4 

0.7 

13.3 
50 
0  5 

6.8 

3.4 
0.9 

0.7 

11.3 

18.7 

17.1 

7.9 

0.9 

1.4 

0.9 

1.4 

3.2 

0.2 

0.5 

6.1 

10.2 
8.1 

5  2 
8.3 
11.0 


1.28 


0.18 


War¬ 

schau. 

750.3 

Dorpat. 

752.9 

Peters- 

burg. 

759.5 

Moskow. 

749.2 

Odessa. 

757.1 

8.2 

5.2 

3.0 

12.2 

3.4 

11.3 

3.7 

0.7 

1.2 

15.3 

1.4 

3.5 

4.0 

6.1 

6.2 

4.9 

9.3 

7.5 

8  4 

5.4 

4.8 

2.9 

1.9 

4.6 

9.8 

6.0 

0.8 

4  2 

3.6 

0.9 

11.2 

8.3 

6  9 

1.1 

3.3 

5.6 

5.9 

13.7 

2.6 

9.6 

1.3 

4.2 

7.4 

6.4 

0.2 

7.9 

2.4 

5.3 

3.2 

05 

5.2 

7.6 

15.6 

8.4 

8.3 

4.7 

3.9 

0.4 

2.1 

8.3 

0.1 

5.2 

5.6 

3.9 

7.7 

11.0 

7.1 

4.2 

3  4 

3.7 

18.4 

14.3 

15.0 

10.7 

8.2 

— 

20.0 

16.4 

12.7 

1 2.2 

7.3 

7.1 

11.0 

9.3 

7.3 

0.8 

1.8 

1.2 

0.0 

7.4 

1.4 

7.5 

9.4 

7.5 

6.4 

3.9 

4.4 

0.0 

2.9 

1.0 

1.6 

10.1 

11.3 

6.3 

— 

20 

3.0 

0.4 

8.3 

3.6 

2  1 

3.9 

0  8 

4.4 

1.5 

37 

111 

10.8 

1.4 

1.7 

2.0 

148 

17.7 

5.2 

6.5 

1.6 

14.6 

20.1 

15.2 

5.5 

8.1 

12.6 

2 1.2 

16.3 

0.7 

5.1 

15.9 

21.6 

23.8 

2.5 

10.4 

13.3 

17.2 

23.8 

7.3 

11.4 

14.4 

14.7 

23.9 

9.6 

1.22 

2.19 

2.89 

1 

1.96 

2.03 

47 
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Datum. 

San  Fer- 

nando. 

12.31 

Madrid. 

8.61 

Alicante. 

14.21 

Barce- 

lona. 

12.41 

Toulouse. 

8.50 

Brest. 

8.66 

1 

. 

0.7 

0.5 

1.1 

1.4 

2 

— 

0.8 

0.8 

1.9 

3.3 

0.3 

3 

— 

0.8 

— 

1.2 

1.4 

1.2 

4 

0.3 

1.1 

1.8 

1.5 

1.2 

2.7 

5 

— 

1.5 

— 

3.3 

0.7 

2.7 

6 

— 

1.2 

— 

1.6 

3.5 

1.5 

7 

6.2 

— 

— 

8.1 

3.7 

8 

— 

7.8 

— 

3.8 

8.3 

3.4 

9 

3.2 

6.8 

— 

4.0 

6.6 

2.9 

10 

0.5 

5.8 

4.6 

3.7 

4.2 

6.7 

11 

25 

5.1 

— 

2.4 

4.8 

6.3 

12 

1.3 

3.9 

2.4 

2.6 

4.3 

2.9 

13 

3.3 

2.1 

4.8 

2.4 

2.3 

1.8 

14 

0.0 

1.7 

— 

1.3 

1.6 

0.6 

15 

0.3 

— 

1.3 

0.4 

2.1 

16 

— 

2.1 

— 

0.7 

0.2 

0.6 

17 

— 

3.3 

6.4 

0.9 

2.5 

4.2 

18 

2.3 

1.4 

6.9 

4.3 

1.2 

1.8 

19 

2.2 

0.6 

— 

1.2 

0.3 

3.6 

20 

1.7 

0.4 

— 

1.8 

40 

2.5 

21 

— 

1.7 

— 

0.9 

1.5 

1.8 

22 

l.t 

0.4 

2.8 

1.8 

3.6 

3.2 

23 

43 

1.0 

— 

1.6 

3.6 

1.5 

24 

2.1 

1.3 

1.6 

1.7 

1.7 

0.1 

25 

5.4 

1.9 

3.5 

0.2 

1.3 

4.4 

26 

4.5 

3.7 

- 

0.3 

0.5 

27 

36 

2.0 

— 

0.1 

1.3 

0.2 

28 

0.1 

1.3 

3.0 

— 

2.5 

4.4 

29 

1.3 

15 

1.3 

1.8 

2.7 

1.2 

30 

0.7 

1.1 

2.5 

2.9 

gem. 

O  — 

0.62 

O  — 

O.— 

0.72 

0.34 

3reen- 

wich. 

6.57 

Valentia. 

7.05 

Galway. 

6  40 

Penzance 

9.70 

Nairn. 

4.65 

0.4 

— 

— 

1.6 

3.3 

7.8 

3.4 

— 

4.0 

0.1 

4.4 

6.4 

4.8 

7.4 

1.8 

2.8 

— 

— 

1.9 

1.9 

1.6 

— 

4.9 

4.2 

1.4 

5.4 

3.4 

4.9 

4.2 

1.4 

0.9 

5.3 

— 

— 

— 

— 

3.9 

1.7 

4.0 

1.2 

5.3 

7.8 

1.7 

0.6 

1.2 

0.3 

5.2 

0.6 

1.0 

2.3 

3.1 

4.6 

1.7 

1.5 

2.8 

4.7 

06 

3.9 

4.1 

2.8 

6.4 

0.9 

5.1 

4.7 

0.1 

6.4 

1.6 

— 

— 

— 

0.4 

4.1 

4.8 

1.8 

2.1 

2.0 

4.6 

4.3 

0.7 

0.7 

4.4 

4.1 

4.4 

1.3 

66 

2.0 

4.2 

5.5 

1.4 

7.7 

' 

5.3 

6.1 

2.1 

4.9 

3.6 

— 

— 

— 

0.0 

3.2 

3.5 

1.2 

2.7 

2.0 

1.0 

1.9 

0.3 

0.6 

— 

3.3 

4.1 

3.1 

5.6 

2.3 

5.5 

5.8 

2.7 

5.0 

— 

5.6 

5.9 

2.8 

7.8 

6.0 

4  *7 

4.0 

4.8 

1.2 

5.6 

2.3 

3.1 

2.1 

0.9 

7.9 

1.16 

3  — 

3.— 

O  — 

1  — 

Aber- 

deen. 

4.51 


04 

1.0 

0.9 

2.5 

0.7 

1.2 

0.3 

0.9 

1.7 

1.9 

0.4 

2.5 

0.3 

5.1 
2.9 

0.7 

0.8 

44 

2.5 

4.8 

1.8 

0.7 

0.0 

1.4 

2.0 

1.1 

1.2 

4.3 

1.3 
3.1 


Oreaden. 

Sandwick 

5.89 


1.1 

2.0 

1.9 

2.7 
0.5 

1.8 

1.1 

0.9 

0.5 

2.2 

0.9 

1.3 

0.2 

1.3 

0.6 

2.4 

1.6 

2.8 

1.7 

2.3 

1.6 

0.6 

0.2 

1.1 

0.0 

0.1 

0.2 

1.4 
0.9 
1.0 


Shetland 

Bressay. 

5.73 


0.7 

3.3 
3  7 

3.6 

1.4 

2.9 

5.8 

1.8 

3.3 

3.3 

0.9 

2.3 
1.8 
2.2 

0.0 

0.3 

0.3 

2.8 

3.7 

2.0 

4.3 

4.3 

2.9 

2.4 

1.9 

24 

0.2 

4.4 

2.8 

3.1 


2.45 


Kiel. 


3.57 


3.0 

5.1 
1.0 
0.4 
0.6 

4.2 

4.2 

1.6 

3.5 

3.6 

2.0 

2.5 

0.9 

06 

1.4 

1.7 

2.2 

3.1 

3.4 

1.9 

1.2 

0.9 

0.9 

0.6 

1.2 

0.1 

2.2 

1.6 

2.8 

0.4 


0.50 


Brussel. 


6.32 


4.2 
5  6 

7.7 

4.3 

2.9 

2.7 

8.9 
9.2 

5.4 

7.9 

8.5 

7.8 

2.8 

1.4 

1.8 

0.8 

0.1 

4.0 

2.2 

0.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.9 

0.1 

05 

0.0 

0.9 

2.0 

0.4 


Trier. 


4.79 


1.94 


3.4 

2.0 

4.4 
6.8 

3.3 

5.7 

8.3 
9.0 
6.0 

5.9 

7.6 

4.9 
0.4 

3.3 
2.9 

2.7 

3.1 

4.5 

1.1 
0.3 

3.1 
3  2 
2.0 

3.5 

2.5 

2.3 
2.3 

3.2 
2.5 

3.2 


Parijs. 

5.04 


0.95 


2.7 
1.0 

4.7 

3.0 

4.5 

3.0 

8.5 

9.7 

3.7 
6.0 

6.1 

4.1 

2.1 

3.6 

2.2 

3.5 

1.2 

6.2 

2.1 

0.2 

1.2 

4.1 
1.2 

1.9 

1.6 

2.1 
1.0 

3.2 

0.7 

4.0 


1.32 


Dijon. 

6.28 


0.8 

5.6 

4.7 
0.1 

3.2 

6.4 

11.9 

12.9 

12.6 

9.2 

5.3 
3.6 
3.6 

3.7 
4.4 

46 

3.2 

5.2 
0.8 

1.1 

0.1 

2.2 

16 

4.6 

09 

06 

3.1 

1.9 

3.1 

2.5 


0.91 


Mar- 

seille. 

9.41 


4.1 

3.2 

4.8 
2.1 

3.7 

2.4 
7.9 

3.2 

2.5 

0.0 

0.4 

0.7 

1.7 

2.7 

2.9 

0.5 

0.0 

0.8 

0.8 

1.0 

0.7 

1.5 

1.6 

5.4 

2.1 

2.7 

0.3 

2.2 

1.6 

2.5 


Lyon. 

8.88 


0.2 

3.1 
0.1 
0.0 

1.9 

3.4 
6.8 
6.8 

8.3 
5.6 

3.5 

2.9 

3.5 

1.8 

0.5 

0.9 

1.0 

1.7 

1.1 
2.8 

0.5 

2.4 

0.0 

4.0 

2.4 

0.4 

0.6 

0.6 

0.3 

1.6 


1.41 


1.02 


0.42 


0.17 
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Turijn. 

Genève. 

St.  Ber- 

nard. 

Aarau. 

Pader- 

born. 

Mühl- 

hausen. 

Leipzig. 

Dresden. 

Bamberg. 

Munchen 

Klagen- 

furt. 

Arnstadt. 

Brünn. 

Froppau. 

Ofen. 

Praag. 

Krakau. 

War¬ 

schau. 

Dorpat. 

Peters- 

burg. 

Moskou. 

Odessa. 

6.50 

5.52 

—4.31 

4.59 

4.04 

4.45 

4.58 

4.01 

3.43 

2.63 

3.65 

3.11 

3.25 

3.25 

5.42 

3.98 

2.39 

0.42 

0.91 

—1.90 

—3.44 

2.92 

1.6 

2.8 

2.8 

2.5 

2.2 

0.5 

1.2 

2.1 

0.6 

0.5 

1.7 

0.9 

1.6 

2.3 

2.7 

0.1 

1.5 

1.4 

1.0 

1.8 

2.5 

4.6 
5.9 
0.9 
0.8 

6.0 

7.6 

8.8 

4  7 
3.2 

6.4 

7.4 
7.0 
3.6 

3.4 

4.6 

5.1 
3.4 

2.2 
1.9 

2.7 

4.0 

2.5 

6.0 

4.1 

3.3 

0.1 

0.7 

0.6 

2.9 

3.2 

2.8 

0.2 

3.2 

3.9 

3.5 

3.4 

5.2 

1.3 

1.1 

3.3 

3.8 
2.7 

1.9 
3.2 

7.5 

5.5 
3.3 
2.0 
1.8 

3.7 

4.9 

2.5 

2.3 

4.9 

5.0 

4.5 

3.9 

1.4 

1.5 

6.0 

5.0 

2.7 

2.8 
1.2 

6.5 
9.0 
3.9 
1.0 

4.5 

6.7 

4.8 
6.0 

13.0 

6.3 

6.4 

4.9 

7.3 

10.0 

3.8 

7.0 

10.1 

5.3 

12.1 

14.1 

4.9 

9.7 

0.4 

0.6 

3.0 

1.1 

0.1 

1.7 

4.5 

0.2 

3.3 

6.4 

6.5 
5.7 
5.1 

6.0 

4.1 
1.7 
0.9 

1.2 

3.2 

7.2 
6.1 

5.4 

4.5 

5.8 

7.6 
6.0 

4.6 
5.3 

8.4 
10.5 

8.3 

5.5 
8.9 

7.8 
10.6 

8.5 

4.6 

6.9 

5.7 

6.7 

6.8 
3.5 
4.8 

4.9 

7.2 

10.5 

5.7 

5.7 

4.1 

8.3 

7.4 

5.6 

4.7 

3.2 

8.2 
7.8 

7.3 

5.3 

5.5 
8.1 

7.5 
3.7 
6.4 

3.1 

6.5 

6.4 

3.9 

1.8 

4.0 

7.5 
7.7 

5.5 
7.3 

2.6 

6.5 

8.2 

5.2 

5.2 

4.7 

7.1 

7.6 

4.7 
6.0 

3.0 

7.0 

6.8 

4.5 

5.9 

0.6 

6.5 

6.7 

4.3 

8.2 

5.0 

13.5 

1.5 
2.3 

1.5 

5.2 

16.3 

2.3 
3.4 
3.7 

7.9 

6.5 

8.5 

3.6 
0.4 

1.4 

0.2 

4.9 

0.6 

3.0 

1.1 

1.9 

0.2 

0.1 

1.0 

4.8 

3.2 

2.2 

3.7 

1.1 

2.4 

3.0 

3.6 

1.8 

1.8 

5.2 

1.9 

0.6 

2.2 

2.2 

5.7 

4.5 

0.5 

2.2 

2.9 

9.6 

6.0 

3.4 

1.2 

0.7 

7.3 

5.9 

3.6 

0.2 

2.3 

2.8 

1.1 

1.2 

1.8 

45 

6.7 
3.2 

1.7 

2  5 
2.9 

4.9 

2.1 

0.5 

1.6 

3.0 

4.0 

2.3 

0.8 

2.1 

0.7 

7.2 
5.8 

2.3 

2.8 

3.5 

2.6 

0.2 

0.7 

0.7 

2.2 

4.2 

0.3 

1.0 

1.5 

3.5 

3.1 

0.7 

0.1 

1.2 

3.0 

3.3 

1.1 

1.5 

03 

2.0 

6.1 

3.2 
0.5 

1.2 

3.7 

10.5 

6.7 

1.6 

0.8 

3.0 

2.1 

1.2 

0.2 

1.7 

2.0 

2.4 

1.6 

1.7 

0.7 

1.9 

3.1 

4.0 

1.5 
1.6 

2.6 

9.4 

3.8 

2.5 

7.0 

5.2 

o.e 

3.2 

1.6 

1.2 

0.9 

1.7 

0.1 

0.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.1 

2.1 

0.9 

1.6 

16 

0.8 

05 

0.0 

1.7 

2.3 

1.8 

3.7 

3.1 

0.1 

0.5 

1.5 

0.7 

0.9 

2.7 

2.3 

0.0 

0.5 

1.9 

1.1 

4.5 
2.1 
23 
4.1 

1.6 

3.3 

2.4 
1.8 

1.4 
0.1 

2.0 

2.2 

1.4 

3.7 

0.0 

0.1 

0.1 

2.7 

0.3 

1.5 

3.2 

1.4 

3.4 
1.8 

2.0 

1.0 

0.2 

30 

3.9 

2.6 

1.5 

2.5 

1.6 
17 
1.1 

2.5 

3.2 

3.1 

2.8 

3.0 

2.1 

4.0 

1.5 

3.0 

0.5 

09 

1.5 
0.1 

2.8 

3.6 

1.0 

0.6 

1.6 

3  2 
4.6 

3.6 
1.9 

0.9 

1.6 

4.2 

3.0 

0.9 

0.6 

1.0 

1.1 

5.9 

6.8 

63 

6.2 

5.2 

7.0 
8.6 
4  7 
6.0 
6.2 

0.2 

0.1 

1.2 

04 

2.5 

0.6 
1.4 
3  1 
0.6 

1.3 

1.8 

0.2 

0.5 

1.9 

4.2 

07 

1.5 

1.5 

1.2 

1.5 

3  3 
3.4 
1.0 
1.0 

0.5 

0.1 

1.8 

1.0 

3.7 

1.2 

2.5 

1.0 

0.5 

1.7 

1.3 

1.2 

0.1 

0.5 

0.7 

2.5 

1.3 

3.4 

1.5 
1.5 
0.7 

2.6 

3.0 

1.9 

1.3 

1.3 

2.5 

0.0 

0.2 

1.1 

2.8 

0.1 

2.5 

0.5 

0.8 

0.1 

0.1 

1.4 

1.0 

19 

3.1 

1.1 

0.5 

0.8 

1.1 

3.1 

1.1 

1.8 

0.5 

1.0 

1.6 

2.2 

0.4 

1.2 

0.6 

2.8 

3.2 

2.6 

1.0 

0.1 

0.4 

1.6 

1.6 

2.5 

2.9 

3.2 

1.3 

6.7 

4.8 
0.5 
6.6 

4.2 

5.8 

8.1 

13.2 

11.7 

8.9 
7.1 

4.5 

7.3 

10.9 

3.7 
1.9 
0  5 

5.7 

2.3 

1.1 

1.6 

0.8 

2.2 

1.4 

0.3 

2  5 
0.9 

0.1 

3.5 

5.2 

0.0 

0.4 

2.8 

1.1 

0.2 

3.3 
1.9 

1.3 

1.5 

2.5 

1.5 
3.0 
0.2 

0.2 

0.0 

1.6 

0.3 

2.0 

1.5 

1.0 

0.6 

0.0 

1.5 

1.4 

1.9 

1.0 

05 

1.1 

2.0 

1.7 

0.9 

0.4 

1.1 

0.2 

1.9 

1.5 

05 

0.0 

2.7 

1.4 

4.5 
4.4 
4.4 

1.6 

1.5 

0.5 

1.7 

1.9 

3.1 

2.7 

2.9 

0.9 

1.9 

3  5 
2.0 
1.3 

0.7 

1.5 

2.8 

4.8 

4.6 
3.1 

1.7 

0.8 

1.9 

1.1 

1.0 

1.5 

2.5 

3.3 

2.2 

16 

0.5 

05 

2.8 

0.9 

1.8 

1.3 

17.9 

13.7 

9.2 

5.2 
2.5 

19.6 

21.8 

18.0 

8.1 

1.4 

20.4 

18.2 

17.8 

12.8 
10.2 

2.6 

3.8 

2.4 

6.1 

7.2 

0.07 

0.91 

1.19 

1.04 

0.69 

3.48 

2.66 

0.78 

1.34 

0.60 

1.24 

1.41 

0.26 

0.87 

0  27 

1.31 

0.87 

1.65 

3.62 

5.07 

3.C9 

U.i  * 

AFWIJKINGEN  AAN  EENIGE  GRENSPLAATSEN  VAN  HET  TERREIN. 

November  1864. 


Datum. 

BAROMETER  IN 

DEN  MORGEN. 

BAROMETER  IN  DEN  AVOND. 

T  H 

E  R  M  0  M  E  T  E  R. 

Christi- 

ania. 

755. V 

Neder¬ 

land. 

759.1 

Rome. 

760.7 

Athene. 

754.8 

Krems- 

munster. 

725.2 

Königs- 

berg. 

758.0 

Christi- 

ania. 

755.5 

Neder¬ 

land. 

759.1 

Rome. 

760.7 

Athene. 

754.8 

Krems- 

munster. 

724  8 

Königs- 

berg. 

758.0 

Christi- 

ania. 

0.38 

Neder¬ 

land. 

5.59 

Rome/ 

12.40 

Athene. 

14.71 

Krems- 

munster. 

2.39 

Kcinigs 

berg. 

2.62 

1 

15.1 

10.7 

5.8 

3.2 

8  6 

8.8 

11.7 

9.1 

1.6 

5.2 

74 

14.4 

8.7 

3.0 

1.1 

0.9 

3.0 

4.8 

2 

5.4 

GO 

5.7 

0  5 

5.6 

12  O 

1.1 

6  4 

4.3 

6  1 

2.9 

4,7 

5.5 

5.0 

0.2 

1.6 

9  9 

5.2 

3 

«8 

7.0 

3.5 

5.0 

16 

0  5 

13.5 

9.6 
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OVERZIGT  VAN  DE  WEERSGESTELDHEID  IN  NEDERLAND 

GEDURENDE  HET  EERSTE  DRIETAL  MAANDEN  VAN  HET  (METEOROLOGISCH)  JAAR  1864. 


December  1868. 

De  eerste  blik  op  de  tabel  der  temperatuur-afwijkingen  toont  aan¬ 
stonds  dat  December  betrekkelijk  niet  alleen  vrij  warm  was,  maar  dat 
ook,  met  uitzondering  van  den  eersten  en  laatsten  dag  dezer  maand, 
onafgebroken  eene  hoogere  temperatuur  heerschte  dan  de  normale. 
Indien  wij  ons  in  dit  overzigt  alleen  bepalen  tot  de  gemiddelde  afwij¬ 
kingen  van  iederen  dag,  uit  drie  waarnemingen  opgemaakt,  dan  vinden 
wij  voor  de  dagen  der  algemeenst  verbreide 

Minima  1  9  en  10  18  en  19  22  en  23  28  en  31  en  der 

Maxima  7  en  8  12  19  en  21  26  en  29. 

De  verschillen  liggen  echter  niet  veel  uit  elkander  en  met  uitzonde¬ 
ring  der  dagen  van  18 — 22  liggen  er  gemeenlijk  meerdere  dagen 
tusschen  een  maximum  en  minimum,  zoodat  ook  de  meeste  overgangen 
niet  sterk  waren.  De  gemiddelde  temperatuur  der  geheele  maand  was 
voor  alle  plaatsen  meer  dan  drie  graden  boven  de  normale. 

De  luchtdrukking  onderging  groote  en  menigvuldige  afwisselingen. 
Als  dogen  van  sterkere  maxima  en  minima  komen  de  volgende  voor: 

Maxima  4  7  14  19  25  28  30 

Minima  3  5  12  17  22  27  29  31 


Zeer  opmerkelijk  is  het  verschil  dat  de  luchtdrukking  in  eén  etmaal 
te  Helder  onderging  van  des  namiddags  2  ure  op  den  3.  tot  den  vol¬ 
genden  dag,  namelijk  32.37  millimeters.  Dit  maakt  op  den  vierkanten 
meter  439.76  en  op  het  bunder  niet  minder  dan  4.397.652  kilogrammen! 
Het  hoogste  maximum  kwam  voor  in  den  avond  van  den  19.;  het  laagste 
minimum  op  den  3.  De  positieve  afwijkingen  overtroffen  meerendeels 
zoowel  in  duur  als  bedrag  de  negatieve,  zoodat  de  gemiddelde  barome¬ 
terstanden  der  maand  voor  alle  plaatsen  boven  de  normale  vielen. 

December  leverde  als  naar  gewoonte  zeer  vele  sombere  en  nevelach¬ 
tige  dagen  op;  de  eerste  en  laatste  dag  der  maand  maakten  daarop 
alleen  uitzondering. 

Vele  dagen  waren  stormachtig  zoo  als  uit  de  positieve  afwijkingen 
der  temperatuur  te  verwachten  was.  De  storm  van  den  o.  en  4.  ver¬ 
dient  hier  zoowel  om  zijn  duur  als  wegens  zijne  hevigheid  eene  bijzon¬ 
dere  vermelding. 

In  den  morgen  van  den  27.  November  had  de  barometerstand  te 
Utrecht  een  minimum  bereikt  van  774.45  millimeters  bij  oostenwind. 
Na  dien  tijd  had  er  eene  langzame  afneming  van  de  luchtdrukking 
plaats,  bij  O.,  NO.  en  ZO.  wind.  Te  Groningen  was  van  den  26.  tot 
den  30.  November  de  hoogste,  te  Maastricht  de  laagste  barometerstand. 


Op  den  1.  en  2.  December  was  het  des  morgens  ten  8  ure  G  3.3  V 
en  zelfs  G  6.3  V.  In  den  nacht  van  1  op  2  was  de  barometerstand 
aanmerkelijk  afgenomen.  Den  2.  des  namiddags  was  de  rigting  van  het 
verval  reeds  veranderd,  namelijk  M  6.5  Y,  zoodat  men  sterken  zuiden¬ 
wind  kon  verwachten.  Des  avonds  werd  echter  het  verschil  aanmerkelijk 
minder.  De  wind  liep  in  den  loop  van  den  2.  van  ZO.  tot  W.;  te  Utrecht 
ging  de  wind  des  avonds  ten  9  ure  15  minuten  op  éénmaal  van  Z.  tot 
W.  t.  N.;  de  kracht  die  gedurende  den  dag  reeds  vrij  sterk  was  klom 
daarbij  met  een  stoot  tot  45  kilogrammen  op  den  vierkanten  meter;  er 
viel  regen  en  de  temperatuur  en  barometerstand  namen  gelijktijdig  toe. 

Zoodanige  vrij  plotselinge  omzetting  van  den  wind ,  of  liever  zulk  een 
inval  van  een  NW.  luchtstroom  werd  ook  op  andere  plaatsen  waarge¬ 
nomen.  Op  het  Lichtschip  op  den  Noord-Hinder  was  de  wind  des 
morgens  ZO.,  vervolgens  van  12  tot  4  ure  Z.,  daarna  ZW.;  ten  6  ure 
liep  die  op  éénmaal  met  hevige  kracht  naar  het  WNW.  Te  Brouwers¬ 
haven  liep  de  wind  ten  7  ure  snel  naar  het  WNW.  Te  Spijkenisse  viel 
te  8|  ure  een  sterke  westewind  in,  vergezeld  van  regen.  Te  Workum 
was  het  des  avonds  ten  11  ure  nagenoeg  stil;  vijf  minuten  later  werd  de 
ZZO.  wind  bijna  plotseling  sterk  (4)  en  nam  in  minder  dan  5  minuten 
tot  hevig  of  stormachtig  (6)  toe.  Waarschijnlijk  ging  deze  toeneming 
van  de  windkracht  ook  ddir  met  eene  verandering  in  de  rigting  gepaard, 
ofschoon  dit  niet  vermeld  is.  In  de  plaatsen  waar  die  invallende  wind 
werd  waargenomen  is  eene  zekere  volgorde  te  herkennen,  namelijk: 
N.-Hinder,  Brouwershaven,  Spijkenisse,  Utrecht,  Workum,  met  eén 
verschil  in  den  tijd  van  ongeveer  5  uren.  Het  verdient  echter  opmer¬ 
king  dat  de  rigting  waarin  deze  plaatsen  en  meer  bepaaldelijk  de  eerst¬ 
en  laatstgenoemde  met  betrekking  tot  elkander  liggen,  niet  met  de  rigting 
van  den  invallenden  luchtstroom  overeenkomt;  de  rigting  van  den 
N.-Hinder  naar  Workum  is  ongeveer  van  ZW.  naar  NO.,  terwijl  de 
invallende  luchtstroom  omstreeks  WNW.  of  NW.  was.  Deze  storm 
duurde  op  de  meeste  plaatsen  slechts  weinige  uren  en  gedurende  den 
nacht  nam  de  windkracht  weder  aanmerkelijk  af;  ook  hierbij  is  tevens  de 
voortgang  van  het  ZW.  naar  het  Np.  uit  de  opgaven  der  verschillende 
plaatsen  duidelijk  op  te  merken. 


In  den  vroegen  morgen  van  den  3.  werd  de  wind  weder  meer  zui¬ 
delijk,  te  Hellevoetsluis  werd  die  ZZO.,  te  Amsterdam  zelfs  ZO,  zoo 
als  ik  meermalen  heb  opgemerkt,  als  om  een  aanloop  te  nemen  voor 
den  storm  die  dien  dag  zou  volgen. 

Des  morgens  ten  8  ure  van  den  3.  was  het  grootste  verschil  der 
barometer-afwijkingen  M  5.4  V.  De  wind  werd  allengs  meer  algemeen 
ZZW.,  ZW.  en  W.,  terwijl  de  kracht  zeer  toenam  en  weldra  tot  storm 
klom.  Op  het  Lichtschip  op  den  N.-Hinder  was  de  wind  ’s  morgens 
ten  8  ure  Z.  t.  O.;  ten  10  ure  Z.  t.  W.  en  ten  12  ure  West.  Het  mi¬ 
nimum  van  den  barometerstand  viel  aldaar  omstreeks  ten  10  ure  des 
morgens  738.2,  terwijl  een  aneroïde-barometer  toen  737.0  teekende.  Des 
namiddags  had  men  eene  buijige  lucht  met  storm-  en  orkaanvlagen  en 
eene  zeer  hoog  Ioopende  verbolgen  zee.  De  geschatte  windkracht  (vol¬ 
gens  den  admiraal  de  beaufort  1 — 12)  was  van  ’s  morgens  8  tot 
den  volgenden  morgen  8  ure  van  10 — 12.  Er  viel  nu  en  dan  eenige 
regen. 

Te  Goes  was  de  wind  ’s  morgens  ten  8  ure  Z.,  ten  11  ure  ZW.  en 
ten  1  en  4  ure  des  namiddags  W.  en  op  laatstgenoemd  uur  het  sterkst. 
Te  Brouwershaven  was  de  wind  des  morgens  ten  11  ure  reeds  NW. 
en  hevig  en  bleef  in  dezelfde  rigting.  Te  Spijkenisse  woei  des  morgens 
een  sterke  zuidewind;  op  den  middag  werd  die  "W.  en  zeer  hevig  en 
nam  tot  4  ure  des  namiddags  uit  dezelfde  rigting  in  hevigheid  toe.  Aan 
het  Kruisdorp  in  de  Haarlemmermeer  daalde  de  barometer  ten  12  ure 
des  middags  tot  zijn  laagsten  stand,  namelijk  735.8.  Te  Sleeuwijk  had 
men  ’s  avonds  ten  7  ure  den  sterksten  wind.  Te  Groot-Ammers  liep 
de  wind,  die  des  morgens  ZZW.  was,  ten  1  ure  naar  het  NW.  De 
storm  was  aldaar  van  6 — 8  ure  het  hevigst. 

Te  Utrecht  was  de  windrigting  en  kracht  gedurende  dezen  storm, 
volgens  de  opteekeningen  van  de  zelfregistrerende  instrumenten,  aldus: 


Wind*  ^ 

Wind 

- 

Temp. 

Barom. 

rigt.  kracht. 

Max. 

Temp. 

Barom. 

rigt.  kracht. 

Max. 

3  Dec.  vm.  6 

4.4 

747.0 

z 

3.5 

3  Dec.  nm.  7 

4.2 

740.43 

W 

85 

112 

7 

5.3 

45.3 

» 

7.6 

8 

4.3 

40.92 

» 

65 

105 

8 

5.7 

43.80 

99 

12 

9 

5.0 

43.25 

WNW 

70 

90 

9 

6.2 

42.2 

ZZO 

19 

10 

5.6 

45.45 

99 

65 

10 

6.8 

39.27 

» 

27 

11 

5.4 

47.47 

NW 

55 

114 

11 

7.7 

37.0 

99 

32 

52 

12 

5.1 

49.53 

WNW 

44 

12 

8.8 

34.87 

z 

40 

87 

4  Dec.  vm.  I 

5.7 

51.17 

NW 

50 

115 

nm.  1 

8.7 

36.83 

ZZW 

46 

2 

5.8 

52.7 

99 

56 

2 

7.4 

38.39 

w 

40 

3 

5.2 

54.5 

99 

44 

3 

6.7 

39.0 

39 

40 

4 

4.6 

56.5 

99 

37 

4 

6.1 

39.99 

WZW 

42 

5 

4,1 

58.4 

99 

34 

5 

6.0 

40.08 

» 

55 

87 

6 

3.7 

59.9 

99 

27 

6 

5.1 

40.16 

w 

55 

97 

7 

4.1 

61.7 

99 

23 

Wij  zien  hieruit  dat  de  kracht  der  snel  opeenvolgende  windstooten 
van  des  namiddags  5  tot  ’s  avonds  11  ure  voortdurend  meer  dan  50 
kilogrammen  op  den  vierkanten  meter  bedroeg,  terwijl  die  in  den  nacht 
van  den  3.  op  den  4.  tusschen  1  en  2  ure  wederom  daar  boven  klom. 
Eene  bijzonderheid  die  ik  vroeger  meermalen  bij  het  opkomen  van  stor¬ 
men  heb  opgemerkt  kwam  ook  bij  dezen  storm  voor.  Afzonderlijke 
windstooten  die  omstreeks  het  dubbel  van  de  gemiddelde  windkracht 
bedroegen,  kwamen  reeds  des  morgens  voor,  vóór  dat  de  kracht  van 
den  wind  in  het  algemeen  nog  die  van  storm  had  bereikt.  Die  enkele 
vlagen  zijn  als  het  ware  de  voorloopers,  voor  dat  nog  de  storm  losbarst. 
Deze  opmerking  diene  ter  behartiging  voor  de  zeevarenden.  Het  mini¬ 
mum  van  den  barometerstand  ging  mede  eenige  uren  den  storm  vooraf 
en  viel  met  het  maximum  der  temperatuur  zamen. 

Te  Oosterhuizen  had  men  van  des  morgens  vroeg  tot  des  namiddags 
ten  3  ure  ZZW.  wind .  die  allengs  in  kracht  toenam.  Des  avonds  ten 
7  ure  werd  de  wind  W.  en  zijne  kracht  bereikte  van  7  tot  8|  ure  haar 
maximum.  Te  Helder  had  de  sterkste  windstoot  plaats  des  nachts  ten 
half  een  ure  en  oefende  de  geweldige  kracht  van  135  kilogrammen  op 
den  vierkanten  meter  uit.  Te  Vlissingen  was  de  anemometer  defect, 
zoodat  het  maximum  van  de  windkracht  niet  kon  worden  opgegeven. 

Te  Workum  was  de  wind  des  morgens  zeer  vroeg  ZZO.,  was  allengs 
Z.  geworden  en  in  kracht  toegenomen.  Tusschen  12  en  1  ure  des  na¬ 


middags  werd  die  ZW.,  bij  afwisseling  WZW.  en  W.  Des  namiddags 
klom  de  kracht  tot  storm;  steeds  toenemende  bereikte  die  kracht  des 
avonds  tusschen  8£  en  9  ure  zijn  toppunt.  Na  9  ure  verminderde  de 
windkracht  een  weinig.  Tusschen  8  en  10  ure  viel  er  zeer  veel  regen 
en  enkele  malen  werd  er  een  bliksemstraal  opgemerkt;  het  laatst  des 
nachts  ten  3  ure.  Tusschen  8£  en  9  ure,  tijdens  zijne  grootste  kracht, 
liep  de  wind  van  WZW.  naar  NW.,  uit  welke  laatste  rigting  hij  ge¬ 
durende  den  geheelen  nacht  bestendig  bleef  waaijen.  Niemand  heugde 
aldaar  een  zoo  woedenden  storm  te  hebben  beleefd.  Een  wind-oliemolen 
werd  bij  het  uitschieten  van  den  wind ,  even  vóór  9  ure ,  geheel  in  het 
daar  langs  locpende  kanaal  geworpen. 

Te  Horst  (in  Limburg) ,  klom  de  kracht  van  den  wind  des  namiddags 
ten  1|  ure  tot  storm.  Ten  zes  ure  nam  die  nog  toe.  De  lucht  die 
eerst  helder  was  geweest  werd  met  wolken  bedekt  en  er  viel  bij  tus- 
schenpoozen  hagel  en  regen. 

Na  deze  opgaven  aangaande  de  rigting  en  kracht  van  den  wind  bij 
dezen  geweldigen  storm  is  het  bijna  overbodig  om  de  groote  schade  te 
vermelden  die  daardoor  allerwege  werd  aangerigt.  Wij  willen  daarom¬ 
trent  echter  enkele  bijzonderheden  mededeelen. 

Te  Rotterdam  was  er  des  avonds  een  buitengewoon  hooge  vloed, 
waardoor  de  geheele  buitenstad  onder  water  werd  gezet.  Die  vloed 
kwam  den  bekenden  hoogen  vloed  van  1825  nabij,  daar  het  water 
slechts  25  Ned.  duimen  lager  bleef  dan  toen.  Het  water,  dat  ten  8  ure 
37  minuten  zijn  hoogsten  stand  moest  bereiken  steeg  tot  11£  ure,  toen 
het  de  hoogte  had  bereikt  van  3.41  el  boven  Rottepeil.  Ook  Dordrecht 
geraakte  gedeeltelijk  overstroomd.  Bij  Elburg  bezweek  de  kerkdijk  door 
het  geweld  van  het  hoog  opgejaagde  water ,  zoodat  een  aanmerkelijke 
oppervlakte  lands  werd  overstroomd.  Ook  Doornspijk  en  Oldebroek 
werden  deels  onder  water  gezet.  Te  Kampen  steeg  het  water  mede  zoo 
hoog  dat  een  groot  gedeelte  der  stad  onder  water  stond.  Ook  te  IJs- 
selmuiden  en  Brunnepe  drong  het  water  tot  in  de  huizen  door.  Te 
Leeuwarden  ging  de  storm  van  onweder  vergezeld;  te  Groningen  van 
zware  regen-  en  hagelbuijen.  Omstreeks  ten  10  ure  werd  aldaar  de  wind 
NW.  en  nam  in  hevigheid  toe.  Tijdens  den  vloed  werd  1/et  water  tot 
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eene  ongekende  hoogte  in  de  stad  opgestuwd  en  liep  het  westelijk  ge¬ 
deelte  onder.  De  hooge  vloed  deed  de  Reitdiepsdijken  overloopen  en 
vervolgens  werden  zij  doorgebroken.  Ten  gevolge  daarvan  werd  het 
westerkwartier  grootendeels  onder  water  gezet.  Langs  de  rivieren  werden 
vele  buitenpolders  onder  water  gezet,  als  te  Werkendam,  Sleeuwijk  enz. 

Als  eene  bijzonderheid  —  misschien  wel  zonder  voorbeeld  —  verdient 
hier  nog  vermeld  te  worden  dat  de  vloed  bij  dezen  storm  tot  Wijk  bij 
Duurstede  de  Lek  opliep ,  zoodat  de  waterstand  aldaar  0m.34  verhoogd 
werd.  Gewoonlijk  wordt  de  invloed  der  getijen  op  die  rivier  slechts 
tot  Vreeswijk  en  naauwelijks  of  niet  te  Culenburg  waargenomen.  Ge¬ 
lukkig  dat  het  op  dien  tijd  geen  springvloed,  maar  nagenoeg  het  doode 
getij  was,  anders  hadden  onze  zeeweringen  zeker  nog  meer  geleden  en 
de  schade  zou  onberekenbaar  kunnen  zijn. 

Wij  zullen  hier  niet  verder  voortgaan  met  de  vermelding  van  de 
veelvuldige  schade  die  over  ons  geheele  land  door  dezen  storm  aan 
gebouwen  enz.  werd  aangerigt.  De  opsomming  daarvan  zou  ons  te  ver 
voeren.  Wij  dienen  echter  de  talrijke  zeerampen  te  vermelden,  die 
daarbij  plaats  vonden.  Een  ongeloofelijk  aantal  van  schepen  strandde 
of  verdween  spoorloos,  waarbij  honderden  het  leven  verloren.  Velen 
werden  echter  door  onze  wakkere  kustbewoners  gered.  Alleen  op  Texel 
bevonden  zich  meer  dan  honderd  schipbreukelingen  die  verzorgd  moes¬ 
ten  worden. 

De  uitgebreidheid  van  dezen  storm  is  niet  met  juistheid  te  bepalen, 
doch  ook  in  het  zuidoosten  van  Engeland  was  die  zeer  hevig.  Het 
minimum  van  den  barometer  viel  op  de  Noordzee  vroeger  dan  in  ons 
land.  Volgens  de  aanteekeningen ,  gehouden  aan  boord  van  het  Neder- 
landsch  barkschip  Aletta  Augusta,  kapitein  J.  A.  tinholt,  van  Amster¬ 
dam  naar  Japan  bestemd  en  den  30.  November  uitgezeild,  viel  het 
minimum  van  den  barometer  omstreeks  ten  8  ure  sraorgens  van  den 
2.  December.  De  grootste  hevigheid  van  den  storm  volgde  echter  bij 
sterk  rijzenden  barometerstand.  Wij  ontleenen  aan  de  ons  welwillend 
toegezondene  aanteekeningen,  aan  boord  van  gemeld  schip  gehouden, 
het  navolgende. 

Woensdag  2  December,  ’s  morgens  4  ure:  wind  Z.  (miswijzend  kom¬ 


pas,  dus  nagenoeg  ZZW.).  Harde  koelte;  de  lucht  betrokken;  lagen 
steeds  om  de  WZW.  doch  zeilden  het  weinig  door.  Peilden  ten  4  ure 
het  vuur  van  Calais  Z.  t.  W.  (misw.  komp.)  en  Z.  Forelands  vuren 
WNW.  (p.  komp.)  goed  vergezigt. 

’s  Morgens  10  ure  wind  ZZO.  tot  ZZW.  (misw.  komp.).  Gestadig 

meer  aannemend  van  wind ;  de  lucht  zag  er  woest  uit .  de  lucht 

dik,  de  zee  hol.  Zuid-Foreland  NW.  t.  N.,  afstand  2\  mijl. 

12  ure  ’s  middags.  De  wind  snel  afnemende;  de  zee  kalmer;  de 
bovenlucht  opklarende.  Peilden  Calais  Z.  t.  O.  naar  gissing  2\  mijl 
afstand. 

Ten  4  ure  45  min.  begon  het  hard  te  stormen,  met  zware  windvlagen. 

’s  Nachts  12  ure  stormweêr  met  harde  vlagen,  hooge  zee . 

3  December,  ’s  morgens  10  ure,  schoot  de  wind  uit  van  het  Z.  naar 

het  WNW.  met  vliegend  weer .  De  zee  woei  plat  en  de  koppen 

der  golven  woeijen  er  af;  het  was  een  gezigt  of  het  branding  was,  en 
alsof  de  zee  rookte  . 

Namiddag  3  ure  wind  WNW.  zwaar  stormweêr;  namiddag  vreesse- 
lijke  heijige  gele  stormlucht,  hooge  zee,  waarvan  de  koppen  afwoeijen; 
ontzettende  buijen ,  zoodat  het  schip  schudde  en  beefde  en  zwaar  werkte ; 
kregen  zeer  veel  water  over,  maar  gelukkig  geene  brekers.  Ten  6  ure 
’s  avonds  zagen  wij  tweemalen  in  ’t  NO.  electrisch  licht;  het  was  geen 
gewoon  weerlicht  en  daar  het  breede  kolommen  waren,  was  het  ook 
niet  voor  bliksem  te  houden.  Wij  hoorden  geen  donder;  trouwens  was 
het  geraas  van  wind  en  zee  zoo  geweldig ,  dat  dit  niet  wel  mogelijk  was. 

Op  de  eerste  wacht  (’s  namiddags  van  12  tot  4  ure)  bleef  de  storm 
met  orkaanvlagen  woeden  en  de  zee  verbolgen,  de  lucht  bleef  donker 
en  er  viel  geen  regen.  Op  de  honden-wacht  (van  4  tot  8  ure)  bleef 
de  wind  NW.  en  de  storm  woedde  met  onafgebroken  kracht,  doch  de 
orkaanvlagen  werden  minder.  Nu  en  dan  vertoonde  zich  eene  ster.  De 
zee  verhief  zich  meer  en  meer  en  scheen  verwarder  dan  vroeger;  het 
schip  werkte  geweldig. 

Ten  4  ure  30  minuten  ’s  morgens  van  den  4.  December  kregen  wij 
eene  zware  bui  met  hagel,  doch  de  wind  bleef  NW.  De  zee  werd 
nog  hooger  en  sloeg  ten  5  ui’e  het  stuurboords  anker  van  den  boeg; 


de  ankers  waren  van  kettingen  en  nieuwe  sjorrings  voorzien;  dezelfde 
zee  ontramponeerde  onze  bakboordsverschansing.  In  den  voormiddag 
bedaarde  het  weer  tot  een  harde  wind;  de  lucht  bewolkt;  de  zee  niet 
zoo  gejaagd.  Op  den  middag  bevonden  wij  ons  op  52° — 20'  ware 
N.Breedte  en  3°—  36  gegiste  O.Lengte,  circa  mijl  van  Katwijk, 

hebbende  dit  O.  t.  Z.  volgens  bet  regtwijzend  kompas.  Wij  waren  dus 
bij  dezen  storm  13^  mijl  in  de  rigting  van  het  NO.  t.  O.  afgedreven. 

De  journalen  van  vele  andere  schepen ,  die  mede  dezen  storm  hebben 
doorgestaan,  zouden  zeker  nog  verschillende  bijzonderheden  opleveren, 
doch  wij  moeten  ons  bij  het  hiervoor  geleverde  uittreksel  bepalen.  Er 
blijkt  echter  genoegzaam  uit ,  dat  de  storm  niet  tot  ons  land  alleen  be¬ 
perkt  was,  maar  zich  nog  vrij  ver  over  de  Noordzee  uitstrekte. 

De  vrij  sterke  positieve  afwijking  der  temperatuur  op  den  middag 
van  den  11,  die  des  avonds  nog  toenam,  ging  mede  met  sterken  wind 
vergezeld.  Des  morgens  had  men  reeds  V.  4.8  Gr. ,  doch  de  wind  be¬ 
reikte  op  verre  na  niet  de  kracht  zoo  als  op  den  3.  en  4. 

In  den  morgen  van  den  16.  was  het  verschil  der  barometer  afwij¬ 
kingen  M.  3.7  H.,  des  namiddags  M.  3.9  H.  en  ’s  avonds  M.  3.0  Cr. 

Te  Vlissingen  en  op  het  Lichtschip  op  den  N.  Hinder  liep  de  vrij 
sterke  wind  van  ZW.  naar  NW.  Des  morgens  ten  8  ure  van  den 
17.  was  voornoemd  verschil  M.  5.6  G.  met  sterk  rijzenden  barometer , 
en  de  wind  liep  met  kracht  naar  het  Noorden.  Op  eenige  plaatsen 
viel  hagel  en  sneeuw.  Gedurende  de  volgende  dagen  liep  de  wind 
weder  naar  het  W.  en  "WZW. ;  het  was  meestal  somber  en  regenachtig. 
Den  19.  bereikte  de  barometerstand  een  maximum  bij  matige,  meestal 
westelijke  winden ,  doch  de  luchtdrukking  nam  spoedig  af  zoodat  er 
den  22.  een  minimum  viel.  Des  morgens  van  dien  dag  was  het  ver¬ 
schil  der  afwijkingen  weder  aanmerkelijk  en  de  luchtdrukking  in  het 
Zuiden  van  ons  land  grooter  dan  in  het  Noorden,  namelijk  V.  5.7  G.; 
des  namiddags  was  het  V.  7.7  G.  en  des  avonds  V.  6.3  G.  Ei 
heerschte  dien  dag  een  sterke  NW.  wind,  vergezeld  van  hevige  hagel- 
sneeuw-  en  regenbuijen.  Ook  op  den  23.  was  het  verschil  dei  afwij¬ 
kingen  van  den  barometer  aanzienlijk;  des  namiddags  ten  2  ure  was  de 
negatieve  afwijking  te  Groningen  0.6,  te  Leeuwarden  7.1,  dus  op  zulk 


een  geringen  afstand  6.5  millimeters.  Op  de  volgende  dagen  liep  de 
wind  nogmaals  naar  het  W.  en  ZW. ,  doch  den  27.  had  er  op  nieuw 
een  inval  van  den  NW.  wind  plaats,  wederom  van  regen,  sneeuw  en  hagel 
vergezeld.  Nogmaals  volgde  er  een  teruggang  van  den  wind  naar  het 
W.  en  ZW.,  doch  ten  slotte  verkreeg  de  oostewind  de  overhand,  zoo¬ 
dat  die  in  den  avond  van  den  31.  algemeen  was  door  ons  geheele  land. 
De  temperatuur  daalde  daarbij  terstond  beneden  de  normale. 

Ten  slotte  verdient  er  hier  nog  op  gewezen  te  worden  dat  (met  uit¬ 
zondering  van  den  1.,  2.  en  31.)  de  negatieve  barometer  afwijkingen  des 
morgens  en  ook  op  de  meeste  andere  waarnemingsuren ,  te  Maastricht 
en  Vlissingen  beurtelings  het  geringst,  te  Groningen  en  Helder  het 
grootst  waren,  zoodat  de  luchtdrukking  in  ons  geheele  land,  in  het 
algemeen  van  het  Zuiden  naar  het  Noorden  afnam.  De  gemiddelde 
windrigting  was  (van  de  vier  hoofdstreken  af,  met  de  zon  omtellende) 
des  nadits  ten  2  ure  W.  1°  of  bijna  volkomen  West;  des  morgens  ten 
8  ure  Z.  78°  of  vrij  nabij  Z.  t.  W.;  des  namiddags  ten  2  ure  Z.  77° 
of  nagenoeg  W. 

Januarij  1864. 

Leverde  de  maand  December  van  1863  in  het  algemeen  onafgebro¬ 
ken  eene  te  hooge  temperatuur  op;  van  1°  Januarij  af  begon  er  eene 
te  lage  te  heerschen,  want  van  dien  dag  af  tot  den  17.  vroor  het  bijna 
onafgebroken. 

Op  vele  van  die  dagen  klom  de  temperatuur  zelfs  des  namiddags 
niet  boven  het  vriespunt.  Yan  den  3.  tot  den  8.  en  op  den  15.  en 
17.  was  het  zeer  koud.  In  den  morgen  van  den  5.  daalde  de  tempe¬ 
ratuur  zelfs  11.2  centigraden  beneden  het  vriespunt,  en  den  15.  des 
morgens  teekende  een  minimum  thermometer  die  op  eene  grasvlakte 
aan  de  vrije  straling  was  overgelaten,  zelfs  tot  13  graden  C.  onder  het 
vriespunt. 

De  windrigting  was  gedurende  de  19  eerste  dagen  dezer  maand  on¬ 
afgebroken  van  de  oostzijde  der  kompasroos ,  de  windkracht  was  matig. 

Bij  de  vermelde  lage  temperaturen  werden  de  binnenwateren  weldra 


met  eene  vrij  dikke  ijslaag  bedekt.  Van  den  1.  tot  den  17.  viel  nase- 
noeg  geen  regen  of  sneeuw  en  de  kleine  hoeveelheid  der  laatste  die 
op  den  3.  viel,  was  weldra  verdampt.  De  lucht  was  bijna  onafgebro¬ 
ken  helder  van  den  1.  tot  den  17.,  alleen  op  den  14.  en  15.  had  men 
te  Helvoetsluis  mist  en  den  laatstgenoemden  dag  ook  te  Utrecht.  In 
den  avond  van  den  14.  vertoonde  zich  te  Utrecht  een  kring  om  de  maan. 

In  den  morgen  van  den  19.  liep  de  wind  naar  het  Zuiden,  waarop 
de  temperatuur  terstond  steeg.  De  polaire  luchtstroom  was  door  een 
aequatorialen  vervangen.  Die  verhooging  der  temperatuur  boven  de 
normale  hield  tot  den  28.  aan.  Zij  was  het  grootst  op  den  22.  en  23. , 
doch  nu  en  dan  zeer  ongelijk  over  ons  land  verdeeld;  want  in  den 
avond  van  den  22.  bedroeg  zij  aan  den  Helder  3.8  en  te  Maastricht 
8  graden.  Ook  op  den  volgenden  morgen  was  het  verschil  nog  vrij 
groot,  vooral  tusschen  den  Helder  en  Utrecht.  Op  gemelde  dagen 
heerschten  er  vrij  sterke  ZW.  winden,  die  echter  niet  tot  storm  aan¬ 
groeiden. 

De  dooi,  die  op  den  20.  inviel  en  vooral  op  den  23.  zeer  sterk  was, 
deed  weldra  de  dikte  van  het  ijs  der  binnenwateren  verminderen,  zoo- 
dat  m  de  laatste  dagen  der  maand  op  de  meeste  plaatsen  het  ijs  was 
weggesmolten.  In  het  Noorden  van  ons  land  bleef  het  echter  langer. 

Van  den  17.  tot  den  28.  viel  er  bijna  dagelijks  regen,  doch  niet  in 
groote  hoeveelheid ,  zoodat  zij  slechts  omstreeks  de  helft  bedroeg  van 
de  gemiddelde  voor  deze  maand. 

Den  29.  viel  er  wederom  een  noordoostewind  in;  de  temperatuur 
daalde  daarbij  snel  beneden  de  normale  en  onder  het  vriespunt,  en  de 
lucht  werd  overal  weder  geheel  helder. 

Ten  gevolge  van  de  aanhoudende  en  vrij  groote  negatieve  afwijking 
der  temperatuur  gedurende  de  achttien  eerste  dagen  der  maand  was  de 
gemiddelde  voor  alle  plaatsen  vrij  veel  beneden  de  normale,  zoodat 
deze  maand  Januarij  vrij  koud  is  te  noemen. 

Wanneer  wij  eenen  blik  werpen  op  de  afwijkingen  der  luchtdrukking , 
dan  zien  wij  dat  die  gedurende  de  geheele  maand,  alleen  met  uitzondering 
van  den  22.,  23.  en  28.,  boven  ne  normale  waren.  In  den  namiddao- 

O 

van  den  3.  was  die  te  Leeuwarden  en  in  den  morgen  van  den  4.  te 


Groningen  zelfs  21.2  millimeters.  De  hoogste  stand  werd  te  Leeuwar¬ 
den  waargenomen,  en  wel  782.28  millimeters  in  den  avond  van  den 
3.  Januarij.  Na  dien  tijd  nam  de  luchtdrukking  af,  bereikte  den  9. 
een  minimum  boven  de  normaal;  den  16.  andermaal  een  maximum, 
den  17.  een  minimum,  den  20.  een  maximum,  den  23.  een  minimum 
beneden  de  normale,  den  25.  een  maximum  en  den  29.  wederom  een 
minimum. 

Meer  nog  dan  deze  maxima  en  minima  verdienen  hier  de  verschillen 
der  afwijkingen  de  aandacht.  Wanneer  men  de  kolom  voor  die  ver¬ 
schillen  inziet,  dan  blijkt  het,  dat  van  den  1.  tot  den  19.  de  baro¬ 
meterstand  te  Groningen  onafgebroken  het  hoogst  was,  of  de  grootste 
positieve  afwijking  had;  dat  dan  die  aan  den  Helder  volgde,  terwijl  bij 
afwisseling  fte  Vlissingen  en  Maastricht  de  barometerstand  het  laagst, 
of  de  positieve  afwijking  het  kleinst  was.  Wij  vinden  hier  eene  schoone 
bevestiging  van  den  reeds  meermalen  gegeven  regel,  want  de  wind 
bleef  steeds  van  de  oostzijde  waaijen.  Van  den  20.  tot  en  met  den 
25.  was  de  barometerstand  integendeel  in  het  Zuiden  van  ons  land 
hooger  dan  in  het  Noorden  met  Z.,  ZW.  en  W.  winden.  Op  den 
29.  en  30.  echter,  toen  de  temperatuur  weder  onder  de  normale 
daalde  en  de  barometer  snel  daarboven  steeg,  waren  weldra  de  posi¬ 
tieve  afwijkingen  te  Groningen  het  grootst  en  te  Maastricht  het  kleinst, 
of  met  andere  woorden  de  luchtdrukking  in  het  Noorden  van  ons  land 
grooter  dan  in  het  Zuiden.  De  NO.  en  O.  wind  bleef  niet  achter. 

Letten  wij  ten  slotte  op  de  hoegrootheid  dier  verschillen  van  de  baro- 
meter-afwijkingen,  dan  vinden  wij  dat  die  soms  zeer  aanzienlijk  waren. 
In  den  morgen  van  den  1.  was  de  afwijking  te  Groningen  7.9  milli¬ 
meter  grooter  dan  te  Maastricht,  of,  om  de  kortere  schrijfwijze  te  ge¬ 
bruiken  (waarbij  de  plaats  waar  de  barometer  het  hoogst  is,  steeds  het 
eerst  wordt  genoemd,  daarna  het  verschil  der  afwijkingen  wordt  geplaatst 
en  vervolgens  de  voorletter  der  plaats  waar  de  barometer  het  laagst 
staat)  G.  7.9  M.  In  een  geval  van  zoo  aanmerkelijk  verschil  in  de 
afwijkingen  zou  men  buitengewoon  sterke  wind  of  storm  hebben  mo¬ 
gen  verwachten  en  wel  uit  het  Oosten.  De  ervaring  heeft  echter  ge¬ 
leerd,  dat  de  stormen  van  de  oostzijde  zelden  of  nooit  zoo  hevig  zijn 


als  die  uit  het  westen.  Indien  het  verschil  eene  tegenovergestelde  rig- 
ting  had  gehad,  dat  is  Maastricht  7.9  boven  Groningen  of  M.  7.9  G. , 
dan  had  men  zeker  een  geweldigen  storm  uit  het  Westen  gehad.  Ook 
op  den  3.,  4.  en  16.  was  het  verschil  der  afwijkingen  7  millimeters  of 
daarboven ,  doch  telkens  was  daarbij  de  barometerstand  in  het  Noorden 
van  ons  land  hooger  dan  in  het  Zuiden.  De  wind  was  daarbij  steeds 
oostelijk  en  van  matige  sterkte. 

Behalve  de  hier  vermelde  kwamen  er  weinig  bijzondere  verschijnselen 
in  den  dampkring  gedurende  deze  maand  voor.  Alleen  verdient  nog 
vermeld  te  worden,  dat  op  den  14.  des  avonds  niet  alleen,  zooals  bo¬ 
ven  is  opgegeven,  om  te  Utrecht,  maar  ook  te  Slijk-Ewijk  een  kring 
de  maan  werd  waargenomen.  In  den  avond  van  den  16.  werd  zooda¬ 
nig  verschijnsel  gelijktijdig  te  Brouwershaven  en  op  de  Delle  (bij  Hat- 
tem)  waargenomen. 


Februarij. 

Even  als  in  de  vorige  kwamen  er  ook  in  deze  maand  slechts  weinige 
dagen  voor,  waarop  de  temperatuur  boven  de  normale  was.  Van  1  tot 
en  met  den  3.  vroor  het  vrij  sterk  bij  eenen  vrij  hoogen  barometer¬ 
stand  en  zuide-  of  zuidwestewinden.  De  barometerstand  nam  echter 
gestadig  af  en  daalde  in  den  avond  van  laatstgenoemden  dag  te  Helder, 
Groningen,  Leeuwarden  en  Utrecht  beneden  de  normale,  terwijl  die  te 
Hellevoetsluis,  Vlissingen,  Maastricht  en  Luxemburg  nog  daarboven 
bleef.  Het  verschil  der  afwijkingen  werd  M.  4.7  H.  en  in  den  morgen 
van  den  4.  M.  5.0  H. ;  de  windkracht  nam  op  eenige  plaatsen  kort¬ 
stondig  toe.  Den  3.  was  de  temperatuur  overal  boven  de  normale , 
daalde  den  4.  allengs  en  bleef  van  den  5.  tot  den  1 2.  beneden  de  nor¬ 
male.  De  barometerstand  was  gedurende  dezelfde  dagen  zeer  verander¬ 
lijk  en  bleef  van  den  7.  tot  den  13.  beneden  de  normale.  Op  den  10. 
bereikte  zij  een  minimum.  De  luchtdrukking  was  afwisselend ,  nu  eens 
in  het  Noorden  ,  dan  weder  in  het  Zuiden  van  ons  land  hooger ,  en 
naar  gelang  van  de  rigting  van  het  verval  veranderde  ook  die  van  den 
wind.  Van  den  2.  tot  den  12.  viel  er  bijna  dagelijks,  nu  hier,  dan 
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elders,  sneeuw;  zoodat  tot  omstreeks  den  14.  ons  geheele  land  daar¬ 
onder  bedekt  was. 

Op  den  3.  en  4.  viel  er  te  Utrecht  en  Hellevoetsluis  hagel. 

Den  9.  was  het  de  koudste  dag  dezer  maand;  te  Utrecht  daalde  de 
temperatuur  tot  8.9  graden  beneden  het  vriespunt. 

Den  13.  viel  er  dooi  in,  die  tot  en  met  den  17.  aanhield. 

Den  16.  was  de  temperatuur  vrij  hoog  boven  de  normale,  doch  deze 
positieve  afwijking  verschilde  vrij  veel  binnen  de  grenzen  van  ons  land ; 
want  terwijl  zij  voor  Maastricht  6.7  graden  bedroeg,  was  zij  voor  den 
Helder  slechts  1.8  graad,  een  duidelijk  bewijs  voor  den  matigenden  in¬ 
vloed  ,  dien  de  nabijheid  der  zee  op  de  temperatuursveranderingen  uitoefent. 

De  barometerstand  onderging  van  den  12.  tot  den  16.  groote  veran¬ 
dering,  want  op  eerstgemelden  dag  was  hij  bijv.  te  Vlissingen  10.9 
millimeters  onder  de  normale,  den  14.  9.4  daarboven  en  den  16.  we¬ 
derom  6.4  daarbeneden.  Ook  de  rigting  en  grootte  van  het  verval 
wisselde  in  die  dagen  gedurig  af.  Den  15.  was  het  stormachtig. 

In  den  loop  van  den  17.  liep  de  wind  van  het  W.  naar  het  NW. 
i  en  N.  en  den  volgenden  dag  was  hij  NO.  De  barometer  steeg  daarbij 
snel  boven  den  normalen  stand  en  bereikte  den  19.  een  maximum. 

I 

De  luchtdrukking  werd  in  het  Noorden  van  ons  land  grooter  dan  in 
het  Zuiden,  en  deze  toestand  duurde  tot  den  5.  Maart  voort.  De  tem¬ 
peratuur  daalde  tevens  beneden  de  normale  en  bleef  zulks  nagenoeg 
onafgebroken  tot  aan  het  einde  der  maand.  Van  den  18.  tot  en  met 
den  24.  vroor  het  niet  alleen  des  nachts,  maar  meermalen  ook  gedu¬ 
rende  den  geheelen  dag,  zoodat  de  binnenwateren  van  den  4.  tot  en 
met  den  14  op  nieuw  met  eene  ijslaag  bedekt  waren.  De  ooste-  en 
noordoostewinden  bleven  met  geringe  kracht  van  den  18.  Februarij  tot 
in  de  eerste  dagen  van  Maart  heerschen. 

De  maand  Februarij  was  dus  vrij  koud,  er  kwamen  menigvuldig 
oostewinden  voor,  doch  van  geringe  kracht,  zoodat  de  algemeene  wind- 
rigting  wegens  de  grootere  sterkte  der  westelijke  luchtstroomen ,  nog 
tusschen  het  ZZW.  en  ZW.  bleef. 

Onder  de  bijzonderheden  die  in  deze  maand  voorkwamen ,  verdienen 
de  volgende  eenige  vermelding. 
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Op  den  10.  en  den  21.  Februarij  vielen  er  minima  van  den  baro¬ 
meterstand.  Op  eerstgenoemden  datum  was  de  wind  zwak,  en  wel  hier 
hi O.,  elders  NW.  terwijl  er  ook  W. ,  WZW.  en  O,  wind  voorkwam; 
op  laatstgemelden  was  de  wind  van  NNO  tot  O.  en  des  avonds  hier 
en  daar  sterk.  Zoodanige  lage  barometerstanden  bij  zwakke  NW.,  N- 
en  NO.  winden  zijn  niet  zeldzaam.  Zij  zijn  de  oorzaak  van  onregel¬ 
matigheden  in  de  barometrische  windroos,  die  eerst  na  jaren  werden 
opgeheven  door  hoogere  barometerstanden  bij  dezelfde  winden. 

In  den  namiddag  van  den  12.  viel  over  een  groot  gedeelte  van  ons 
land  sneeuw ,  doch  in  verschillende  hoeveelheid.  Op  vele  plaatsen  ging 
zij  met  sterken  wind  gepaard ,  zoodat  het  een  kortstondige  sneeuwstorm 
was.  In  de  Haarlemmer-Meer  was  het  slechts  een  sterke  windstoot, 
te  Workum  hield  de  sneeuwbui  echter  van  12  tot  3  ure  des  namid- 
middags  aan. 

Den  21.  werd  er  te  Utrecht  een  merkwaardig  optisch  verschijnsel  in 
den  dampkring  waargenomen.  Ten  9£  ure  des  avonds  vertoonde  zich  bij 
een  algemeen  ligt  betrokken  lucht  een  flaauwe  kring  om  de  maan; 
te  gelijker  tijd  werd  er  een  kring  waargenomen,  die  evenwijdig  met 
den  horizon  liep  en  zich  op  dezelfde  hoogte  bevond  als  de  maan.  Ter 
plaatse  waar  deze  cirkels  elkander  sneden,  vertoonden  zich  bijmanen. 


Diametraal  tegenover  ieder  dezer  bijmanen  bevond  zich  nog  eene  bij¬ 
maan.  Bovendien  vertoonde  zich  nog  een  nevenboog  rakende  aan  de 
bovenzijde  den  eerstgenoemden  kring.  Het  verschijnsel  duurde  hoogstens 
drie  kwart  uurs  en  nam  langzaam  in  lichtsterkte  af. 

Op  den  23.  zag  men  aan  het  kapitaal  kustlicht  op  het  eiland  schou¬ 
wen,  terstond  na  zonsondergang  een  horizontale  band  of  lichtstreep  en 
wel  boven  eenige  zware  cirro-cumuli.  Loodregt  daarop  verhief  zich 
een  lichtbundel  of  kolom,  die  allengs  in  kracht,  schoonheid  en  lengte 
toenam ,  om  later  even  regelmatig  weder  af  te  nemen.  Het  verschijnsel 
was  gedurende  ruim  zeven  minuten  zigtbaar.  Deze  bundel  was  vrij 
scherp  begrensd,  zelfs  toen  het  licht  daarvan  reeds  aanmerkelijk  was 
afgenomen.  De  hoogte  dezer  kolom  bedroeg,  naar  gissing,  20  graden. 
Zoodanige  verschijnselen  als  het  hier  beschrevene  worden  meermalen 
waargenomen  en  verdienen  wel  eenige  meerdere  aandacht  dan  tot  heden 
daaraan  is  te  beurt  gevallen.  In  heis  Wochenschrift  für  Astronomie, 
Meteorologie  und  Geographie,  Jaarg.  1864,  bladz.  413,  komt  een  berigt 
van  een  dergelijk  verschijnsel  voor  van  Yorst  salm-horstmar  en  in 
den  jaargang  van  1865,  bladz.  13,  komt  eene  beschrijving  van  derge¬ 
lijke  verschijnselen  voor,  waargenomen  door  den  Heer  care  frits 
tweede  directeur  van  het  Observatorium  te  Weenen. 
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GEMIDDELDE  THERMOMETERSTANDEN. 


NAMEN 

December 

1863. 

Januarij  1864. 

Februarij 

1864. 

DER 

PLAATSEN. 

morgen. 

unr. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

morgen. 

üur. 

middag 

uur. 

avond. 

uur. 

Amsterdam 

Assen 

Breda 

Groningen 

Haarlem.-meer 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Noord-Hinder 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Ouddorp 

Slijk-Ewijk 

Utrecht 

Vlissingen 

'Workum 

+  5.46 
4.35 
5.09 
4.78 
5.24 
6.55 
5.63 

8.32 
5.12 
3.26 
4.92 
5.98 
5.40 
4.75 
6.51 

5.33 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

] 

+  6.66 
5.77 
7.03 
6.01 
6.50 
7.02 

6.75 

8.76 
6.34 

4.76 
7.73 

7.00 

6.69 

7.20 

6.-34 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 

+  5.56 
4.43 

5.29 

5.32 

6.82 

6.15 

8.23 

5.77 

3.53 

5.62 

5.48 

7.14 

5.10 

5.62 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

7 

8 

4 

10 

8 

—2.43 

—3.76 

—  1.89 
—3.30 

—  2.97 
-1.70 
—2.34 
+  2.76 
—3.54 

—  3.93 
—2.39 
—3.32 
—3.15 
—3.07 
+  0.08 
—3.59 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

+  0.26 
—1.12 
+  2.06 
—  0.51 
+  0.21 
0.11 
1.26 
4.21 
—0.46 
—0.86 
+  2.10 

0.01 

1.13 

2.24 

—0.77 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 

—1.31 

—3.08 

—2.18 

—  1.85 
—0.89 
—0.99 
+  3.32 

—  2.09 

—  2.70 
—0.16 

—  2.17 
+  0.47 
—1.98 
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NAMEN 

DER 

REGEN.  In  millimeters. 

UITGEDAMPT. 

I 

In  mm. 
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December. 
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Februarij. 
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OVERZIGT  VAN  DE  WEERSGESTELDHEID  IN  NEDERLAND 


GEDURENDE  HET  TWEEDE  DRIETAL  MAANDEN  VAN  HET  (METEOROLOGISCH)  JAAR  1864. 


LENTE. 


Maart. 

Met  den  2.  dezer  maand  steeg  de  temperatuur  boven  de  normale. 
Vooral  was  dit  het  geval  in  de  meest  van  zee  verwijderde  plaatsen 
Maastricht  en  Utrecht;  daarop  volgde  in  hoegrootheid  van  positieve  af¬ 
wijkingen  Vlissingen ,  Groningen  en  Leeuwarden ,  terwijl  de  temperatuur 
het  minst  aan  den  Helder  steeg.  Te  Maastricht  bleef  zij  onafgebroken 
van  den  2.  tot  den  15.  boven  de  normale,  aan  den  Helder  was  dit 
slechts  op  zeven  van  de  genoemde  dagen  het  geval.  De  nabijheid  der 
nog  koude  zeevlakte  verhinderde  dus  aldaar,  even  als  te  Leeuwarden 
en  Groningen,  de  toeneming  der  temperatuur. 

Aan  den  Helder  bleef  de  temperatuur  van  den  16.  tot  aan  het  einde 
van  Maart  onder  de  normale ;  te  Leeuwarden  steeg  zij  in  dien  tijd  drie¬ 
malen  daarboven;  te  Maastricht  was  dit  op  zes  dagen  het  geval.  Te 
Utrecht  daalde  het  minimum  der  temperatuur  nog  zevenmalen  in  deze 
maand  beneden  het  vriespunt.  Ten  gevolge  van  de  warmere  dagen  in 
de  eerste  helft  der  maand  was  de  gemiddelde  temperatuur  daarvan  voor 
alle  plaatsen,  behalve  de  Helder,  boven  de  normale.  Voor  Leeuwar¬ 
den  bedroeg  dit  slechts  0.11,  voor  Maastricht  1.77  graad. 

De  barometerstand  was  meestal  laag;  hij  daalde  vooral  op  den  6. 
tot  en  met  den  9.  en  op  den  28.  en  29.  meer  dan  20  millimeters 


beneden  den  normalen  stand.  De  positieve  afwijkingen  waren  zeer 
klein.  Zij  vielen,  met  eenige  wankeling,  van  den  13.  tot  den  17.  De 
gemiddelde  barometerstand  bedroeg  voor  Utrecht  slechts  753,  16  milli¬ 
meters,  of  ruim  7  millimeters  beneden  den  normalen  stand  dezer  maand. 
Het  verschil  der  afwijkingen  bedroeg  onderscheidene  malen  meer  dan 
vier  millimeters.  Van  den  6.  tot  den  9.  was  het  stormachtig  en  guur. 
Den  10.,  11.  en  12.  was  de  luchtdrukking  in  de  zuidelijke  plaatsen 
aanmerkelijk  meer  dan  in  de  noordelijke,  zoodat  er  gegronde  reden  was 
om  storm  te  vreezen.  De  windkracht  klom  ook  op  vele  plaatsen  tot 
storm.  Voornamelijk  op  de  dagen  met  de  grootste  positieve  afwijking 
der  temperatuur  was  de  windkracht  bij  afwisseling  sterk. 

In  de  eerste  helft  der  maand  kwamen  er  veelvuldig  Weste-  en  Zuid- 
weste  winden  voor.  In  de  tweede  helft  heerschten  er  bijna  uitsluitend 
winden  van  de  oostzijde,  waarbij  de  temperatuur  meestal  beneden  de 
normale  bleef,  een  bewijs  dat  het  vaste  land  van  Europa  in  die  rig- 
ting  nog  koud  was. 

Evenzoo  als  deze  maand  met  betrekking  tot  de  temperatuur  en  den 
heerschenden  wind  in  twee  gelijke  helften  was  gedeeld ,  was  dit  ook  het 
geval  met  opzigt  tot  de  bewolking  en  den  regen.  In  de  eerste  helft  der 
maand  was  de  lucht  meestal  zwaar  bewolkt,  of  was  ons  eeheele  land 
met  nevelen  bedekt;  er  viel  daarbij  gedurig  regen,  den  9.  en  10.  sneeuw. 
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Van  den  17.  tot  den  26.  was  daarentegen  de  lucht  vrij  helder,  en 
van  eerstgemelden  datum  tot  den  21.  vertoonde  er  zich  geene  enkele 
wolk  boven  ons  land,  wat  zelden  voorkomt. 

Den  2.  werd  te  Ouddorp  eene  bijzon  waargenomen.  Op  den  7.  had¬ 
den  er  zware  donderbuijen  plaats,  vergezeld  van  veel  hagel  en  regen. 
In  den  morgen  van  den  6.  was  de  wind  nog  vrij  algemeen  oostelijk; 
des  namiddags  werd  die  Z.  en  W.  en  bleef  zoo  ook  den  volgenden 
dag,  bij  zeer  lage  barometerstanden.  Des  morgens  ten  10  ure  kwam 
echter  de  aequatoriale  luchtstroom  sterker  door.  Men  zag  aan  het 
kapitaal  kustlicht  op  het  eiland  Schouwen  eene  zware  bui  uit  het  ZZW- 
opkomen.  Er  viel  een  hevige  windstoot  in  uit  genoemde  rigting,  ver¬ 
gezeld  van  zwaren  donder,  hagel,  sneeuw  en  regen.  Ten  10  ure  werd 
te  Vlissingen  mede  een  donderslag  uit  het  ZTV.  gehoord ;  er  viel  nu 
en  dan  regen.  Te  Spijkenisse  (Eil.  Putten)  had  men  van  10—12  ure 
zwaar  onweder.  Te  Brouwershaven  begon  het  onweder  ten  10£  ure. 
Ten  2  ure  des  namiddags  was  het  het  sterkst.  Ook  daar  was  het  van 
hagel  vergezeld.  Te  Delft  trok  eene  donderbui  over  de  stad  ten  11 
ure  15  min.  met  geweldigen  regen  en  hagel,  die  tot  11  ure  40  min. 
aanhield.  Deze  bui  trok  naar  het  ZO.  Te  Loenen  aan  de  Vecht  had 
men  van  llf  tot  12^  ure  zwaar  onweder  mede  van  hagel  vergezeld. 
Te  Utrecht  zag  ik  eene  onweersbui  van  het  W.  door  het  Noorden 
trekken ,  waaruit  tweemalen  donder  werd  gehoord.  De  wind  was  ZZW. 
liep  naar  het  WZW.  en  was  vrij  sterk.  Te  Sleeuwijk  had  men  des  namid¬ 
dags  ten  een  ure  onweder,  dat  van  het  W.  naar  het  NO.  trok;  later 
volgde  nog  eene  tweede  bui.  Op  de  Delle  bij  Hattem  werd  ten  12  ure 
donder  in  het  ZW.  gehoord,  vergezeld  van  zwaren  regen.  Ten  2  ure 
vernam  men  donder  uit  het  NW.  Te  Zwolle  had  men  ten  half  twee  ure 
onweder,  vergezeld  van  sterken  wind  en  zulk  een  zwaren  hagel  dat  er 
vele  glasruiten  door  werden  verbrijzeld.  Vele  hagelsteenen  hadden  de 
grootte  van  kerssen.  Te  Oosterhuizen  bij  Apeldoorn  had  men  reeds  des 
morgens  hagel  en  regen,  des  namiddags  ten  2£  ure  en  later  hoorde  men 
ver  uit  het  Z.  en  ZZW.  zwaren  donder.  Er  kwam  een  sterke  windstoot  uit 
het  ZZW.  en  er  viel  veel  hagel.  Dit  schijnt  dus  eene  andere  bui  te  zijn 
dan  die  welke  langs  de  Delle  en  over  Zwolle  trok.  Te  Maastricht  had 


men  des  namiddags  ten  3^  ure  zwaar  onweder  en  hevigen  Westen  w-ind. 
Te  Horst  in  Limburg  werd  des  namiddags  mede  donder  gehoord,  en 
des  avonds  zag  men  weêrlicht  in  het  ZO.  Gedurende  dezen  dag  was 
dus  ons  land,  met  uitzondering  van  de  noordelijke  provinciën,  Friesland, 
Groningen,  Drenthe  en  Noord-Holland ,  het  tooneel  van  hevige  onwe- 
ders  en  hagelbuijen ,  vergezeld  van  sterken  wind.  De  regen  strekte  zich 
echter  verder  noordwaarts  uit.  Ook  te  Luxemburg  had  men  dien  dao- 
sterken  wind  en  regen.  De  gemiddelde  snelheid,  waarmede  het  onwe¬ 
der  van  Delft  naar  Zwolle  trok,  was  ongeveer  16  meters  per  secunde. 

Den  17.  Maart  was  de  lucht  boven  ons  geheele  land  nagenoeg  onbewolkt. 
Er  schijnt  echter  een  zeer  dun  waas  van  ijskristalletjes  in  de  hoogere  stre¬ 
ken  van  den  dampkring  te  zijn  geweest ,  want  er  werd  op  vele  plaatsen 
in  ons  land  een  kring  om  de  maan  waargenomen,  als  te  Ouddorp  (bij 
Alkmaar),  te  Slijk-Ewijk  (bij  Nijmegen)  te  Workum,  op  de  Delle  en  te 
Utrecht.  Ook  den  21.  werd  te  Ouddorp  een  kring  om  de  maan  gezien. 

April. 

Deze  maand  leverde  als  naar  gewoonte  menigvuldige  afwisselingen 
der  temperatuur  op,  waaronder  enkele  zeer  aanmerkelijke.  Indien  wij 
alleen  op  de  gemiddelde  temperatuur  van  de  dagen  letten,  zoo  als  die 
uit  driemalige  waarnemingen  daags  zijn  opgemaakt,  dan  vinden  wij  van 
den  1.  tot  den  3.  een  maximum ,  zonder  dat  de  positieve  afwijkingen 
algemeen  zijn;  van  6 — 8  een  minimum,  het  laagste  der  maand;  de 
temperatuur  daalde  daarbij  beneden  het  vriespunt;  den  11.  een  maxi¬ 
mum;  den  14.  een  minimum;  den  15.  een  maximum;  den  17.  wederom 
een  minimum;  den  20.  een  maximum  het  hoogste  der  maand  en  daarna 
eene  afneming  der  temperatuur  tot  den  28.  en  29.  De  gemiddelde 
temperatuur  was  voor  alle  plaatsen  beneden  de  normale,  zoodat  April 
koud  kon  worden  genoemd. 

De  barometerstand  was  in  het  algemeen  hoog.  Er  kwamen  wel  geene 
zeer  grbote  positieve  afwijkingen  voor,  maar  door  hun  aantal,  of  liever 
door  den  langen  duur  daarvan ,  kwam  de  maandelijksche  gemiddelde 
aanmerkelijk  boven  de  normale.  Van  den  18.  tot  aan  het  einde  der 
maand  bleef  de  luchtdrukking  onafgebroken  grooter  dan  de  normale. 


De  verschillen  der  afwijkingen  waren  zelden  grooter  dan  4  millimeters 
en  in  slechts  twee  van  die  gevallen  was  de  luchtdrukking  in  het  Noor¬ 
den  van  ons  land  kleiner  dan  in  het  Zuiden,  zoodat  er  storm  of  ster¬ 
ken  wind  kon  worden  verwacht.  De  kracht  van  den  wind  klom  echter 
geene  enkele  maal  tot  storm. 

April  leverde  vrij  veel  heldere  dagen  en  vooral  avonden  op,  ten  ge¬ 
volge  van  de  menigvuldige  NW. ,  NO.  en  O.  winden.  Alleen  in  de 
vier  eerste  dagen  der  maand  viel  er  eenige  regen  en  hagel ,  later  viel 
zij  in  zeer  geringe  hoeveelheid ,  zoodat  in  deze  maand  de  lucht  buiten¬ 
gewoon  droog  was.  De  uitdamping  was  aanzienlijk.  Te  Utrecht  ovei- 
trof  zij  omstreeks  tienmalen  de  hoeveelheid  regen. 

Er  kwamen  in  deze  maand  weinig  opmerkelijke  verschijnselen  voor. 
Van  deze  verdienen  echter  de  menigvuldige  kringen  om  zon  en  maan, 
benevens  een  paar  andere  eene  vermelding. 

Den  12.  werd  op  de  Delle  des  morgens  een  kring  om  de  zon  gezien 
en  te  Workum  des  avonds  een  kring  om  de  maan.  Te  Utrecht  werd 
in  den  avond  van  den  15.  mede  een  kring  om  de  maan  gezien. 

Te  Slijk-Ewijk  werd  den  16.  des  namiddags  ten  12|  ure  een  kring  om  de 
zon  gezien,  en  des  avonds  werd  er  aldaar  een  rondom  de  maan  waargeno¬ 
men.  Laatstgenoemd  verschijnsel  werd  ook  te  Horst  en  op  de  Delle  gezien. 

Den  volgenden  avond  vertoonde  er  zich  een  te  Utrecht.  Den  19. 
zag  men  op  de  Delle  des  morgens  een  kring  om  de  zon.  Den  vol¬ 
genden  morgen  werden  aldaar  twee  bijzonnen  gezien.  In  de  Haarlem¬ 
mermeer  werd  des  namiddags  ten  2  ure  een  kleine  hoos  waargenomen. 
Den  23.  heerschte  er  des  morgens  op  vele  plaatsen  een  zware  mist,  als 
te  Hellevoetsluis,  Groot- Ammers ,  Sleeuwijk,  Oosterhuizen  ,  Utrecht  enz. 
Te  Horst  werd  des  namiddags  ten  3  ure  donder  ver  uit  het  Z.  gehooi  d. 

Den  25.  en  26.  zag  men  op  de  Delle  wederom  kringen  om  de  zon. 

Den  27.  des  avonds  werd  te  Utrecht  eene  vrij  sterke  storing  waar¬ 
genomen  in  den  stand  der  magneetnaalden.  Er  werd  echter  geen 
Noorderlicht  gezien ,  waarmede  veelal  deze  storingen  vergezeld  gaan. 

Mei. 

De  Meimaand  kan,  met  betrekking  tot  de  temperatuur-afwijkingen , 


in  drie  tientallen  van  dagen  worden  gesplitst.  In  het  eerste  was  zij 
ver  beneden  de  normale,  vooral  op  den  3.;  in  het  tweede  was  zij  daai- 
boven  en  wel  het  meest  op  den  17.  en  18.,  terwijl  in  het  derde  tiental 
van  dagen  de  temperatuur  wederom  te  hoog  was.  De  grootste  negatieve 
afwijking  kwam  den  29.  voor.  Te  Utrecht  daalde  in  den  vroegen  mor¬ 
gen  van  den  4.  en  5.  de  temperatuur  nog  beneden  het  vriespunt.  De 
gemiddelde  der  maand  was  voor  de  meeste  plaatsen  ongeveer  anderhalve 
graad  beneden  de  normale.  Mei  was  dus  vrij  koud. 

De  barometer-afwijkingen  wisselden  meermalen  van  teeken  at.  Zij 
waren  echter  in  het  algemeen  niet  groot.  De  maxima  en  minima  vie¬ 
len  op  de  volgende  dagen: 

Maxima  1  5  19  24  28  30 

Minima  2  9  21  26  29  31 

Het  hoogste  maximum  viel  den  17.,  het  laagste  minimum  den  9. 
De  verschillen  der  afwijkingen  waren  eenige  malen  meer  dan  viei  milli¬ 
meters,  doch  slechts  op  enkele  dagen  waren  zij  in  ongunstige  rigting,  bijv. 
den  26.  Toen  had  men  des  morgens  V.  5.7  Gr.  Er  kwamen  hier  en  daar 
sterkere  winden  voor.  De  gemiddelde  barometerstand  was  voor  alle  plaat¬ 
sen  boven  de  normale.  Van  den  13.  tot  den  20  was  de  lucht  vrij  heldei. 
Die  schoonste  meidagen  werden  echter  meermalen  door  heirook  bedorven. 

Er  kwamen  in  deze  maand  bijna  geene  winden  van  de  westzijde  voor, 
althans  weste  en  zuidweste  waren  zeer  zeldzaam ;  des  te  meer  echter  waren 
NW.  N.  en  NO.  winden  en  van  daar  dat  de  gemiddelde  windrigtingen 
vrij  noordelijk  vielen,  namelijk  van  ’s nachts  2  ure  N.  47°,  van  ’s  morgens 
8  ure  W.  43°,  van  den  namiddag  W.  73°  en  van  den  avond  N.  7  . 

Behalve  eene  te  lage  temperatuur  en  eenige  zeer  gure  dagen  leverde 
deze  maand  weinig  vermeldenswaardigs  op.  Er  viel  nu  en  dan  regen ; 
van  den  13.  tot  den  25.  echter  bijna  nergens  in  ons  land.  Er  kwam 
bijna  geen  onweder  voor.  Te  Workum  trok  den  20.  ten  NW .  eene 
donderbui  op  grooten  afstand  voorbij.  Te  Ouddorp  had  men  dien  avond 
ten  8  en  10  ure  onweder.  Den  25.  had  men  te  ’s  Gravezande  mede 
onweer.  Den  30.  vertoonde  zich  eene  bijzon,  des  avonds  omstreeks 
74  ure  bij  het  Kustlicht  op  het  eiland  Schouwen,  en  den  31.  s  avonds 
werd  er  te  Utrecht  een  verwijderd  onweder  gehoord. 
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OVERZIGT  YAN  DE  WEERSGESTELDHEID  IN  NEDERLAND 

GEDURENDE  HET  DERDE  DRIETAL  MAANDEN  VAN  HET  (METEOROLOGISCH)  JAAR  1864. 


ZOMER. 


J  UNIJ. 

De  waarnemingen  die  op  vaste  uren  worden  gedaan  leverden  in  deze 
maand  weinig  opmerkelijks  op.  De  gemiddelde  temperatuur  was  bene¬ 
den  de  normale.  Op  den  1.,  27.  en  28.  waren  de  negatieve  afwijkingen 
het  grootst,  doch  er  was  geen  enkele  dag  waarop  de  positieve  algemeen 
waren  door  ons  geheele  land.  De  gemiddelde  barometerstand  was  mede 
beneden  de  normale.  In  de  eerste  helft  der  maand  was  de  luchtdruk- 
king  geringer,  in  de  tweede  meestal  grooter  dan  gewoonlijk.  Groote 
afwijkingen  kwamen  niet  voor.  Ook  in  andere  opzigten  onderscheidde 
zich  deze  maand  weinig.  Liever  dan  in  onbeduidende  bijzonderheden 
af  te  dalen  willen  wij  hier  een  overzigt  leveren  van  eene  zware  donder¬ 
bui,  die  den  13.  plaats  had  en  zich  over  een  groot  gedeelte  van  ons 
land  verbreidde. 

In  den  morgen  van  den  13.  was  de  windrigting  op  vele  plaatsen  O., 
OZO.  of  ONO.  Het  was  nagenoeg  stil.  Te  Utrecht  stond  de  windvaan 
^  te  Hellevoetsluis  N. ,  te  Breda  ZYV.  De  lucht  was  weinig  bewolkt. 
De  barometer  was  laag  en  sterk  dalend ,  de  temperatuur  op  de  meeste 
plaatsen  boven  de  normale,  te  Utrecht  zelfs  4.6  graad,  te  Ylissingen 
integendeel  1.2  graad  beneden  de  normale.  Des  namiddags  ten  2  ure 


kwamen  er  tegelijker  tijd  zeer  verschillende  winden  voor;  Z.  te  Assen 
en  Maastricht,  N.  te  Ylissingen,  NW.  te  Hellevoetsluis  en  aan  den 
Helder,  ZO.  te  Groningen,  Utrecht  en  Breda,  terwijl  te  Amsterdam 
een  NO.  en  te  Leeuwarden  een  W.  wind  was.  Bijna  overal  was  die 
echter  zwak.  De  temperatuur  verschilde  mede  zeer  veel  binnen  de 
grenzen  van  ons  land.  Ten  2  ure  was  zij  te  Leeuwarden  5.9  graden 
boven,  te  Ylissingen  5.4  onder  de  normale.  Te  Ylissingen  was  het 
onweder  toen  reeds  voorbij,  te  Leeuwarden  was  het  nog  niet.  De 
barometerafwijkingen  verschilden  slechts  weinig. 

Te  Aardenburg  had  men  des  namiddags  ten  12|  ure  twee  donder¬ 
buien,  vergezeld  van  wind  en  veel  regen.  De  eene  kwam  uit  het  ONO. 
en  had  op  eenige  uren  afstands  het  karakter  eener  hoos;  eenige 
boornen  werden  ontbladerd  en  andere  zelfs  ontworteld.  De  tweede  bui 
trok  van  Z.  naar  N.  Te  Goes  trok  des  namiddags  ten  1  ure  eene 
donderbui  over  van  het  Z.  naar  het  N.,  met  regen.  Aan  het  Kapitaal 
Kustlicht  op  het  eiland  Schouwen  werd  des  namiddags  ten  12£  ure 
donder  in  het  Z.  vernomen,  die  allengs  in  sterkte  toenam.  Ten  1  ure 
was  de  donder  en  vooral  de  regen  zeer  sterk  uit  het  WNW.  Ten  lf  ure 
was  de  regen  met  sneeuw  gemengd.  Te  Brouwershaven  had  men  ten  1 
ure  onweer  in  het  W.  met  regen.  Te  Spijkenisse  had  men  ten  half 


twee  ure  onweder.  Ten  2^  ure  scheen  de  bui  zich  aldaar  in  tweeën  te 
verdeelen  met  steeds  zwaren  donder.  De  wind  liep  achtereenvolgend 
N.  en  ZW.  Ten  2£  ure  viel  er  eene  geweldige  hagelbui.  De  hagel¬ 
steenen  hadden  de  grootte  van  knikkers,  eenigen  zelfs  als  eijeren.  Er 
was  toen  gelukkig  windstilte.  Er  werden  echter  boomen  beschadigd  en 
glasruiten  verbrijzeld.  Ten  3  ure  werd  de  wind  N. ,  terwijl  het  onweder 
aanhield  en  het  steeds  regende.  Ten  3|  uur  kwam  er  een  sterke  wind¬ 
stoot  uit  het  WNW.  Te  Groot- Ammers  was  de  wind  ten  12  ure  ZW. 
en  zwak.  Ten  2  ure  werd  er  donder  ver  in  het  ZW.  gehoord  (om¬ 
streeks  in  de  rigting  van  Spijkenisse).  De  wind  werd  ZO.;  er  viel 
regen.  De  bui  trok  van  W.  naar  NW.t.W.  die  plaats  voorbij.  Te 
Sleeuwijk  had  men  eene  donderbui ,  die  ten  2  ure  over  die  plaats  trok. 
Zij  ging  in  O.  en  NO.  rigting.  Het  onweder  duurde  tot  3  ure.  Te 
Gorinchem  viel  hagel.  Te  Utrecht  werd  des  namiddags  ten  1  ure 
50  minuten  donder  ver  in  het  Z.  gehoord.  Er  viel  daarbij  veel  regen. 
Te  Loenen  aan  de  Vecht  kwam  ten  2|  ure  eene  donderbui  in  het  ZZW. 
op.  De  wind  was  O.;  bij  het  overtrekken  der  bui  werd  de  wind  Z.  en 
sterk,  daarna  werd  hij  ZW.  Er  viel  een  stortregen  die  van  2|  tot 
4  ure  aanhield.  De  bui  scheen  hoog  te  drijven;  de  donder  was  zwaar. 
Ten  3|  ure  verdween  de  bui  in  het  NO.  In  de  Haarlemmermeer  had 
men  ten  3  ure  onweer  met  zwaren  regen.  Te  Slijk-Ewijk  hoorde  men 
ten  2  ure  50  minuten  donder.  Ten  3^  ure  trok  de  bui  over  die  plaats 
met  zwaren  donder.  Hij  was  uit  het  Z.  en  ZW.  opgekomen.  Te  Oos- 
terhuizen  hing  ten  1  ure  eene  bui  van  het  Z.  tot  het  W.  Ten  2  uie 
hoorde  men  uit  die  rigting  donder.  Ten  3|  ure  was  die  ongemeen 
zwaar.  De  bui  was  boven  de  plaats  en  de  bliksem  sloeg  op  twee  plaat¬ 
sen  in  den  grond.  Een  half  uur  gaans  ten  O.  vielen  hagelsteenen  als 
knikkers.  Te  Voorst  werd  daardoor  veel  schade  aangerigt.  Ook  te 
Gorssel  was  die  hagelbui  zeer  zwaar.  Ten  4£  ure  dreef  de  bui  af. 
Eene  tweede  bui  die  uit  het  ZW.  kwam  dreef  noordwaarts.  Ook  daaruit 
werd  donder  gehoord.  Er  viel  regen  tot  5  ure ;  daarna  werd  het  stil. 
Op  de  Delle  (bij  Hattem)  had  men  ten  4  ure  onweder  met  regen.  Op 
denzelfden  tijd  trok  ten  Z.  van  den  huize  Boekhorst  bij  Zutphen  eene 
donderbui  voorbij.  Te  W^orkum  was  het  s  middags  doodstil.  Uit  het 


Z.  en  ZO.  kwam  eene  bui  op.  Ten  3  ure  hoorde  men  gestadig  donder 
in  het  ZZO.  en  Z.  De  bui  naderde ;  ten  4  ure  begon  het  te  regenen. 
Ten  4j  ure  was  de  bui  boven  de  plaats.  De  electrische  ontladingen 
waren  van  4  ure  10  tot  40  minuten  zoo  menigvuldig,  dat  men  aanhoudend 
het  gerommel  van  den  donder  hoorde.  Ten  4  ure  20  minuten  kwam 
er  een  hevige  windstoot  uit  het  ZZO ,  van  geweldigen  regen  vergezeld 
die  met  enkele  hagelkorrels  gemengd  was.  Vervolgens  werd  de  wind  Z. 
en  Z W.  en  nam  in  kracht  af.  Ten  4  ure  40  minuten  was  de  bui  voorbij , 

in  noordelijke  rigting  en  de  wind  werd  W.  met  matige  kracht.  Deze 

bui  was  in  bijna  geheel  ZW.  Friesland  op  denzelfden  tijd  als  te  Wor- 
kum.  Te  Nijega  (gemeente  Hemel umer  Oldephaert)  werd  de  kerk  en 
toren  door  den  bliksem  getroffen  en  brandde  daardoor  af.  De  vermelde 
windstoot  kwam  te  Sneek  uit  het  ZZW.  Te  Horst  zag  men  ten  2  ure 

des  namiddags  eene  bui  die  van  het  W.  naar  het  O.  trok.  Een  uur 

later  stak  er  een  sterke  wind  op.  Ten  6  ure  had  men  zwaren  regen 
en  donder  en  des  avonds  van  10  tot  11  ure  werd  er  in  noordwestelijke 
rigting  weerlicht  gezien. 

Neemt  men  nu  in  aanmerking  dat,  behalve  op  de  hiervoor  gemelde 
plaatsen ,  op  dezen  dag  ook  nog  te  Leeuwarden ,  Assen ,  aan  den  Hel¬ 
der,  te  Hellevoetsluis  en  te  Vlissingen  donder  werd  waargenomen,  dan 
zou  men  al  ligt  tot  het  vermoeden  komen ,  dat  er  zich  een  enkele  don¬ 
derbui  over  het  geheele  land  had  uitgestrekt.  Dit  was  echter  het  geval 
niet,  want  ook  op  vele  plaatsen  werd  geen  onweder  waargenomen; 
althans  de  berigten  zwijgen  daaromtrent.  Het  is  het  waarschijnlijkst  dat 
door  het  ontmoeten  en  de  onderlinge  vermenging  der  verschillende  lucht- 
stroomen  op  onderscheidene  plaatsen  onweders  ontstonden ,  zich  oplosten 
en  elders  nieuwe  gevormd  werden.  Althans  de  weg  van  eene  enkele 
bui  is  niet  bepaald  aan  te  wijzen,  ofschoon  een  voortgang  der  verschijn¬ 
selen  van  Zeeland  en  Z.-Holland  naar  Friesland  en  Limburg  niet  te 
miskennen  is.  Te  Utrecht  werd  alleen  in  de  verte  onweder  waargenomen. 


JULIJ. 


Wij  kunnen  bij  het  overzigt  van  de  weersgesteldheid  in  deze  maand 


zeer  kort  zijn,  want  zij  leverde  geene  bijzondere  verschijnselen  op,  die 
eenige  uitvoerige  vermelding  verdienen.  De  tabel  voor  de  thermome- 
ter-afwijkingen  toont  aanstonds  dat  deze  maand  koel  was.  Op  sommige 
waarnemingsuren  waren  de  negatieve  afwijkingen  der  temperatuur  al 
vrij  aanmerkelijk,  zooals  bijv.  den  7.  des  namiddags  te  Leeuwarden, 
waar  zij  9.1  graad  bedroeg.  Slechts  van  twee  dagen  was  de  gemiddelde 
temperatuur  voor  alle  waarnemingsplaatsen  in  ons  land  boven  de  nor-  * 
male,  namelijk  den  10.  en  31.  Julij  was  dus  eene  koele  maand. 

De  gemiddelde  barometerstand  was  integendeel  boven  de  normale. 

Hij  wisselde  niet  veel  daarboven  of  daaronder  af.  De  verschillen  der  1 
barometer-afvvijkingen  overtroffen  slechts  éénmaal  vier  millimeters.  De 
lucht  was  voor  Julij  dikwijls  vrij  zwaar  bewolkt.  Geen  enkele  dag  was 
het  in  ons  geheele  land  helder.  Er  viel  in  het  begin  en  het  einde 
der  maand  wel  regen,  doch  slechts  in  geringe  hoeveelheid,  zoodat 
die  naauvvelijks  een  vierde  van  de  gewone  bedroeg.  De  windrigting 
was  noordelijker  dan  gewoonlijk.  Er  kwamen  geene  sterke  winden 
voor. 

Augustus. 

I 

Ook  deze  maand  leverde  weinig  vermeldingswaardigs  op.  Zij  was 
betrekkelijk  nog  koeler  dan  julij,  want  negatieve  afwijkingen  der  tem¬ 
peratuur  van  5  tot  8  graden  waren  niet  zeldzaam.  De  positieve  waren 
daarentegen  gering  in  duur  en  bedrag.  Ook  deze  maand  leverde  slechts 
twee  dagen  op,  waarvan  de  gemiddelde  voor  alle  waarnemingsplaatsen 
in  ons  land  boven  de  normale  was,  namelijk  den  5.  en  31. 

De  gemiddelde  barometerstand  was  boven  de  normale.  De  afwijkin¬ 
gen  ter  wederzijde  daarvan  waren  grooter  dan  dit  anders  in  deze  maand 
het  geval  is.  Den  14.  vinden  wij  afwijkingen  van  meer  dan  12  milli-  \ 
meteis  boven,  en  den  23.  was  meer  dan  16  onder  de  normale.  Op  j 
laatstgenoemden  dag  was  het  verschil  der  barometerafwijkingen  zeer 
gioot,  namelijk  H.  7.3  M.  De  rigting  van  het  verval  was  echter  zoo¬ 
danig  dat  er  geen  zware  storm  was  te  duchten.  De  gemiddelde  wind- 
ligtingen  van  den  nacht,  des  morgens  en  des  avonds  waren  noordelij¬ 


ker  dan  de  gemiddelde  van  vroegere  jaren.  Voor  Utrecht  bijv. 
waren  zij : 

♦ 

s  nachts  2  ure.  's  murg.  8  ure.  ’snam.2ure.  ’sav  10  ure 

w.  63°  W.  1°  z.  55°  N.  2°  ’ 

en  van  1849  —  1862.  Z.  56°  Z.  61°  Z.  87°  Z.  65° 

De  dagelijksche  verandering  van  de  windrigting  week  dus  van  den 
gewonen  loop  af. 

De  regenhoe  veel  heid  verschilde  weinig  van  de  gewone.  Den  22.,  23. 
en  24.  viel  er  op  vele  plaatsen  buitengewoon  veel  regen.  Op  eerstge- 
noemden  dag  viel  die  te  Utrecht,  in  24  uren,  ter  hoogte  van  35.3 
kan  op  de  vierkante  ned.  el.  Te  Vlissingen  viel  den  25.  zelfs  80  mil¬ 
limeters.  en  den  volgenden  dag  nog  47.  Te  Groningen  viel  den  24. 
46  millimeters.  Het  was  een  strijd  tusschen  een  NO.  en  NW.  lucht¬ 
stroom.  Er  kwamen  slechts  enkele  donderbui  jen  voor;  geene  daarvan 
was  echter  zeer  verbreid. 

In  den  morgen  van  den  28.  vertoonde  zich  te  Workum  een  stelsel 
van  lichtende  kringen  en  bogen  nabij  de  zon,  en  wel  een  gedeelte  van 
een  kring,  zooals  die  meermalen  wordt  waargenomen,  boven  de  zon. 
Kakende  aan  het  bovenste  gedeelte  daarvan  een  boog,  welks  kromming 
van  de  zon  af  was  gekeerd.  Daarboven  wederom  een  gedeelte  van  een 
kring  boven  de  zon  en  daaraan  rakende  nog  een  cirkelboog  die  zijne 
bolle  zijde  naar  de  zon  had  toegekeerd.  Dit  verschijnsel  was  van 
7£  tot  8  ure  zigtbaar. 

Ten  slotte  willen  wij  hier  nog  vermelden,  dat  er  in  den  avond  van 
den  6.,  omstreeks  ten  10  ure,  op  verschillende  plaatsen  in  ons  land 
een  prachtige  vuurbol  werd  gezien.  Te  Heerde  (3  uren  gaans  ten  Z.O. 
van  El  burg),  scheen  hij  zich  ongeveer  van  het  ZO.  naar  het  NW.  te 
bewegen,  of  in  de  rigting  van  Deventer  over  Heerde  naar  Kampen. 
Voordat.de  vuurbol  den  horizon  bereikte,  barstte  hij  vaneen  en  er 
werd  duidelijk  een  slag  gehoord.  Ook  te  Kampen  werd  die  slag  ver¬ 
nomen.  Dit  verschijnsel  werd  ook  elders  gezien,  zooals  te  Münster, 
Essen  aan  de  Ruhr,  Kempen  enz. 
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GEMIDDELDE  THERMOMETERSTANDEN. 


NAMEN 

DER 

PLAATSEN. 


Junij  1864. 


Amsterdam 

Assen 

Breda 

Groningen 

Haarlem  .-meer 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Noord- Hinder 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Ouddorp 

Slijk-Ewijk 

Utrecht 

V  lissingen 

Workura 


morgen. 


NAMEN 

DER 

PLAATSEN. 


Assen 

Breda 

Groningen 

Haarlem.-meer 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Noord- Hinder 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Utrecht 

Vlissingen 


14.76 

17.28 

16.48 

13  95 

14  58 
13  67 
15.25 
14.18 
15.17 
15.09 

15  62 
15  42 
16.78 
15.72 
18.96 
15.37 


unr. 

middag. 

uur. 

8 

+  16  92 

2-  H 

9 

18.87 

1 

8 

19  37 

2 

8 

17.04 

2 

8 

16.52 

2 

8 

15.20 

2 

8 

17.40 

2 

8 

16.67 

2 

8 

18  04 

2 

n 

19.24 

12 

8 

19.86 

2 

8 

8 

21.40 

12 

8 

18  72 

2 

8 

16.30 

2 

8 

19.04 

2 

morgen. 


avond. 


12.48 

14  55 
13.64 
14.11 
14.70 
14.72 
14.40 
17.25 
16.38 
13.23 
21  20 
12  71 
15.10 
14.35 


10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

1 

7 

8 
4 

10 
8 
8 


Julij  1864. 


morgen. 


+  16.01 
17.97 
1702 
15  07 
16.18 
14.94 
16.52 

16.13 
16.86 
16.78 
16.73 
17.60 
17  37 
15.69 
15.48 


uur. 


8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


middag. 


+  17.89 
19.73 
20.79 
18.13 
17.81 
16.28 
19.27 

18  77 
21  95 
22.23 

22.18 
20.20 
18.70 
18.97 


uur 


2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 


avond. 


+  14.76 
13.57 

15.45 
15.03 
15.65 
16.64 

15.18 
20.11 
18  18 
14.35 
22  95 
13.95 
17.59 
14.97 


10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

7: 

7 

8 
4 

10 
8 
8 


Augustus  1864. 


Junij  1864. 


60.74 
59  78 
58.66 
61.38 
59  73 
60.80 

59.63 

34.57 

56.95 

69.73 

61.53 


uur. 


middag. 


uur. 


9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7A 

«  2 

8 

8 

8 


60.90 

59.76 

58  84 
61.61 
60.26 
61.10 

59  90 
34.55 
56.73 
59.95 
61.78 


1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 


avond. 


uur. 


61.26 

59.14 

61.72 
60  26 
61.11 

60.10 
34  42 
57.11 
60  16 

61.73 


8 

8 

8 

8 

8 

8 

r- 

7 

10 

8 


morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

62.97 

9 

63.18 

i 

61.10 

8 

61.29 

2 

60  31 

8 

60.42 

2 

62  93 

8 

63.26 

2 

61.39 

8 

62.02 

2 

62.39 

8 

62.79 

2 

8 

2 

61.25 

8 

61  59 

2 

35.35 

71 

35.35 

12 

58.21 

8 

57.88 

2 

61.25 

8 

61.52 

2 

63.04 

8 

63.29 

2 

avond. 


morgen. 

Uur. 

+  14.65 

8 

16.52 

9 

15.25 

8 

13.78 

8 

15.00 

8 

14.55 

8 

15.45 

8 

16.60 

8 

14.84 

8 

4  13.61 

n 

15.36 

8 

15.03 

8 

15  38 

8 

16.16 

8 

15.20 

8 

15.17 

8 

_ 
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Julij  1864. 


uur. 


62.98 

60  69 
63.37 

61  93 
62.66 

61  71 

35.39 
58  18 
61.76 
63.13 


8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

7 

10 

8 


morgen. 


64.18 

62.55 

61.31 

64.30 

62.63 
63.83 
65.93 
62  58 
36  56 

59.63 
62.76 
64.51 


middag 


17.03 

17.71 

19.02 

16.23 
16.89 
15.93 
18.52 
18.98 
17.20 
20  05 
20.85 

20.24 
18.70 
18.13 
18.73 


2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 


avond. 


+  13 
11 


.64 

,97 


14 

13 

14 

15. 

16. 
13 
17. 
16 
12 
19. 
12. 
16. 
14. 


05 

.70 

.82 

39 

35 

99 

39 

21 

73 

98 

77 

14 

19 


Augustus 

1864. 

uur. 

middag. 

uur. 

9 

62.92 

i 

8 

62.55 

2 

8 

61.46 

2 

8 

64  40 

2 

8 

63.16 

2 

8 

63  97 

2 

8 

66.03 

2 

8 

62.90 

2 

74 

36  51 

12 

8 

59.30 

2 

8 

62.73 

2 

8 

64.50 

2 

avond. 


uur. 


10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

71 

7 

8 
4 

10 
8 
8 


uur. 


63.S5 

61.64 
64.37 
63  06 
63.73 
65.54 
62.87 
36.16 
59.24 
62.72 
64.35 


8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

7 

10 

8 


53 


274 


GEMIDDELDE  WINDKIGTING. 


NAMEN 

DEK 

PLAATSEN. 

Junij  1864. 

Julij  1864. 

Augustus  1864. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

Amsterdam 

Assen 

Breda 

Groningen 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Utrecht 

Vlissingen 

Z  29° 

,  61 
„  89 
,  67 
,  80 

W  8 

Z  61 
,  44 
,  66 
„  84 

W  28 

8 

9 

8 

'8 

6 

8 

8 

71 

*  a 

8 

8 

8 

Z  30° 

Z  65 

W  0 

Z  86 
„  81 

W  13 
,  2 

Z  46 

W  3 

U  8 

.  44 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

Z  36° 

v  85 
„  70 

W  8 
„  16 

Z  48 

W  22 
,  10 

10 

8 

10 

8 

8 

n 

10 

10 

Z  71° 
r  78 

W  28 

Z  84 

W  4 

v  10 

Z  81 
/,  84 

W  4 
»  10 
*  36 

8 

9 

8 

8 

6 

8 

8 

7a 

8 

8 

8 

W  20° 

,  9 

,  38 
#  12 
,  11 

U  24 
„  9 

Z  82 

W  9 
,  24 
„  68 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

Z  67° 

W  27 

v  18 
„  12 

Z  69 
,  82 

W  30 
,  39 

10 

8 

10 

8 

8 

7i 

•  a 

10 

10 

W  12° 

,  15 
*  10 
„  14 

U  22 

*  34 

Z  85 

W  32 

Z  85 

W  1 
,  72 

8 

9 

8 

8 

6 

8 

8 

n 

8 

8 

8 

W  14° 

,  37 
„  45 

v  18 

i/  34 

35 

„  20 
„  43 

v  6 

Z  55 

W  66 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

Z  82° 

W  41 
,  33 
.  27 

»  43 
,  35 

N  2 

W  75 

10 

8 

10 

8 

8 

n 

10 

10 

NAMEN 

DER 

REGEN.  In  millimeters. 

UITGEDAMPT. 

In  mm. 

PLAATSEN. 

Junij. 

Julij. 

Augustus. 

Junij. 

Julij. 

Augustus. 

Amsterdam 

55.0 

29.0 

90.0 

• 

Assen 

55.4 

40.5 

94.5 

Breda 

39.0 

26.4 

85.1 

Delle 

83.0 

-  - 

_ ___ 

Erederiksoord 

25.6 

87.5 

’s  Gravezande 

56.5 

26.0 

91.0 

Goes 

62.0 

24.5 

56.0 

Groningen 

77.3 

41.1 

100.7 

Haarlem.-meer 

58.8 

28.3 

77.4 

10.72 

110.6 

86.8 

den  Helder 

27.4 

15.6 

87.8 

55.4 

57.7 

66.5 

Luxemburg 

70.2 

52.8 

136.6 

Maastricht 

46.9 

13.2 

62.5 

Ouddorp 

50.2 

25.1 

88.1 

73.3 

75.4 

64.1 

Slijk-Ewijk 

61.6 

15.9 

76.1 

U  trecht 

63.0 

19.7 

85.1 

111.1 

119.1 

99.7 

Vlissingen 

38.5 

23.0 

166.2 

'0«=- 


OVERZIGT  VAN  DE  WEERSGESTELDHEID  IN  NEDERLAND 

GEDURENDE  HET  VIERDE  DRIETAL  MAANDEN  VAN  HET  (METEOROLOGISCH)  JAAR  1864. 

HERFST. 


September. 

De  temperatuur  van  September  was  beneden  de  normale  voor  alle 
plaatsen  in  Nederland.  Er  kwamen  echter  geene  zoo  groote  afwijkin¬ 
gen  voor  als  in  de  voorgaande  maand.  De  juiste  datum  waarop  maxima 
en  minima  vielen  zijn  niet  aan  te  geven,  omdat  zij  niet  gelijktijdig  in 
alle  plaatsen  van  ons  land  voorkwamen.  Alleen  het  maximum  van  den 
9.  was  algemeen  verbreid  en  kwam  het  sterkst  te  Utrecht  en  Maas¬ 
tricht  uit.  Zoo  als  gewoonlijk  in  deze  maand  was  de  temperatuur  vrij 
standvastig. 

De  barometerstand  week  slechts  een  paar  malen  aanmerkelijk  van  de 
normale  af,  namelijk  in  den  avond  van  den  16.,  toen  die  te  Vlissingen 
en  Hellevoetsluis  respectievelijk  15.1  en  15.6  beneden  de  normale  daalde, 
en  op  den  26.  en  27.,  toen  die  op  eenige  plaatsen  meer  dan  12  mil¬ 
limeters  daar  boven  klom.  De  overige  slingeringen  waren  zeer  gering, 
gelijk  meestal  in  deze  maand  het  geval  is. 

Vier  malen  in  deze  maand  was  het  verschil  der  barometer-afwijkingen 
grooter  dan  4  millimeters,  namelijk  in  den  morgen  van  den  5.  M.  4.1  H.; 
in  den  avond  van  den  6.  M.  4.9  H.;  in  den  avond  van  den  14.  M.  4.4  VI. 


en  in  den  morgen  van  den  24.  M.  4.1  H.  In  de  beide  eerste  gevallen 
ging  het  vrij  algemeen  met  sterkere  winden  vergezeld. 

Er  kwamen  niet  veel  heldere  dagen  voor.  Hellevoetsluis  en  Maastricht 
vooral  hadden  zware  bewolking.  Van  den  26.  tot  en  met  den  28.  was 
het  echter  vrij  algemeen  helder.  Er  viel  op  vele  dagen  regen.  Enkele 
dagen  onderscheidden  zich  door  onweders.  Den  4.  had  men  te  Boven- 
carspel  onweder.  Op  den  11.  en  12.  kwamen  er  zoowel  in  den  vroegen 

morgen  als  ’s  avonds  voor,  als:  te  Varsseveld,  Terborg,  Brouwershaven, 
’s  Gravezande,  Delle,  Groot-Ammers ,  in  de  Haarlemmermeer,  Sleeu- 
wijk,  Bovencarspel ,  Aardenburg,  op  den  N.  Hinder,  te  Workum , 
Slijk-Ewijk,  Utrecht,  Spijkenisse,  enz.  Ook  op  den  16.,  19.  en  20. 

had  men  op  enkele  plaatsen  onweder. 

Zoo  als  boven  is  gemeld  was  het  den  26.,  27.  en  28.  viij  heldei. 
In  den  vroegen  morgen  van  eerstgemelden  dag  daalde  daarbij  de  tem 
peratuur  van  den  grond  op  eenige  zeer  open  gelegene  plaatsen,  zoo  als 
te  Varsseveld,  bij  windstilte,  ten  gevolge  van  de  sterke  uitstraling  beneden 
het  vriespunt.  Het  was  de  eerste  nachtvorst  na  den  zomer. 

O  CTOBER. 

De  elf  eerste  dagen  van  October  onderscheidden  zich  door  vrij  sterke 


negatieve  afwijkingen  der  temperatuur;  in  den  morgen  van  den  4.  en  5. 
waren  die  zeer  groot.  In  de  nachten  van  den  4.  tot  den  8.  daalde  de 
temperatuur  van  den  grond  zelfs  beneden  het  vriespunt.  De  oorzaak 
van  deze  temperatuurverlaging  is  ligt  na  te  gaan.  Zij  was  deels  vrije 
uitstraling  bij  eenen  helderen  hemel,  deels  zwakke  oostewind,  die  ons 
uit  deze  streek,  waar  de  temperatuur  van  het  land  reeds  vrij  wat  was 
gedaald,  koude  lucht  toevoerde.  Den  12.  en  13.  steeg  de  temperatuur 
hier  en  daar  boven  de  normale,  doch  daalde  weder  tot  en  met  den  16 
daarondei.  \  an  den  17.  tot  en  met  den  28.  bleef  de  temperatuur  bijna 
onafgebioken  boven  de  normale,  doch  de  positieve  afwijkingen  waren 
niet  groot ,  zoodat  ook  de  gemiddelde  temperatuur  van  deze  maand 
te  laag  was. 

De  luchtdi ukking  was,  in  het  algemeen  genomen,  gedurende  de  eerste 
helft  der  maand,  boven,  gedurende  de  laatste  beneden  de  normale 
hoogte.  Er  kwamen  echter  eenige  niet  onbelangrijke  afwisselingen  voor, 
die  anders  meer  in  November  te  huis  behooren.  Als  dagen  van  maxima 
en  minima  kunnen  de  volgende  worden  aangeduid. 

Maxima  3  15  21  25  31. 

Minima  13  en  14  19  22  26. 

Het  hoogste  maximum  viel  in  den  morgen  van  den  3.,  de  minima 
van  den  19.,  22.  en  26.  waren  ongeveer  even  laag,  doch  zij  vielen 
zeer  ongelijk  op  de  verschillende  plaatsen.  De  verschillen  der  baro- 
meter-afwijkingen  waren  meermalen  zoo  groot  dat  men  met  grond  storm 
kon  verwachten.  In  eenige  gevallen  waren  zij  echter  in  gunstigen  zin, 
maar  meermalen  had  daarin  eene  wankeling  plaats,  zoodat  nu  eens  in 
het  Noorden  dan  in  het  Zuiden  van  ons  land  de  luchtdrukking  het 
grootst  was.  Het  omslaan  van  den  eenen  in  den  anderen  toestand  ge¬ 
schiedde  somtijds  zeer  snel.  Er  kwamen  echter  weinig  stormachtige 
dagen  voor.  Alleen  de  20.  en  23.  onderscheidden  zich  als  zoodanig. 
Op  deze  beide  dagen  klom  op  den  Noord-Hinder  de  geschatte  wind¬ 
kracht  tot  11,  doch  slechts  gedurende  korten  tijd.  De  regenhoeveelheid 
die  in  deze  maand  viel  was  zeer  gering,  vooral  was  dit  het  geval  in 


de  eerste  dagen  van  October.  Daar  er  ook  in  het  laatst  van  September 
weinig  regen  was  gevallen ,  had  men  in  de  hooge  streken  slechts  weinig 
water.  October  leverde  bijna  geene  vermeldenswaardige  bijzonderheden 
op.  Wij  ontleenen  dus  aan  onze  berigten  alleen  dat  er  op  den  14.  des 
avonds  ten  7  ure  te  Workum  een  maanregenboog  werd  gezien,  en  dat 
er  den  15.  des  namiddags  te  Groot- Ammers  en  te  Varsseveld  hagel  viel. 

November. 

De  dertien  eerste  dagen  van  deze  maand  waren  koud,  want  de 
temperatuur  was  voor  bijna  alle  plaatsen  niet  alleen  onafgebroken  be¬ 
neden  de  normale,  maar  zij  daalde  ook  den  2.  en  3.  en  van  den 
8.  tot  en  met  den  13.  beneden  het  vriespunt.  Den  12.  klom  zij  te 
Utrecht  zelfs  den  geheelen  dag  niet  daarboven.  Den  7.  was  het  de 
koudste  dag.  Den  14.  klom  de  temperatuur  boven  de  normale.  Na 
dien  tijd  daalde  en  klom  zij  herhaalde  malen  nog  daaronder  en  daar¬ 
boven.  De  grootste  positieve  afwijking  viel  op  den  18.  Te  Maastricht 
was  zij  des  morgens  zelfs  7.3  graden.  Ook  voor  November  was  de 
gemiddelde  temperatuur  beneden  de  normale. 

De  luchtdrukking  onderging  menigvuldige  en  zeer  groote  verande¬ 
ringen.  De  maxima  en  minima  vielen  op  de  volgende  dagen. 

Maxima  1  4  6  9  19  21  29. 

Minima  2  5  8  14  20  26. 

Van  deze  verdient  het  maximum  in  den  avotid  van  den  6.  vermel¬ 
ding,  het  bedroeg  te  Leeuwarden,  waar  het  het  hoogst  was,  20.9 
millimeters  boven  de  normale.  Ook  de  minima  van  den  14.  en  26. 
verdienen  te  worden  aangeduid.  Op  eerstgenoemden  datum  daalde  de 
barometer  des  namiddags  ten  twee  ure  aan  den  Helder  27.8  millime¬ 
ters  beneden  den  normalen  stand,  en  op  laatstgenoemden  was  mede 
aldaar  des  morgens  de  barometer  26.5  millimeters  onder  de  gemid¬ 
delde  voor  dien  dag.  Het  verdient  opmerking  dat  in  weêrwil  van  de 
zoo  aanzienlijke  veranderingen  in  de  luchtdrukking  en  zoo  lage  baro- 


meterstanden ,  de  verschillen  der  afwijkingen  slechts  relden  grooter  dan 
vier  millimeters  waren,  en  dat,  indien  dit  het  geval  was,  de  rigtmg 
van  het  verval  geen  gevaar  voor  storm  voorspelde.  De  maand  No¬ 
vember  die  anders,  doch  te  onregte,  voor  zoo  stormachtig  wordt  ge¬ 
houden,  leverde  dan  ook  geene  algemeene  of  sterke  stormen  op.  Slechts 
op  enkele  dagen  had  men  hier  en  daar  stormvlagen  van  korten  duur. 
Als  iets  ongewoons  in  deze  maand  verdient  vermeld  te  worden,  dat  er 
vrij  veelvuldig  winden  van  de  oostzijde  der  kompasroos  voorkwamen, 
met  vrij  heldere  lucht.  Er  viel  wel  meermalen  regen,  doch  op  de 
meeste  plaatsen  telkens  in  geringe  hoeveelheid.  Slechts  nu  en  dan  a 

men  zware  regenbuijen. 

Wij  ontkenen  het  volgende  aag  de  aanteekeningen ,  dm  wij  over 
deze  maand  ontvingen.  Den  5.  had  men  te  Workum  regen  ,  sterke 
wind  en  hagel;  alleen  ook  aan  den  Helder  was  de  wind  dien  dag 
sterk  Hij  schijnt  dus  vrij  locaal  te  zijn  geweest  voor  het  noordelijk 
gedeelte  der  Zuiderzee.  Den  7.  nam  men  te  Terborg  een  opmerkelijk 
verschijnsel  aan  de  maan  waar.  Zij  was  even  opgegaan.  Aan  de  o- 
venzijde  vertoonde  zich  een  loodregte  lichtstreep  of  staart  van  omstreeks 
2°  breedte  en  10°  lengte.  Zij  eindigde  van  boven  in  eene  ronde  wit¬ 
achtige  vlek  als  eene  kleine  wolk.  Dit  verschijnsel  duurde  nagenoeg 
een  kwartier  uurs.  Ook  te  Doesburg  werd  het  gezien.  Enkelen  ver¬ 


zekeren  die  lichtzuil  of  die  lichtwolk  reeds  voor  de  opkomst  der  maan 
gezien  te  hebben.  Amsterdam  was  dien  avond  in  eenen  zwaren  mist 
aehuld.  Te  Utrecht  werd  een  kring  om  de  maan  gezien.  In  den  nacht 
van  den  12.  op  den  13.  viel  te  Varsseveld  en  omstreken  sneeuw.  Het 
was  de  eerste  sneeuw  na  den  zomer.  Te  Bovencarspel  was  het  dien 
dag  nevelachtig.  De  lage  barometerstand  van  den  14.  was  opmerkelij ' , 
doordien  die  zoo  vele  uren  aanhield.  Volgens  de  waarnemingen  van 
den  Heer  L.  tinholt,  in  de  Haarlemmermeer  gedaan,  bleef  de  baro¬ 
meterstand  des  namiddags  van  2—4  ure  en  welligt  later  bijna  onver 
anderlijk  op  733.1  staan.  Te  Utrecht  was  de  stand  ten  3  ure  732.4; 
daarop  volgde  eene  rijzing  tot  ’s  avonds  10  ure  toen  de  stanc  • 
millimeters  was,  doch  den  15.  des  morgens  ten  3  ure  was  die  we  ei 
tot  732.4  gedaald,  waarna  weder  langzame  rijzing,  volg  e.  n 
vroegen  morgen  van  den  24.  had  men  op  het  Lichtschip  op  en 
Noord-Hinder  stormvlagen;  des  namiddags  ten  6  ure  werd  er  weerlicht 
in  het  NW.  waargenomen.  Den  26.  had  men  aldaar  des  morgens 
van  3  tot  7  ure  stormachtig  weder.  Te  Spijkenisse  viel  regen  en 
hagel  en  des  namiddags  ten  4  ure  had  men  onweder.  Op  en  oor 
Hinder  werd  weerlicht  gezien.  Ook  op  den  27.  vernam  men 
morgens  ten  5  en  ten  7J  ure  donder  in  de  verte.  Er  was  tevens 

sterke  wind. 
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GEMIDDELDE  THERMOMETERSTANDEN. 


NAMEN 

DEK 

PLAATSEN. 

September 

1864. 

October 

1864. 

— 

November 

1864. 

morgen. 

unr. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

;  morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avon . 

uur. 

morgen. 

üur. 

middag 

uur. 

avond. 

uur. 

Amsterdam 

Assen 

Breda 

Groningen 

Haarlem. -meer 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Noord-Hinder 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Ouddorp 

Slijk-E  wijk 
Utrecht 
Vlissingen 
Workum 

+  13.79 

14.66 
13.71 
12.69 
13.55 
13.68 
14.15 
15.82 

13.25 
13.65 
13.55 
14.17 

13.67 
14.30 

14.25 
14.29 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7i 

1  2 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

+  16.56 
16.76 
16.97 
15.95 
16.19 
15.93 

17.29 
17.89 

16.32 
17.47 
18.00 

18.73 

17.30 
17.39 

17.32 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 

+  12.93 
11.86 

13.26 

12.99 

14.28 

14.44 

15.98 

13.18 
15.59 
14.75 
12.17 

18.25 

12.19 

15.25 
13.91 

i  10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7i 
'  3 

7 

8 

4 

10 

8 

8 

+  8.92 
9.00 
8.98 
8.16 
8.67 
9.62 
9.02 
12.06 
8.36 
7.60 
8.12 
8.58 
7.19 
8.53 
9.81 
7.69 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

+  11.48 
11.48 

12.24 

11.24 
11.30 
11.24 
12.53 

13.12 
11.45 

12.12 
13.06 

12.58 

12.32 

12.78 

11.89 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 

+  9.41 
7.20 

9.10 

8.97 

10.80 

9.51 

12.35 

8.99 

9.05 

9.42 

8.35 
11.93 

8.17 

10.61 

8.36 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

71 

1  2 

7 

8 

4 

10 

8 

8 

+  3.61 
2.70 
2.96 
2.78 
3.10 

4.44 
3.63 
8.81 
2.89 
3.00 
3.24 

2.75 
1.48 

2.45 

4.76 
3.29 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7è 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

+  6.33 
5.04 
6.17 
5.55 
6.09 
6.39 
6.96 
9.70 
5.61 
6.02 
6.60 

5.89 

6.30 

7.33 

5.74 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

12 

2 

2 

2 

+  4.01 
1.70 

3.69 
3.56 
5.3 1 
4.41 
9.17 

3.70 
4.02 
3.74 
2.82 
4.83 
2.91 
5.59 
3.89 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7* 

7 

8 

4 

10 

8 

8 

GEMIDDELDE  BAROMETERSTANDEN  700  mm.  + 


NAMEN 

DEK 

PLAATSEN. 

September  1864. 

October  1864. 

November  1864. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

uur. 

Assen 

Breda 

Groningen 

Haarlem.-meer 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Noord-Hinder 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Utrecht 

Vlissingen  | 

1 

61.68 

60.46 

59.43 

61.53 

59.82 

61.14 

62.73 

60.36 

35.31 

58.06 

60.46 

61.77 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7A 

•  2 

8 

8 

8 

61.71 

60.41 
59.54 
61.87 
60.29 

61.42 
62.76 
60.70 
35.44 
57.91 
60.61 
61.94 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

62.10 

60.01 

62.05 

60.61 

61.52 

62.81 

60.87 

35.17 

58.07 

60.72 

62.13 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7* 

7 

10 

8 

1 

59.71 

58.28 

58.32 

60.00 

59.05 

59.26 

60.56 

59.49 

31.38 

55.00 

58.70 

59.51 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7A 

«  2 

8 

8 

8 

59.57 

57.90 

58.03 

59.96 

58.92 

58.95 

59.87 

59.18 

31.56 

54.64 

58.34 

59.12 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

59.73 

58.26 

59.85 

59.07 

59.17 

60.30 

59.30 
31.38 
54.89 
58.65 
59.41 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

7 

10 

8 

58.16 

57.80 

57.36 
58.58 
57.47 
58.06 

59.37 
58.19 
30.90 
54.52 
57.69 
58.39 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7A 

•  2 

8 

8 

8 

57.32 

57.63 

57.03 

58.37 
57.45 
58.00 

59.37 
58.29 
31.21 
54.43 
57.50 
58.27 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

5S.19 

57.34 

58.60 

57.58 

58.09 

59.39 
58.11 
31.27 
54.79 
57.65 

58.40 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

n 

7 

10 

8 

i 


NAMEN 

DER 

PLAATSEN. 


Amsterdam 

Assen 

Breda 

Groningen 

den  Helder 

Hellevoetsluis 

Leeuwarden 

Luxemburg 

Maastricht 

Utrecht 

Vlissingen 
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GEMIDDELDE  WINDRIGTING. 


morgen. 


Z  14° 
„  43 
„  55 
„  30 
,  47 
„  45 
„  23 
„  29 
„  39 
»  23 
„  39 


September  1864. 


uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

8 

z 

13° 

2 

Z  21° 

9 

// 

43 

1 

8 

II 

70 

2 

8 

51 

2 

,  17 

6 

51 

2 

„  38 

8 

65 

2 

„  55 

8 

45 

2 

,  38 

7* 

// 

30 

12 

,  30 

8 

// 

65 

2 

8 

// 

50 

2 

„  50 

8 

II 

61 

2 

,  39 

October 

uur. 

morgen. 

uur. 

middag. 

10 

O  1° 

8 

O  10° 

„  55 

9 

Z  73 

„  16 

8 

O  12 

8 

Z  62 

8 

Z  69 

10 

N  11 

6 

„  59 

8 

Z  2 

8 

„  18 

8 

O  28 

8 

W  24 

7^ 

N  43 

7i 

N  70 

Z  39 

8 

W  29 

10 

O  39 

8 

O  46 

10 

„  56 

8 

N  59 

uur. 

avond. 

uur. 

2 

N  74° 

10 

1 

2 

2 

Z  3 

8 

2 

,  74 

10  1 

2 

O  73 

8  I 

2 

Z  60 

8 

12 

N  70 

7*| 

2 

2 

O  61 

10 

2 

„  11 

10 

November  1864. 


morgen. 

uur. 

middag. 

uur. 

avond. 

O 

60° 

8 

O 

63° 

2 

O 

66° 

z 

27 

9 

z 

15 

1 

1/ 

o 

33 

69 

8 

8 

// 

tf 

12 

4 

2 

2 

// 

78 

z 

3 

6 

// 

18 

2 

z 

21 

1 

8 

11 

2 

n 

4 

0 

'37 

8 

0 

69 

2 

o 

57 

45 

7* 

n 

45 

12 

u 

44 

z 

52 

8 

z 

53 

2 

z 

10 

0 

84 

8 

u 

17 

2 

r 

2 

8 

u 

15 

2 

// 

16 

uur. 


10 


8 

10 

8 

8 


n 


10 

10 


NAMEN 

REGEN.  In  millimeters. 

UITGEDAMPT. 

In  mm. 

DER 

PLAATSEN. 

September. 

October. 

November. 

September. 

October. 

November. 

Amsterdam 

94.0 

45.0 

41.0 

Assen 

51.6 

32.3 

58. 2 

Breda 

95.7 

11.4 

33.7 

Delle 

63.5 

35.0 

44.0 

Frederiksoord 

59.7 

28.6 

50.5 

’s  Gravezande 

110.5 

37.0 

35.5 

Goes 

|  86.3 

19.0 

30.0 

Groningen 

Haarlem.-meer 

74.0 

100.1 

38.1 

44.4 

53.5 

43.3 

56.7 

31.3 

55  3 

18.4 

24.9 

den  Helder 

107.8 

27.3 

42.4 

4o.o 

Luxemburg 

43.3 

12.5 

144.2 

Maastricht 

Oud  dorp 

Slijk-Ewijk 

Utrecht 

42.4 

106.3 

13.8 

24.5 

32.2 

18.6 

47.9 

37.6 

21.6 

59.0 

79.5 

16.7 

31.3 

32.6 

35.2 

54.2 

40.4 

15.7 

Vlissingen 

240.4 

50.6 

1 

1 

1 

.)— =»C' 


HET  JAAR  1864 


Bij  de  volgende  algemeene  opmerkingen  zullen  wij  de  waarnemingen 
te  Utrecht  gedaan,  als  grondslag  aannemen,  omdat  deze  plaats  in  het 
midden  van  ons  land  is  gelegen  en  dus  de  elders  gedane  waarnemingen 
daarvan,  althans  in  de  hoofdzaken,  niet  veel  afwijken. 

Indien  men  de  gewone  dagelijksche  afwisselingen  der  temperatuur 
uitsluit  en  alleen  acht  geeft  op  die  welke  grooter  dan  deze  zijn  of  langer 
van  duur,  dan  vinden  wij  de  volgende: 


MAXIMA  EN  MINIMA  DER  TEMPERATUUR  in  1864  TE  UTRECHT. 


DECEMBER. 

JANUARIJ. 

EEBRUARIJ. 

Datum. 

Temperat. 

Verschil. 

Datum. 

Temperat. 

Verschil. 

Datum. 

Temperat. 

Verschil. 

1 

6 

7 

8 

.  9 

12 

14 

14 

19 

19 

23 

24 

28 

29 

—  4.5 
+  9.2 

2.9 

10.1 

3.8 

10.5 

3.8 

9.6 

1.2 

8.9 

1.1 

8.9 

—  0.8 
+  8.1 

13.7 

6.3 

7.2 

6.3 

6.7 

6.7 

5.8 

8.4 

7.7 

7.8 

7.8 

9.7 

8.9 

5 

6 

8 

11 

15 

23 

27 

28 

31 

—11.2 
—  0.8 
—10.8 
+  5.0 
—10.2 
-f  9.8 

—  0.3 
+  7.5 

—  5.2 

19.9 

10.4 

10.0 

15.8 

15.2 

20.0 

10.1 

7.8 

12.7 

3 

9 

10 

12 

13 

15 

16 

19 

32 

23 

28 

M.  1 

+  5.2 

—  8.9 
+  1.0 

—  3.4 
+  9.1 

1.9 

8.2 

—  4.2 
+  2.6 

—  4.6 
+  11.0 

0.0 

10.4 
14.1 

9.9 

4.4 

12.5 

7.2 

6.3 
12.4 

6.8 

7.2 

15.6 
11.0 

MAART. 


Datum. 

Temperat. 

2 

+  11.3 

3 

—  0.7 

4 

+  10.7 

5 

2.5 

7 

12.4 

10 

1.0 

14 

11.5 

17 

—  2.3 

19 

+  10.6 

20 

—  1.6 

20 

+  13.8 

25 

0.3 

26 

15.2 

28 

—  0.7 

28 

+  9.9 

31 

0.8 

APRIL. 


1 

+  10.8 

3 

1.1 

4 

11.1 

8 

—  4.0 

11 

■f  15.8 

14 

—  1.3 

15 

+  16.2 

Verschil. 


Datum. 


11.3 

12.0 

11.4 
8.2 
9.9 

11.4 

10.5 

13.5 

12.9 

12.2 

15.4 

13.5 

14.9 

15.9 

10.6 

9.1 


10.0 

9.7 

10.0 

16.1 

19.8 

17.1 

16.5 


17 

20 

23 

23 

25 

26 
28 
28 


1 

1 

4 

6 

9 

12 

13 

13 

15 

17 

20 

20 

24 

25 
27 


APRIL. 


MEI. 


Temperat. 


Verschil. 


1.5 

21.0 

2.2 

18.2 

2.8 

16.0 

5.2 

13.1 


14.7 
19.5 

18.8 
16.0 
15.4 
13.2 
10.8 

7.9 


MEI. 


+  3.9 
13.0 
—  0.2 
+  17.9 
4.0 
22.2 

6.5 

22.3 

8.1 

26.3 
9.9 

20.4 
5.0 

17.1 

5.6 


9.2 

9.1 

13.2 

19.1 
13.9 

18.2 

15.7 

15.8 

14.2 

18.2 

16.4 

10.5 

15.4 

12.1 

11.5 


Datum. 

Temperat. 

27 

16.2 

30 

1.3 

31 

19.2 

JUNIJ. 

3 

+  6.6 

5 

21.6 

7 

6.7 

13 

25  9 

14 

9.9 

14 

22.3 

17 

9.0 

20 

21.5 

21 

9.1 

21 

22.1 

24 

9.7 

26 

18.6 

27 

8.0 

29 

17.4 

JULIJ. 

2 

+  7.2 

2 

20.7 

Verschil. 


9.6 

13.9 

17.9 


12.6 

15.0 

14.9 

19.2 
16.0 

12.4 

13.3 

12.5 

12.4 
13.0 
12.4 

8.9 

10.6 

9.4 


10.2 

13.5 


J  U  L  IJ. 


Datum. 


6 

11 

17 

20 

21 

21 

24 

24 

27 

28 

30 

31 


Temperat. 


10.2 

27.7 
9.5 

23.7 

11.9 

26.8 

11.6 

22.4 
8.3 

24.9 
9.1 

24.5 


Verschil. 


AUGUSTUS. 

Datum. 

Temperat. 

Verschil.  I 

10.5 

17.5 
18.2 

14.2 
11.8 
14.9 

15.2 
10.8 
14.1 

16.6 
15.8 
15.4 


AUGUSTUS. 


4 

5 

11 

12 

13 

15 

19 

19 

22 

22 

26 

27 


8.2 

25.7 

9.5 
18.2 

9.4 

21.6 

9.8 

19.1 

6.6 

17.5 

6.3 

18.3 


16.3 

17.5 
16.2 

8.7 

8.8 
12.2 
11.8 

9.3 

12.5 
10.9 
11.2 
12.0 


2S 

31 


5.5 

24.3 


12.8 

18.8 


SEPTEMBEE. 


2 

4 

6 

9 

13 

16 

21 

23 

26 

26 

28 

28 


+ 


8.6 

20.7 
9.5 

21.9 
7.4 

20.9 
7.4 

18.8 
5.9 

18.8 

7.4 

19.8 


15.7 

12.1 

11.2 

12.4 

14.5 

13.5 
13.5 
11.4 
12.9 
12.9 

11.4 

12.4 


OCTOBER. 


5 

12 

15 

18 

19 

19 


+ 


1.7 
14.0 

3.8 
15.5 

7.7 

18.7 


18.1 

12.3 

10.2 

11.7 

7.8 

11.0 


OCTOBER. 


21 

21 

24 

26 

28 

28 

31 


Temperat. 


4.6 
14.6 

8.1 

15.0 

5.6 
14.9 

0.0 


Verschil. 


14.1 

10.0 

6.5 

6.9 

9.4 

9.3 

14.9 


NOVEMBER. 


1 
3 
5 
7 
9 

12 
14 

17 

18 
20 
22 
25 
28 
30 

D.  2 


+  8.5 

—  2.5 

+  10.6 

—  5.2 
+  5.2 

—  6.1 
+  10.5 
—  0.6 
+  12.5 

0.7 

8.3 

0.2 

9.3 
—  0.3 
+  4.6 


8.5 

11.0 

13.1 

15.8 
10.4 
11.3 
16.6 

11.1 

13.1 

11.8 

7.6 
8.1 
9.1 

9.6 
4.9 


Ter  vergelijking  met  het  vorig  jaar  zullen  wij  hier  dezelfde  orde  in 
onze  gevolgtrekkingen  in  acht  nemen  .1»  teen.  Wij  zien  uit  deze  tabel 


onder  anderen  het  volgende:  #  .  .  , 

1».  De  laagste  temperatuur  van  het  meteorologisch  jaar  1864  viel 
op  den  5.  Januarij  en  was  11.2  graden  der  honderddeelige  schaal  be¬ 
neden  het  vriespunt;  meermalen  daalde  zij  bijna  even  laag.  In  i 
opzigt  verschilt  dit  jaar  veel  van  het  voorgaande,  want  toen  was  e 
laagste  temperatuur  slechts  2.9  graad  beneden  het  vriespunt 

De  hoogste  temperatuur  was  27.7  graden.  Zij  viel  op  den  11.  Juhj 
Het  vorig  jaar  was  die  30.5  graden.  Ook  in  dit  opz.gt  staat  dus  c . 


jaar  beneden  het  vorige,  en  ook  toen  behoorde  het  maximum  niet  tot  de 
zeer  hooge.  De  wankeling  der  temperatuur  was  dus  van  —11.2  tot 
27.7  of  38.9  graden;  zij  was  grooter  dan  het  vorige,  waarin  zij  33.4 

graden  bedroeg. 

2°.  Het  jaar  begon  met  een  minimum  der  temperatuur  op  1°.  De¬ 
cember  1863  en  eindigde  met  een  maximum  op  2  December  1864;  in 
dien  tusschentijd  van  367  dagen  kwamen  er  83  minima  en  even  zoo 
vele  maxima  voor.  De  gemiddelde  duur  daarvan  was  106.1  uur,  dus 
iets  minder  'dan  in  het  vorig  jaar,  toen  dit  109.3  uren  bedroeg.  Het 
getal  der  afwisselingen  verschilde  niet  veel  in  de  onderscheidene  maan¬ 
den;  in  Januarij  was  het  het  kleinst,  namelijk  9;  in  Mei  het  grootst 
18;  in  de  overige  maanden  was  het  van  12  tot  15. 


3°.  De  gemiddelde  grootte  der  afwisselingen  was  als  volgt: 


Dec. 

7.92 

Mrt. 

12.04 

Junij 

13.04 

Sept. 

12.82 

Jan. 

13.52 

April 

14.30 

Julij 

14.19 

Oct. 

10.94 

Febr. 

9.82 

Mei 

14.11 

Aug. , 

12.79 

Nov. 

10.80 

Winter 

10.42 

Lente 

13.48 

Zomer  13.34 

Herfst 

11.52 

In  alle  jaargetijden,  behalve  des  zomers,  waren  de  veranderingen 
grooter  dan  in  het  vorig  jaar  en  zij  verschilden  ditmaal  onderling  met 
zoo  veel  als  toen.  De  toeneming  van  de  grootte  der  afwisselingen  van 
den  winter  tot  den  zomer  en  de  afneming  in  den  herfst,  was  ditmaal 
niet  zoo  duidelijk.  Ook  in  dit  jaar  zijn  de  verschillen  der  temperatuurs¬ 
veranderingen  niet  enkel  uit  de  onderscheidene  windrigtingen  te  ver¬ 
klaren.  Want  die  van  de  windrigting  zijn,  volgens  de  thermische 
windrozen ,  veel  kleiner. 

4°.  Onder  de  temperatuurs  veranderingen  die  er  in  den  loop  van 
dit  jaar  voorkwamen  verdient  die  van  15  op  23  Januarij  vermelding. 
Zij  bedroeg  niet  minder  dan  20  graden,  namelijk  van  —10.2  op  den 
15.  tot  +9.8  op  den  23.  Van  de  dagelijksche  temperatuurs  verande¬ 
ringen  verdient  vermelding  die  van  den  17.  Mei;  zij  bedroeg  niet 
minder  dan  16.8  graden.  Het  was  een  volkomen  heldere  dag.  De 
wind  was  oostelijk  doch  het  was  nagenoeg  stil.  Nachtelijke  uitstraling 
en  insolatie  bij  dag  waren  dus  hier  de  beide  zoo  krachtige  oorzaken  om 
zulk  een  verschil  te  doen  ontstaan. 
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5°.  Voegen  wij  nogmaals  de  gemiddelde  afwijkingen  der  temperatuur 
voor  de  onderscheidene  maanden  bijeen : 


Dec.  -f-  3.42 

Mrt.  +  1.46 

Junij 

—1.56 

Sept. 

—0.40 

Jan.  — 2.47 

Apr.  — 0.50 

Julij 

—1.50 

Oct 

—0.74 

Febr.  — 1.35 

Mei  —0.84 

Aug. 

—2.53 

Nov. 

—1.15 

Winter  — 0.13 

Lente  -f-  0.04 

Zomer 

—1.86 

Herfst 

—0.76 

Wij  zien  hieruit  dat  de  gemiddelde  temperatuur  van  alle  maanden , 
met  uitzondering  van  December  en  Maart,  lager  dan  de  normale  was. 
De  vrij  sterke  positieve  afwijking  der  temperatuur  in  December  was 
niet  in  staat  om  de  tegengestelde  van  Januarij  op  te  heffen.  In  de 
lente  blijft  eenige  overmaat  van  warmte,  maar  de  zomer-  en  herfst¬ 
maanden  waren  allen  te  koud.  Januarij  en  Augustus  waren  betrekkelijk 
de  koelste  maanden.  De  gemiddelde  temperatuur  van  het  geheele  jaar 
bleef  0.65  beneden  de  normale. 

Indien  wij  de  maxima  en  minima  van  de  barometerstanden,  die  op 
de  waarnemingsuren  vielen  (8  ure  ’s  morgens,  2  ure  des  namiddags  en 
10  ure  ’s  avonds)  bij  elkander  brengen,  dan  verkrijgen  wij  daarvoor 
het  volgende: 


MAXIMA  EN  MINIMA  VAN  DEN  BAROMETERSTAND  in  1864  TE  UTRECHT. 


DECEMBER. 

DECEMBER. 

J  A  N  U  A  R  IJ. 

Datum. 

Uur. 

Bar.  bij  0o. 

Versckil. 

Datum. 

Uur. 

Bar.  bij  0o. 

Verschil. 

Datum. 

Uur. 

Bar.  bij  00. 

Verschil. 

3 

7 

9 

10 

12 

14 

17 

19 

22 

22 

23 

2 

10 

8 

8 

2 

10 

8 

10 

8 

10 

2 

700mm  -j. 

38.39 

70.15 

63.16 
65.35 
59.47 
70.28 
50.42 
71.58 
49.19 
61.90 
55.97 

31.76 

6.99 

2.19 

5.88 

10.81 

19.86 

21.16 

22.39 

12.71 

5.93 

12.12 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

8 

2 

10 

10 

10 

700mm  -J- 

68.09 

54.45 

68.83 

53.73 

65.16 

60.07 

14.64 

14.38 

15.10 

11.43 

5.09 

3 

9 

16 

17 

20 

23 

25 

28 

30 

10 

8 

8 

10 

8 

8 

10 

2 

8 

700mm  -j. 

79.11 

63.09 

73.77 

66.24 
71.52 
56.45 

73.24 
55.44 
76.51 

19.04 

16.02 

10.68 

7.53 

5.28 

15.07 

16.79 

17.80 
21.07 

F  E  B  R  U  A  R  IJ. 


APRIL. 


J  U  L  IJ. 


Datum. 

Uur. 

Bar.  bij  Oo. 

Verschil. 

700mm  -f. 

3 

10 

60.20 

16.31 

4 

10 

64.60 

4.40 

10 

8 

45.77 

18.83 

11 

10 

59.03 

Io.mU 

12 

2 

51.56 

7.47 

14 

8 

70.32 

18.76 

16 

L0 

51.95 

18.37 

19 

8 

70.51 

18.56 

21 

2 

51.05 

19.46 

25 

8 

61.71 

10.66 

29 

2 

54.04 

7.67 

M.l 

2 

59.93 

5.89 

MAART. 


6 

8 

40.51 

6 

10 

44.17 

7 

2 

38.49 

7 

10 

42.80 

8 

2 

37.52 

8 

10 

44.98 

9 

2 

36.63 

10 

10 

56.34 

11 

10 

51.14 

13 

8 

67.80 

15 

2 

55.85 

17 

8 

69.88 

22 

2 

52.22 

24 

8 

62.27 

29 

8 

35.44 

31 

2 

57.07 

APRIL. 


1 

8 

52.43 

3 

2 

60.20 

4 

8 

55.14 

8 

8 

73.97 

11 

2 

62.55 

13 

8 

65.14 

16 

10 

57.37 

19.42 

3.66 

6.68 

4.31 

5.28 

7.46 

8.35 

19.71 

5.20 

16.66 

11.95 

14.03 

17.66 

10.05 

26.73 

21.63 


4.64 

7.77 

5.06 

18.83 

11.42 

2.59 

7.77 


Datum 

Uur. 

Bar.  bij  Oo 

Verschil. 

Datum 

.  Uur. 

Bar.  bij  0o 

Verschil. 

700mm  4. 

8.29 

1.79 

3.88 

5.87 

7 00 mm  + 

5.05 

7.97 

11.02 

2.88 

19 

8 

65.66 

1 

10 

61.08 

19 

10 

63.87 

3 

8 

53.11 

24 

8 

67.75 

11 

8 

64.13 

28 

10 

61.88 

13 

8 

61.25 

16 

8 

66.17 

4.92 

8.00 

3.95 

10.08 

21 

10 

58.17 

MEI. 

23 

26 

10 

8 

62.12 

52.04 

4.34 

27 

8 

63.23 

11.19 

1 

8 

66.22 

28 

2 

58.66 

4  57 

2 

2 

53.22 

13.00 

9.97 

9.64 

2.68 

5.73 

8.99 

9.52 

3.20 

4.42 

9.42 
9.85 
4.95 
5.06 
5.68 
8.41 

31 

8 

66.90 

8.24 

6 

8 

63.19 

9 

2 

53.55 

11 

8 

50.87 

AUGUSTUS.  . 

12 

2 

56.60 

17 

21 

8 

8 

67.59 

58.07 

1 

10 

61.62 

5.28 

3.54 
8.41 

2.54 
5.74 

19.39 

20.78 

9.37 

12.96 

20.30 

9.16 

21 

10 

61.27 

5 

8 

65.16 

23 

8 

56.75 

8 

8 

56.75 

24 

2 

66.17 

9 

8 

59.29 

26 

8 

56.32 

9 

10 

53.55 

28 

10 

61.27 

14 

8 

72.94 

29 

2 

56.21 

20 

8 

52.16 

30 

8 

61.89 

22 

8 

61.53 

31 

10 

53.48 

23 

10 

48.63 

27 

10 

68.93 

JUNIJ. 

31 

10 

59.77 

517 

0.97 

5.52 

5.89 

3.44 

8.75 

3.68 

3.73 

18.20 

8.84 

4.99 

7.96 

6.87 

8.18 

S 

EPT 

E  M  B  E  R. 

3 

8 

58.65 

4 

6 

8 

.10 

57.68 

63.20 

1 

2 

64.18 

4.41 

10.05 

9.10 

5.53 
4.74 

6.54 
6.53 

16.16 

13.68 
2.72 

15.25 

10.69 

9 

10 

56.31 

3 

10 

54.13 

10 

10 

59.75 

6 

8 

63.23 

13 

2 

51.00 

6 

10 

57.70 

14 

8 

54.68 

10 

8 

62.44 

15 

8 

50.95 

11 

8 

55.90 

20 

8 

69.15 

12 

10 

62.43 

23 

10 

60.31 

16 

10 

46.27 

24 

10 

65.30 

20 

10 

59.95 

26 

10 

57.34 

22 

2 

57.23 

28 

10 

64.21 

27 

8 

72.48 

30 

8 

56.03 

29 

10 

61.79  J 

271 


OC1 

'OBER. 

OCTOBER. 

Datum. 

Uur. 

Bar.  by  Oo, 

Verschil. 

Datum. 

1 

Uur.  ^ 

Bar.  bij  0o. 

Verschil. 

3 

5 

8 

2 

700mm  + 

73.35 

65.80 

11.56 

7.55 

3.31 

25 

26 

8 

10 

700mm  -f 
51.00 
42.24 

8.34 

8.76 

8 

8 

69.11 

4.88 

9 

10 

64.23 

3.91 

NO\ 

rEMBER. 

10 

10 

67.14 

7.58 

13 

15 

20 

21 

22 

10 

10 

8 

8 

10 

59.56 
63.20 

41.56 

53.66 

42.66 

3.64 

21.64 

12.10 

11.00 

1 

2 

4 

5 

6 

8 

2 

8 

8 

10 

69.58 

64.41 

71.68 

65.22 

78.99 

27.34 

5.17 

7.27 

6.46 

13.77 

Datum. 


NOVEMBER. 


8 

9 

14 

17 

18 

19 

20 
21 
26 
30 


Uur. 

Bar.  bij  0°. 

2 

700mm  + 
62.42 

10 

66.41 

2 

32.77 

8 

52.26 

8 

46.15 

8 

59.75 

2 

55.02 

10 

60.54 

8 

34.02 

8 

72.46 

Verschil. 


16.57 

3.99 

33.64 

19.49 

6.11 

13.60 

4.73 

5.52 

26.52 

38.44 


Men  kan  hieruit  onder  anderen  het  volgende  afleiden. 

1».  De  laagste  barometerstand  viel  op  den  14.  November  en  bedroeg 
732.77  millimeters;  de  hoogste  kwam  op  den  3.  Januarij  voor  en  was 
779  11  Ook  op  den  6.  November  was  er  een  nagenoeg  even  hooge 
barometerstand,  te  weten  van  778.99  millimeter.  Het  verschil  der 
beide  eerstgenoemden  was  46.34  of  ruim  V  atmospheer. 

2°.  Den  3.  December  was  er  een  minimum  der  Uichtdr ukking ,  en 
den  26.  November  was  er  wederom  een  minimum.  Er  vielen  in  den 
tusschentijd  van  362  dagen  76  luchtgolvingen,  door  elkander  gerekent 
duurden  zij  dus  114.3  uren.  In  het  vorige  jaar  was  dit  122.08  uren. 
Het  getal  der  golvingen  was  het  grootst  in  Maart,  Mei  en  November, 

het  kleinst  in  Januarij.  #  , 

3°.  De  grootte  der  afwisselingen  kan  blijken  uit  de  vo  gene  e  op 

craven  van  hare  gemiddelde  waarde  in  de  onderscheidene  maanden. 

Dec  13.28  Maart  12.62  Junij  6.58  Sept.  8.71 

Jan.  14.36  April  7.08  Julij  7.08  Oct  8  69 

Febr.  13.30  Mei  7.18  Aug.  10.67  Nov.  15.24 


Winter  13.65 


Lente  8.89 


Zomer  8.11 


Herfst  10.90. 


Zooals  men  kon  verwachten  ziet  men  hier  cene  afneming  van  de 
„rootte  der  barometer-veranderingen  van  den  winter  tot  den  zomer  en 
êene  toeneming  in  den  herfst.  De  veranderingen  zijn  echter  met  re¬ 
gelmatig.  In  Januarij  hebben  zij  een  maximum,  nemen  m  Februari] 
en  Maart  een  weinig  af  en  worden  in  April  tot  en  met  Julij  vrij  klem. 

In  Augustus  komt  eene  vrij  plotselinge  toeneming;  daarna  in  Septem¬ 
ber  en  October  weder  meer  rust,  maar  in  November  komen  wederom 
zeer  groote  slingeringen.  In  de  maanden  April  tot  en  met  Julij,  die 
zich  door  vrij  groote  temperatuur-veranderingen  onderscheidden,  was 
dus  de  afwisseling  der  luchtdrukking  het  geringst. 

4-  De  afzonderlijke  verschillen  tnsschen  de  maxima  en  de  daarop 
volgende  minima  of  omgekeerd,  waren  zeer  verschillend  m  grootte. 
De  grootste  verandering  in  de  luchtdrukking  had  plaats  van  den  26. 
op  den  30.  November;  op  eerstgemelde  was  de  barometerstand  734.02 , 
op  laatstgenoemde  772.46  millimeters,  leverde  dus  een  verse u  op  van 
38.44  millimeters  of  bijna  V.  atmospheer  in  vier  dagen.  Ook  de  ver¬ 
andering  van  den  9.  op  den  14.  November,  ten  bedrage  van  33.64 

millimeters,  is  zeer  groot  te  noemen. 

De  regenhoeveelheid  was  in  de  meeste  maanden  beneden  de  gemid¬ 
delde,  welke  in  14  voorgaande  jaren  was  gevallen.  December,  1 1  aart, 
Junij,  Augustus  en  September  leverden  iets  meer  dan  genoemde  ge¬ 
middelden,  doch  de  overige  maanden  bleven  verre  daar  benden.  Het 
totaal  bedrag  van  den  regen  was  517.4,  genoemd  gemiddelde  704.2 
millimeters.  Het  jaar  1864  was  dns  vrij  arm  aan  regen.  De  uitdam 
ping  was  veel  geringer  dan  de  gemiddelde,  zooals  die  uit  de  waarne- 
minoen  van  1855  tot  en  met  1862  is  berekend.  Zij  bedroeg  7b4.  , 
terwijl  de  berekende  817.7  millimeters  bedraagt.  Dit  verdient  opmer¬ 
king,  „mdat  dit  in  een  zelfde  jaar  plaats  bad,  waarin  de  regenhoe- 

veelheid  geringer  was  dan  naar  gewoonte. 

Eindelijk  laten  wij  hier  weder,  even  als  in  de  vroegere  jaren, 
tabel  volgen  van  de  plaatsen  in  Nederland  waar  onweders,  stormen  en 
noorderlicht  is  waargenomen.  Deze  beide  laatste  rubrieken  zonden  wel- 
liot  achterwege  kennen  blijven,  omdat  stormen  van  een.g  aanbela 
steeds  over  de  geheele  uitgestrektheid  van  ons  land  plaats  hebben, 
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noorderlicht  zelfs  nog  veel  meer  verbreid  is.  Het  gebeurt  echter  niet 
zelden  dat  de  wind  zich  gedurende  korten  tijd  plaatselijk  tot  storm 
verheft,  en  daarom  hebben  wij  die  lijst  hier  behouden.  Wat  het  noor¬ 
derlicht  aangaat,  dit  is  op  zich  zelf  zeer  verbreid,  doch  het  gebeurt 
met  zelden  dat  het  op  vele  plaatsen  onopgemerkt  voorbijgaat,  of  wel 
dat  de  bewolking  in  enkele  deelen  van  ons  land  de  waarneming  verhin¬ 


dert  en  op  andere  toelaat.  Omveder,  storm  en  noorderlicht  zijn  met 
verschillende  lettersoorten  aangeduid.  De  plaatsnamen  zijn  verkort. 

Am.  beteekent  weêrlicht,  donder,  bliksem  of  omveder  te  Amsterdam. 

A.m.  „  storm  of  stormachtig  weder 

Am.  „  noorderlicht 


Aardenburg, 

Ab. 

Amsterdam, 

Am. 

Assen , 

As. 

Groot-Ammers 

Ga. 


PLAATSEN  IN  NEDERLAND,  WAAR  ONWEDER,  STORM  EN  NOORDERLICHT  IS  WAARGENOMEN. 
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Boven-carspel,  DelJe,  Groningen 

Bo.  Dl.  Gr. 

BlefL>  Frederiks-oord.  Haamstede 

Bd.  Fr. 

Brouwershaven ,  Goes , 


Bh 
Delft, 
Dt. 


Go. 

’s  Gravezande, 
Gv. 


Hellevoetsluis,  Loenen, 

Ht.  Ln. 

TT  -  Horst,  Luxemburg, 

„Hl?-  Ho.  Lu. 

Haarlemmermeer,  Noord-Hinder,  Maastricht, 


Hr. 
Helder, 
Hl. 


1863. 

December. 


Nh. 
Leeuwarden, 
Lw. 


As.,  Ga.,  Bd.,  Bh.,  Dl., 
Go.,  Gr.,  Hm.,  BIr.,  Hl., 
Ht.,  Ho.,  Lw,  Uu,  Ms, 
Wh.,  ©o.,  ©ti.,  §1,  Se, 
Sp,  Ut.,  Tl.,  Wi.,  Wo. 
Gr.,  Hl.,  Lw,  Wi,  ©o, 
BS,  Ut,  Bh,  Ht,  Sp, 
Wh. 

Bh,  Sp. 

Bd,  Bh,  DJ,  Gr.,  Hr, 
BBS,  Ht,  Wh,  Uw,  Lu, 
Sp,  Ut,  VI,  Wi,  Wo, 

§1. 

Go,  Ht,  Ho,  Sp. 

Br,  Sp. 

1864. 

Januarij. 

22  Se,  Sp,  Wi. 

23  As,  Gr,  Ht,  Uw,  Wh, 
©o,  Sc,  Sp,  Ut,  VI, 
SI,  Wo. 

Februarij. 

3  Gr. 

4  ES!. 


17 

22 


23 

29 


13 


17 

19 


6 


Februarij. 

12  Bh,  Hm,  Hr,  Ht,  Uw, 
Ms,  Ah,  Sp,  Ut,  VI, 
Wo. 

Afo,  Bh,  Gr,  III,  Ht, 
Ms,  Ah,  Ga,  Sp,  Ut, 
VI. 

Ah. 

Ah. 

Maart. 

4  Nh. 

Bh,  Ga,  Ht,  Ho,  Uw, 
Sp,  Ut,  VI. 

Am,  Bh,  Dt,  Dl,  Hm, 
Ho,  Ms,  Oo,  SI,  Sp,  Ut, 
VI,  Zw,  Ln,  Ah,  Bh, 

Dl,  Ga,  Gr,  Ht,  Go, 
Ho,  Hm,  Uw,  Lu,  Ms, 
Ah,  Rij,  Se,  SI,  Sp, 
Ut,  VI. 

Ab  ,  Bh,  Ga,  Go,  Ho-, 
Uu,  Ms,  ©o,  SI,  Se, 
Sp-,  Ut,  Al. 

9  Oo,  Rij,  Se,  Bd,  Bh, 

Ht,  Ho,  Uu,  Rij,  SI, 
Sc,  Sp,  Ut. 


Ms. 
Nisse, 
Ns. 


10 

11 


8 


Maart. 

Bh,  Ga,  Sp,  Wi  ,  Wo, 
Ah. 

Ho,  Sp,  Bd,  Bh,  Ga, 

Gr,  Go,  III,  Rt,  Ho, 
Uw,  Ms,  Wh,  Rij,  SI  , 
Se,  Sp,  Ut,  VI,  WI, 
Wo. 

Bh,  Ga,  Gr,  Hl,  Uw, 
Ms ,  Wh,  Rij,  Se,  Sp, 
ut,  Wi,  Wo. 

Bh,  Ga,  Uw,  Rij,,  Sp, 
Ut,  Wi,  Wo. 

Bh,  Dl,  Ga,  Gr,  Ht, 
Uw,  Oo,  Rij,  Se,  Sp, 
Ut,  VI,  Wi,  Wo. 

Bh,  Dl,  Ga,  Go,  Gr, 
Ht,  Uw,  Ah,  Oo,  Rij, 
Se,  SI,  Sp,  Ut,  VI,  WI. 
Oo,  Bh,  VI,  WI. 

April. 

1  Ho,  Nh,  Bh. 

23  Ho. 

Mei. 

20  Hl,  Nh,  Ou,  VI,  Wo. 

21  Go,  Ho,  Lw,  Nh. 

23  As,  Bh,  Dl,  Ga,  Go, 


12 

13 

14 

15 

29 


Oosterhuizen, 

Oo. 

Oudorp, 

Ou. 

Rijsbergen, 

Rij. 

Sleeuwijk , 

SI. 


Slijk-Ewijk, 

Se. 

Spijkenisse, 

Sp. 

Terborgh , 
Tr. 

Utrecht, 

Ut. 


Mei. 


Gr,  Hl,  Hm,  Ho  ,  Ht, 
Uw,  Uu,  Ms,  Oo,  Ou, 
HIJ,  SI,  Ut,  Wo. 

25  Gv. 

31  Ut. 

JUNIJ. 


1 

8 

9 


Ho. 

Dl,  Ho,  Oo,  Se,  Va,  Zu. 
Oo,  Va,  Zu. 

12  Am,  Dl,  Ga,  Hm,  Ho, 
Ln,  Nh,  Ou,  Se,  SI,  Sp, 
Ut,  Wo. 

13  Ab,  As,  Bd,  Bh,  Dl,  Ga, 
Go,  Gv,  Hm,  Hl,  Hr, 
Ho,  Ht,  Ln,  Lw,  Oo, 
Ou,  Rij,  SI,  Se,  Sp,  Ut, 
Va,  VI,  Wo. 

14  Gv,  Oo,  Va,  VI,  Zu. 

15  Oo. 

16  Ho,  Oo,  Se. 

20  Ho. 

23  Ho. 

24  Dl,  Gr,  Lw,  Oo,  Ou,  SI, 

«r,  III,  Rt,  Ut,  Wo. 

26  Ho,  Oo. 


Zwolle, 

Zw. 

Zutphen , 
Zu. 


Varseveld, 

Va. 

Vlissingen, 

VI. 

Willemsoord 
Wi. 

Workum , 

Wo. 

JUNIJ. 

27  Am,  Go,  Ho,  Ht  ,Uw. 

Sp. 

JüLIJ. 

2  Bo. 

3  Bo,  Go,  Ns,  Oo,  Ou,  Sp., 
Wo. 

6  Ho. 

17  Lu. 

21  Ho,  Oo,  Zu. 

25  Gv,  Uu. 

29  Bo. 

30  Go,  Nh. 

Augustus. 

1  Se. 

2  Ho. 

3  Am,  Oo,  Ou. 

6  Go. 

7  Oo.  ^ 

9  Bo,  Ho,  Lw,  Nh,  Wo, 

Bh,  Ht,  WI. 

10  Ab,  Go,  Hm,  Ho,  VI, 

As,  Ab,  Ga,  Go,  Hl, 

Ho,  Ht,  Wh,  Hij,  Sp, 

Ut,  Wi. 

11  Ho,  Nh.  Gr,  Sp. 


r 
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AUGUSTUS. 

20  Nb. 

21  Oo.,  SI.,  Se.,  Ut. 

23  Ho.,  Ut.,  Bo,  Bh-,  Ga., 
Ho.,  Oo ,  SI»  ,  Se..  Sp., 
Ut.,  VI. 

24  Se.  Ho-,  Lu.,  Sh,  Se. 

25  VL 

26  Nh. 

27  Oo. 

31  Ho.,  Ho. 

September. 

1  Lu.,  Ms.,'Nh. 

4  Bh.,  DL,  Go.,  Gv.,  Hm., 


September. 

Ht.,  Lw.,  Nh.,  Oo.,  Ou., 
Se.,  SI.  Sp.,  Ut. 

5  Hl. 

10  Oo.,  Se.,  Sp.,  Va. 

11  Ab.,  Am.,  Bh.,  DL,  Ga.,  Go., 
Gv.,  Hm.,  Hr.,  HL,  Ht., 
Ho.,  Lw.,  Lo.,  Lu.,  Ms., 
Nh.,  Ou.,  Se.,  SL,  Sp.,  Ut., 
VL,  Va.,  Wo. 

12  As.,  Ab.,  Bh.,  DL,  Gv.,  Hm., 
Ho.,  Ht.,  Ln.,  Nh.,  Ou., 
Oo.,  Bij.,  Se.,  SL,  Sp.,  Lr., 
Ut.,  Va.,  VI. 


September. 

13  Go.,  Ht.,  Nh.. 

15  Bh. 

16  Bh.,  Ht.,  Go.,  Nh.,  SL,  Sp., 
Ut.,  VL,  Wo. 

17  Bh.,  Hm.,  VL 

18  Nh. 

19  Ab.,  Bh.,  Ga.,  Hm.,  Nh., 
Oo.,  Ou.,  SL,  Ut.,  VL 

20  Dl.,  Lu.,  Oo.,  Ou.,  Bij.,  Se., 
Sp.,  Ut.,  VL,  Wo. 

25  Ab. 

OCTOBER. 

19  Uil. 


OCTOBER. 

20  Lw.,  Bd  ,  Bo  ,  Bil.,  Dl-, 
«a.,  Hm.,  Hr  ,  Hl.,  Ho  , 
Ht.,  Lw,  Ms  ,Sh,Ou, 
Se.,  Fr.,  Ut-,  VL,  WI. 

23  Bd.,  Bh.,  DL,  Hl  ,  Ht., 
Ho-,  Ms.,  Wh.,  Se.,  Ut-, 
VL 


November. 


5 

Hl. 

13 

Wh., 

VI. 

14 

Uu., 

Wh. 

15 

Uil. 

17 

Ho., 

Uw.,  Wh.,  Se.,  Sp. 

November. 

18  HL,  Wh. 

22  Uu.,  Wh. 

23  Wh. 

24  Nh.,  Ga.,  Go.,  Ho.,  Ms., 
Wh.,  Se.,  Fr.,  Ut.,  VI., 
WI. 

25  Bo..  Ms. 

26  Sp.,  Lu.,  Wh.,  Fr.,  Wo. 

27  Gv.,  Wo.,  Wh. 

28  Ga.,  Sp.,  Wh. 

29  Wh. 


Aan  het  einde  van  ons  overzigt  gekomen,  hebben  wij  nog  onzen 
dank  te  brengen  aan  de  verschillende  Heeren  die  op  ondersche.de 
ndjzen  hebben  medegewerkt  om  de  samenstelling ^daarvan  moge£k 
mLn  In  de  eerste  plaats  rigten  wij  dezen  dank  aan  d,e  Heeren 
ZtZ Merendeels  reeds  sedert  vele  jaren  op  bepaalde  uren  van  den 
dag  waarnemingen  deden  met  naauwkeurige  werktuigen  die  .met 

standaard-instrumenten  van  het  "^eÏ”:— 

tn  rd"::r„dwi  a-x.  *. 

Zpeltnur  ,  de  rfgting  zijner  stroomen,  de  vochtigheid  en,  in  getallen 

rtlperatVuur”  zThln  de  meeste  gevallen  met  groote  snelheid  over 
tteï  Me "  «ij  dezen  dank  tot  de  Heeren  die  door 


regelmatige  maandelijksche  of  driemaandelijksclie  inzending  hunner  aan¬ 
tekeningen  aangaande  onweders,  zware  regens,  hagel ,  storm  ,  noorder- 
lichten  of  andere,  min  of  meer  buitengewone  verschijnselen,  ons  in  staat 
stelden  om  datgene  wat  dikwijls  meer  plaatselijk  of  tot  eene  kleinere 
ruimte  is  beperkt,  in  zijnen  oorsprong,  verloop  en  einde  te  kunnen 
nao-aan.  Ons  land  is  door  zijne  geringe  verhevenheden  zeer  geschikt 
voor  de  studie  van  zoodanige  meer  plaatselijke  verschijnselen,  meer  dan 
andere  landen  waar  zij  door  de  verhevenheden  van  den  grond  worden 
gewijzigd  en  waar  het  bij  gebrek  aan  een  ver  uitzigt  vaak  ónmogelijk 
Ts  om  ze  met  het  oog  te  kunnen  volgen.  Ook  aan  die  Heeren  welke 
alleen  bij  het  voorkomen  van  zeer  opmerkelijke  verschijnselen  ons  daar¬ 
van  mededeeling  deden  zij  onzen  dank  toegebragt;  terwijl  wij  met  ver¬ 
trouwen  aan  allen  de  zaak  der  meteorologie  blijven  aanbevelen. 

Met  name  zijn  het  de  navolgende  Heeren  op  de  daarbij  aangeduide 

plaatsen. 

r  54c 


Aard  en  burg 

Amsterdam 

Assen 

G  roo t- A  m  m  ers 

Bovencarspel 

Breda 

Brouwershaven 


de  Heer  g.  roos. 


99 

99 

Mr.  J.  A.  VAN 

EIJK. 

99 

99 

Dr.  COHEN. 

99 

99 

h.  a.  Vermeulen. 

99 

99 

J.  SMIT. 

19 

99 

H.  J.  HARTING 

BANK. 

99 

99 

A.  NOTEBOOM. 

Delft 

99 

Delle 

99 

Frederiks-oord 

99 

Goes 

» 

’s  Gravezande 
Groningen  * 
Haamstede  (kustlicht  bij)  „ 
Haarlemmermeer  „ 

Helder 

99 

Hellevoetsluis 

Horst 

99 

Noord-Hinder 

Leeuwarden 

55 

Loenen  a.  d.  Vecht 


»  Dr-  F-  G.  groneman  (thans  te  Gro- 
»  J-  VAN  DEN  BURG.  (ningen. 

55  C.  J.  M.  JONGKINDT  CONINCK. 

55  J.  K.  A.  CROMJONGH. 

55  A.  DE  VLETTER. 

55  Prof.  J.  W.  ERMERINS. 

55  A.  C.  BON. 

55  Ds.  L.  TINHOLT. 

55  C.  VAN  DER  STERR. 

55  T.  E.  VON  WEILER. 

55  H.  G.  DRIESSEN. 

55  Stuurlieden  op  het  Lichtschip. 

55  Mr.  R.  D.  SMEDING. 

99 


D.  J.  DE  HEUS. 


3  — 


Luxemburg 
Maastricht 
en  daarna 
Oosterhuizen 
Oud  dorp 
Rijsbergen 
Sleeuwijk 
Slijk-Ewijk 
Spijkenisse 
Terborg 
Varsseveld 
Vlissingen 
Willemsoord 
Workum 
Zutphen 


de  Heer  Prof.  Dr.  reuter. 

55  55  Prof.  H.  W.  SCHROEDER  V.  D.  KOLK 

55  55  &.  STEIJNS. 

55  55  H.  SCHROVEN. 

55  55  J.  LEGUIT. 

55  55  P.  H.  DE  VLAM. 

55  55  K.  VERMEULEN. 

55  55  G.  de  GROOT. 

55  ,5  P.  VAN  VLISSINGEN. 

„  „  Dr.  p.  A.  VEROUDEN. 

55  55  G.  NIBBELING. 

55  55  HAENEL  VON  CRONENTHALL. 

55  55  DRONKERS. 

55  55  E.  MEIJER. 

55  55  Dr.  W.  C.  H.  STARING. 


E.  W.  C.  KRECKE , 

Directeur  van  het  Kon.  Neder/.  Meteorologisch 
Observatorium  en  Instituut ,  1«  Afdeeling. 
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MAGNETISCHE  WAARNEMINGEN. 


Gedurende  het  jaar  1864  werd  van  tijd  tot  tijd  de  absolute  magne- 
ische  declinatie  en  inclinatie  bepaald.  Daarvoor  werden  dezelfde  m- 
'trumenten  gebruikt  en  dezelfde  wijze  van  berekenen  gevolgd  als  m 
;iet  jaarboek  van  1862  zijn  beschreven.  De  declinatie  werd  steeds  be- 


paald  des  namiddags  tusschen  12  en  3  ure, 
maximum  valt;  de  inclinatie  des  voormiddags 
wanneer  zij  mede  hare  grootste  waarde  heeft 

andert. 


declinatie. 

INCLINATIE. 

Maanden. 

Getal 

waarn. 

Inclinatorium. 

Getal 

waarn. 

Aard-Inductor. 

Getal 

waarn. 

December 
Januarij 
Eebruarij 
,  Maart 

April 

Mei 

Junij 

Julij 

Augustus 

September 

October 

November 

18 —  4.20 
18—  5.50 
18—  5.83 
18—  5.33 

18 —  3.18 
18—  5.00 
18—  2.81 
18—  4.33 
18—  2.58 
18—  0.97 
17—59.97 
17—57.19 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

67—51.11 

67—54.64 

67  —  52.87 
67—55.61 
67—57.69 
67—53.04 
67—53.11 
67—55.06 
67—53.24 
67—56.28 
67—51.20 
67—53.77 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

67—51.58 

67—49.34 

67—47.00 

67—49.28 

67 — 50.55 
67—52.08 
67—51.97 

67 — 47.08 
67—52.78 
67—51.13 
67—48.60 
67—52.65 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Gemiddeld 

18—  3.03 

25 

som 

67—53.97 

48 

som 

6  {—  5 1.05 

24 

som 

wanneer  gemeenlijk  het 
tusschen  9  en  12  ure, 
,  en  dus  het  minst  ver- 


OVERZIGT  DER  WAARNEMINGEN 


IN 


europa  oeraahg 


résumé  des  observations  en  europe. 


55 


HET  JA 


i 

Steeds  meer  en  meer  gebruik  makende  van  de  meteorologische  opga¬ 
ven  in  het  Bulletin  van  den  Heer  le  verrier  en  ook  van  die,  welke 
in  the  London  Times  door  Admiraal  fitz  roy  worden  medegedeeld, 
hoewel  de  normaalgangen  voor  de  in  deze  tijdschriften  vermelde  plaat¬ 
sen  niet  zoo  naauwkeurig  kunnen  worden  aangegeven ,  wegens  verschil¬ 
lende  oorzaken,  die  echter,  naar  wij  hopen,  langzamerhand  zullen 
worden  opgeheven,  hebben  wij  onze  kolommen  zoover  kunnen  uitstrek¬ 
ken,  dat  de  geheele  dubbele  bladzijde,  die  wij  elke  maand  aan  baro¬ 
meter-  en  thermometer-afwijkingen  openstellen,  gevuld  werd.  Daarbij 
erlangden  wij  een  groote  aanwinst  door  de  waarnemingen  van  Arnstadt, 
van  Troppau ,  Ofen  en  Brünn.  Al  ontvielen  ons  dan  ook  Ittendorff 
door  den  dood  van  Pastor  sulzer,  Dresden  door  den  dood  van  den 
berigtgever  in  de  Dresdener  Zeitung  en  gedeeltelijk  Lissabon  door  de 
meerdere  uitbreiding ,  die  met  het  begin  van  1864  aan  de  waarnemingen 
aldaar  gegeven  is,  waardoor  zij  later  worden  uitgegeven,  zoo  ontbrak 
ons  toch  dit  jaar  de  plaats  om  aan  den  kant  korte  opmerkingen  aan¬ 
gaande  den  toestand  des  weders  of  den  gang  der  instrumenten  toe  te 
voegen.  Dientengevolge  willen  wij  daaraan  nu  enkele  bladzijden  wijden. 

Vooraf  een  woord  over  de  zekerheid  der  normalen.  In  Madrid  heeft 
de  directeur  A.  d’aguilar  de  groote  beleefdheid  gehad  om  ons,  buiten 
het  gedrukte  Bulletin ,  ook  nog  in  geschrift  de  waarnemingen  toe  te 
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zenden,  en  wel  bepaaldelijk  de  barometertoestanden  onveranderd,  vol¬ 
gens  mijn  uitgegeven  verzoek,  aan  de  meteorologen  „Priëre  h  9eux  qm 
veulent  bien  de  la  météorologie ,”  en  op  een  bepaald  uur.  Naar  Parijs 
worden  zij  telegraphisch  geseind,  maar  na  herleiding  op  het  midden 
van  de  zee ,  waardoor  zij  onbruikbaar  worden.  Zulk  eene  vervalsclnng  — 
ik  kan  het  niet  sterk  genoeg  uitdrukken  -  is  onnoodig  en  ongeoorloofd. 
In  het  gedrukte  Journaal  wordt  de  gemiddelde  stand  van  den  dag  aan¬ 
gegeven,  even  als  helaas  plantamour  dat  voor  Genève  vroeger,  en 
Tater  voor  den  St.  Bernard  is  begonnen,  en  zoo  als  van  tijd  tot  tijd 
een  enkele  waarnemer  dat  doet.  Ook  dit  reken  ik  ondoelmatig,  daar 
de  grootte  van  een  gelijktijdig  verschil  in  verband  met  de  bestaande  win¬ 
den  __  ik  voeg  dit  curcijf  toe ,  omdat  ik  de  wisseling  tusschen  verschil 
en  barometerstand  in  winden  ook  in  zooverre  gaarne  erken,  dat  ik 
geloof,  dat  ook  door  de  winden  dergelijk  verschil  wordt  te  voorschijn 
geroepen  en  onderhouden,  gelijk  ten  gevolge  yan  het  verschil  de  win¬ 
den  ontstaan  —  het  weder  bepaalt,  maar  niet  de  grootte  van  een  ge¬ 
middeld  verschil  of  de  grootte  van  het  verschil  tusschen  een  ware  waar¬ 
neming  en  een  gemiddelde.  Een  gemiddelde  is  een  noodzakelijk  kwaad, 
altijd  en  overal,  indien  het  vergezeld  is  van  de  grootheden,  waaruit 
het  getrokken  werd.  Zelfs  voor  de  temperatuur  zou  ik  het  nog  in 
bedenking  nemen  als  de  waarnemings-uren  van  den  dag  op  de  gemul- 


ilelde  plaatsen  meer  overeenstemden  om  de  afwijkingen  voor  een  vast 
uur  te  geven,  liever  dan  de  afwijkingen  van  het  gemiddelde  van  den 
dag.  Daar  heeft  echter  de  grootte  van  de  oogenblikkelijke  afwijking 
niet  zoo  veel  beteekenis.  Voor  den  barometer  zou  ik  liefst  alle  waar¬ 
nemingen  op  een  zelfde  tijdstip  hebben,  indien  niet  het  ongerief  gevaar 
wekte  van  onnaauwkeurige  waarnemingen.  Van  Lissabon  zeide  ik  reeds, 
dat  van  dit  jaar  af  onder  de  leiding  van  den  Heer  da  Salveira  de  waar¬ 
nemingen  zeer  uitgebreid  gedrukt  worden.  Wij  zullen  over  het  jaar 
1865  ook  de  vaderlandsche  uurwaarnemingen ,  waarvan  wij  slechts  ge¬ 
middelden  aangaven  om  de  kosten,  althans  voor  Utrecht,  geheel  uit¬ 
geven  ,  zoo  er  de  middelen  slechts  eenigzins  toereikend  zijn.  Wij  schie¬ 
ten  in  de  magnetische  waarnemingen,  wegens  het  gemis  van  photo- 
graphisch  zelfregistrerende  instrumenten,  die  ook  uitbreiding  van  het 
personeel  zouden  noodzakelijk  maken,  bij  Kew,  Greenwich,  Lissabon, 
Praag,  Weenen  en  eenige  Russische  plaatsen,  te  kort,  maar  wenschten 
te  verhoeden,  dat  dit  ook  in  eenig  eigenlijk  meteorologisch  opzigt  zoude 
geschieden,  alwaar  de  groote  kosten  er  ons  niet  toe  noodzaken. 

De  normalen  van  de  noordelijke  plaatsen  Aberdeen,  Orkaden  en 
Shetlands  eilanden,  heb  ik  op  nieuw,  in  verband  met  die  van  Chris- 
tiania,  herzien,  maar  de  wijziging  is  te  gering  om  opzettelijk  bekend 
te  maken.  Als  de  eene  of  andere  bijzondere  omstandigheid  eens  aan¬ 
leiding  geeft  om  een  nieuw  normaalboek  tezamen  te  stellen  en  eenige 
gang  bijv.  meer  dan  een  graad  of  een  millimeter  gewijzigd  moest  wor¬ 
den ,  dan  zal  ik  alle  berekeningen  op  nieuw  geven  als  in  de  Marche 
Annuelle,  die  ik  tot  nu  toe  volg,  zoo  als  men  aan  het  hoofd  der  kolom¬ 
men  zien  kan.  Reeds  in  het  vorige  Jaarboek  beloofde  ik  dat  ik  dan 
tevens  al  de  gemiddelde  maandelijksche  afwijkingen  mijner  verschillende 
plaatsen,  zooverre  tevens  als  ik  ze  magtig  kan  worden,  zal  berekenen 
volgens  de  nieuwe  normalen.  Wijken  die  dan  af  van  de  oude,  dan 
weet  de  lezer  dat  de  afwijkingen  ook  evenveel  verschillen  en  dat  dan 
dat  verschil,  met  inachtneming  van  het  teeken,  slechts  bij  elk  indivi¬ 
dueel  getal,  voor  eene  afwijking  op  die  plaats  gegeven,  is  op  te  tellen 
of  ei  \  an  af  te  trekken.  Ook  kan  men  daarin  dan  zien ,  hoe  weinig  de 
gevolgtrekking  van  glaisher  voor  Greenwich,  zie  Proceedings  BrÜish 


Meier ological  Society,  dat  dq  temperatuur  er  in  de  laatste  75  jaren  toe¬ 
neemt,  geldig  is  voor  Europa.  De  oorzaak  kan  wel  liggen  in  de  uitbrei¬ 
ding  van  London  en  de  ontwikkeling  van  het  fabriekwezen.  Zooveel  is  er 
waar  van  de  bewering  van  arago,  hem  in  radeloosheid  ontvallen,  —  name¬ 
lijk  dat  de  mensch  zich,  zal  hij  het  weder  kunnen  voorspellen,  in  verband 
moet  stellen  met  houthakkers  en  fabrikanten  enz.,  —  dat  werkelijk  in 
den  loop  der  tijden  eene  stad  en  haar  fabriekwezen  zoodanige  uitbreiding 
kan  erlangen,  dat  de  temperatuur  een  graad  Fahrenheit  hooger  wordL 
Men  is  soms  al  heel  vlug  met  zijne  beweringen,  van  alle  landen  spant 
echter  Frankrijk  de  kroon;  daar  geeft  men  de  onnoozelste  lang  bekende 
zaken  in  meteorologie  als  groote  ontdekkingen  of  als  vermoeden ,  en 
stelt  zelfs  allerlei  vermoeden  op,  die  óf  lang  veroordeeld  zijn  óf  geen 
schijn  van  waarheid  hebben. 

Uit  Konstantinopel  heb  ik  niet  tot  het  einde  van  het  jaar  toe  de 
waarnemingen  kunnen  mededeelen,  omdat  zij  niet  alleen  uit  het  Bulletin 
van  den  Heer  le  verrIEr  verdwenen  zijn  -  daarmede  zou  men  zich 
nog  kunnen  troosten  —  maar  ook  uit  de  Gazette  médicale  d’Orient.  De 
Directeur  k.  jelinek  heeft  aan  de  Keizerlijke  Akademie  voorgeslagen 
om  nevens  de  waarnemingen  ook  de  afwijkingen  te  drukken  naar  het 
voorbeeld  van  Holland,  en  reeds  zijn  voor  Weenen  de  afwijkingen  op  die 
wijze  verschenen  van  Januarij,  Februarij  en  Maart  1865;  maar,  waar  wij 
voor  het  Jaarboek  van  dit  jaar  1864  meer  aan  hebben,  reeds  zijn  alle 
maandelijksche  gemiddelden  van  Weenen  hier  ontvangen,  die  een  hoogst 
bevredigend  resultaat  hebben  opgeleverd  bij  vergelijking  met  die  van 
Praag,  en  ook  kunnen  wij  daardoor  de  normalen  van  Troppau,  Brünn 
en,  als  er  wat  langer  zal  waargenomen  zijn,  ook  van  Ofen  naauwkeu- 
riger  bepalen.  Wat  Europa  aangaat  hebben  wij  dus  alle  reden  tevre¬ 
den  te  zijn.  In  Saksen  is  een  meteorologisch  Instituut  gegrond  en  in 
1864  in  werking  gekomen,  zie  het  aanhangsel  van  de  Leipziger  Zeitung, 
alwaar  in  n°.  13  tot  16  Profr.  brühks  een  zeer  sober  verslag  geeft 
van  wat  vóór  1864  gedaan  is  in  andere  landen,  en  tevens  uitvoeriger 
mededeelingen  over  dat  eerste  jaar  in  Saksen.  Voorts  zijn  van  het 
Helvetische  Verein  reeds  waarnemingen  in  volkomen  doelmatigen  vorm 
uitgegeven  tot  Augustus  1864  ingesloten,  uitvoerig  en  naar  een  goed 


model  ■  ook  daaruit  zijn  door  Profr.  plantamour  reeds  m  een  afeon- 
derlijk  stukje:  Recherches  sur  la  distributie»  de  la  température  a  la  surface 
*  la  Suisse  resultaten  afgeleid.  Die  Zwitsersche  vereenig.ng  aal 
„ut  stichten  voor  de  meteorologie.  In  Engeland  blijft  men  steeds  waar¬ 
nemen  en  door  middel  van  de  The  Times  is  men  nu  ook  aangevangen 
de  afzonderlijke  waarnemingen  te  publiceren ,  en  zich  boven  he  geven 
1  Hddiden  te  verbeffen.  Liever  toch  voor  elke  dertig  p  aatsen 
waarvoor  men  in  Engeland  gemiddelden  geeft  -  mdien  men 
daarbij  bepaalt  of  alleen  een  maximum  en  minimum  er  bi,  vermeldt, 
zonder  opgaaf  van  de  datums  -  voor  édn  plaats  slechts  de  waarneming 
van  eiken  bepaalden  dag  gegeven.  Men  behoeft  met  zoovele  observa¬ 
toria  met  volledige  waarnemingen.  Immers  uit  Maastncht,  Vhssmgen 
Helder  en  Groningen  alleen  kan  ik  toch  vooi  e  'en  ag 
zeer  weinig  na  de  temperatuur,  den  barometerstand  en  wind  voor  elke 
pLs  van  ons  vaderland  aangeven.  Als  men  waarneemt  en  met  uit¬ 
voerig  publiceert,  waarom  laat  men  dan  die  waarnemingen  maar  n, 
in  de  atmospheer  blijven,  dan  was  er  geen  tijd  verloren  geweest.  Een 

maandgemiddelde  is  maar  weinig  meer  dan  mets. 

Aan  Europa  zal  zich  nu  eindelijk  weder  America  ook  gaan  aanslui¬ 
ten,  daar  de  superintendent  gilliss  mij  meldt,  dat  eindelij'  aan  en 
wensch  van  Prof,  henry  en  dien  van  The  Smüksonian  Institutie»  v  1- 
daan  zal  kunnen  worden,  om  de  menigvuldige  waarnemingen  die  sed 
jal  in  America  op  kosten  van  die  inrigting  gedaan  werden,  uit  te 
geven,  nu  giluss  eindelijk  orde  heeft  gebragt  in  den  chaos. 

S  Uit  Azië  kan  ik  minder  goede  berigten  geven,  althans  voor  zoover 
onze  bezittingen  aangaat.  De  waarnemingen,  die  van  daar  inkomen 
inkwamen,  verdienen  geen  vertrouwen  dan  bij  uitzondering,  en  men 
weet  niet  welke  men  uitzonderen  zal;  daarbij  bezit  ik  geen  mag  ovei 
hen,  die,  naar  mijne  meening,  goede  waarnemingen  zouden  kunnen 
leveren ;  maar  uit  andere  plaatsen  van  Azië,  zelfs  uit  Hongtong,  an 
ik  door  de  welwillende  vriendelijkheid  van  den  Nederlandschen  Consul, 
den  Heer  ,  hes  amorie  van  her  hoever  te  Canton  en  den  waauie- 
menden  Ned.  Consul  VAN  OOKDT  te  Hongkong  voor  liet  vo  gen  e  jaai 
waarnemingen  beleven.  Ik  meende  dat  dergelijke  waarnemingen  te 


vereenigen  en  te  bewerken  nuttig  kon  zijn  ter  bestudering  van  de  ty- 
phoons  en  andere  verschijnselen  in  de  Chinesche  wateren.  W,j  hebben 
ons  hier  echter  tot  Europa  te  bepalen  en  zullen  den  gang  van  baro¬ 
meter  en  thermometer  voor  eenige  andere  plaatsen  nagaan,  dan  die  als 
Grensplaatsen  op  elke  zesde  bladzijde  voorkomen,  omdat  voor  die  plaat¬ 
sen  de  cijfers  duidelijk  genoeg  spreken  en  men  door  die  getallen  met 
de  nu  voloende  woorden  te  vergelijken,  indien  men  met  de  telkens 
voorgaande  uitvoeriger  bladzijde  wil  naslaan,  tevens  over  de  algemeen- 
heid°va„  den  gang  in  de  verschillende  plaatsen  van  Europa  kan  001- 
deelen  Wij  kiezen  dan  nu  meer  bijzonder  Bressay  op  de  Shetlands- 
eilanden ,  St.  Petersburg  als  noordelijke,  Penzance  en  Greenw.ch  als 
westelijke,  Warschau  en  Moskou  als  oostelijke  en  Madrid  en  Con- 
stantinopel  als  zuidelijke  plaatsen. 

Winter. 

Petersburg  heeft  met  zijne  omgeving  tot  en  met  Moskau  de  eerste 
dagen  der  maand  een  hoogen,  na  den  7.  een  zeer  lagen  barometer¬ 
stand,  zoodat  het  gemiddelde  -8  mm.  bedraagt.  Kegts  m  Nyne  Ta- 
cuilsk  en  links  in  het  noorden  van  Schotland  is  de  barometerstand  aag. 
Christiania  komt  met  Bressay  zeer  na  overeen.  Aldaar  komen  alleen 
van  ii — 20  en  de  vier  laatste  dagen  der  maand  eemgzms  hoogere  ba- 
rometerstanden  voor ,  die  den  16.  door  een  zeer  diepen  val  afgebroken 
zijn.  Greenwich  heeft  alleen  den  2.  een  zeer  diepen  stand,  maar  is 
overigens  zeer  hoog  +8,  gelijk  eok  Madrid.  Constantinopel  is  zeer 
afwisselend  en  iets  te  laag,  alle  overige  plaatsen  in  Europa  zijn  te  hoog 
Den  13.  is  waarschijnlijk  de  positieve  afwijking  -+- 14  fautie  ,  men  iee 
dan  in  het  oosten  sterke  negatieve  afwijkingen.  Januarij  is  zeer  loog,, 
zelfs  in  Petersburg,  dat  met  Dorpat  en  Moskou  na  den  4.  sterke  ne¬ 
gatieve  afwijkingen  geeft,  van  20  en  meer  millimeters  is  toch  nog 
+  3  8  m.  Op  de  drie  plaatsen  is  de  negatieve  afwijking  oo ,  nog  o 
langdurig'  en  wordt  eerst  den  30.  door  +  14,  4- 12  en  +  3  vervangen, 
maar  in  Bressay,  Sandwick  en  Aberdeen  duurt  zij  slechts  dne  dagen 
Bijzonder  hoog  zijn  11-20,  in  het  noorden  ook  nog  vroegere,  in  ie 


zuiden  ook  nog  latere  dagen.  Rome  is  veel  minder  +  S.70 ,  Constanti- 
nopel  behoort  onder  de  plaatsen  van  lagen  stand,  vooral’  wegens  de 
eerste  helft  der  maand  +3.8.  Rome,  Toulouse  en  Turijn  hebben  „o. 
+  5.8.  Greenwich  behoort  met  Constantinopel  en  Leipzig  tot  de  hoogste 
plaatsen  met  eene  grootere  afwijking,  grooter  dan  van  +10  mm.  Op 
p.  191  spreek  ik  van  eene  onverwachte  verandering,  die  mij  de  ver¬ 
gissing  van  6  mm.  in  elke  afwijking  van  Turijn  bezorgde.  Mag  het 
met  onverwacht  heeten ,  als  zonder  eenige  vermelding  plotseling  de  niet 
herleide  waarnemingen  van  Turijn,  zoo  als  zij  in  het  fransche  Bulletin 
worden  medegedeeld,  op  het  midden  van  de  zee  worden  teruggebragt » 
Zoo  staat  men  telkens  aan  vergissingen  bloot,  en  doet  men  “anderen 
dwalen  als  men  zich  niet  houdt  bij  een  zelfde  wijze  van  mededeeling 

daar  elke  verandering,  zelfs  als  zij  behoorlijk  aangekondigd  wordt,  be- 
denkelijk  is. 

De  gang  van  de  temperatuur  in  deze  drie  wintermaanden,  is  merk¬ 
waardig  geweest,  in  zooverre  er  nog  al  tegenstelling  van  afwijkingen 
voor  .wam.  In  December  was  het  Spanje,  dat  het  te  koud  had,  zoo 
als  ook  Rome  en  Athene.  Onder  de  noordelijke  plaatsen  deelt  Bressay 

7® 1  CemgZI,1S  ,n’  maar  anders  hebben  alle  plaatsen  het  1  k  2  gra¬ 
den  te  warm;  zelfs  het  oostelijke  Nyné  Taguilsk,  dat  ik  voor  geen 
andere  maand  dan  voor  December  kan  geven,  omdat  het  overigens  zoo 
oe  matige  Jaarboek  zoo  laat  uitkomt,  heeft  tusschen  4  en  23  wel 
koude  dagen,  maar  het  gemiddelde  is  toch  slechts  een  halven  graad  te 
laag  hetgeen  ik  aanteeken,  omdat  er  bij  vergissing  onder  staat  +107 

P  TM  Va”  0  ™ji'  ^  gl'°°tste  warmte  *  tusschen  de  meridianen 
van  Belgie  en  van  Warschau.  Sterk  zijn  vooral  de  afwisselingen  in 

Moskou,  alwaar  -8.1  en  +11.3  voorkomt. 

In  Januarij  is  de  koude  juist  in  Saksen  en  Beijeren  zeer  streng.  De 
warme  lucht  is  boven.  De  St.  Bernard  heeft  een  positieve  afwring, 
die  m  Spanje  en  noordelijke  plaatsen  ook  voorkomt,  maar  niet  in  Ge¬ 
net  e,  hetgeen  ruim  drie  graden  onder  het  gemiddelde  is. 

De  positieve  afwijkingen,  die  zich  het  meest  na  den  10.  voorkomen, 

niet  e°  2  06 T‘  ff  'T ’  bfiIre  “  Dürpat  e“  St'  Dvb.rsburg ,  dat +  2.06, 
—2.06  heeft,  terwijl  Warschau  —2.44,  „iet  +2.06  heeft. 


Als  men  ,n  aanmerking  neemt  dat  Leipzig  vooral  en  Arnstadt  zooveel 
minder  oostel.jk  liggen  dan  Warschau,  zoo  moet  men  zich  verwonde! 
over  de  groote  negatieve  afwijkingen,  die  er  voorkomen.  En  toch  ziin 
het  goed  bekende  plaatsen  en  kan  men  het  niet  aan  mindere  zekerheid 
van  de  normaal  toeschrijven,  zoo  als  men  soms  omtrent  Turijn  zou 
runnen  meenen.  Rome  en  Athene  zelfs  hebben  afwijkingen  van  -9 
en  7  graden.  In  Februarij  blijft  het  in  Saksen  en  Beijeren  nog  tot 
de  helft  der  maand  koud  met  afwijkingen  van  -10  en  zelfs  -12  I„ 
Rusland ,  Petersburg  namelijk,  is  het  zeer  warm,  zoodat  van  den  25 
Jan  tot  9  Febr.  6  afwijkingen  +  10  voorkomen.  In  die  eerste  dagen  is 
de  tegenstel  mg  he,  grootst  tusschen  Petersburg  en  Klagenfurt,  den  2 
,  het  verschil  juist  20»  C„  de  helft  meer  dan  in  ins  land  het  verschil 
tusschen  den  warmstee  en  koudsten  normalen  dag  des  jaars  bedraagt. 
Zulk  een  verschil  kom.  op  den  St.  Bernard  voor  in  drie  of  vier  dagen 
van  den  8.,  9.  en  10.  met  den  13.  en  14.  voor,  en  dan  weder  van 
den  15.  tot  den  19.  In  Moskou  valt  den  28  de  vorst  weder  scherp 
oi  en  die  drie  dagen  de  drie  grootste  negatieve  afwijkingen  dier 
maand  aangetroffen,  terwijl,  zoo  als  wij  reeds  meldden,  aldaar  en  te 
etersburg  en  Dorpat  de  barometer  reeds  van  den  19.  af  onveranderd 
zeer  hoog  gestaan  heeft.  Regen  of  sneeuw  is  er  in  de  drie  winter¬ 
maanden  bijna  nergens  veel  gevallen.  Algiers,  de  Orkadisehe  eilanden 
en  a  ei  orn  geven  in  December  nog  al  aanmerkelijke  hoeveelheden; 
daarop  volgen  Kremsmunster  en  Rome,  dan  Belgie  en  omstreken. 
Januarij  en  Februarij  zijn  vrij  droog. 

Lente. 

te  L  MT-iS,de-mr°meterSt!ffld  °Ver  gehed  Eur°Pa  zeer  gelijkmatig 

van  -20  ’t  ' Het  'aagS‘  va”  6  tot  11  “et  afwijkingen 

....  '  USSchen  12  en  19  ^en  nog  hier  en  daar  positieve  af¬ 

wijkingen  voor,  zelfs  van  8  en  10  mm.  ,e  Barcelona,  Toulouse,  Parijs 

15  en™  d  “ah'haUSen-  Pü,bus’  Dresde".  Leipzig  en  Klagenfurt 

dn, kW  een  8  at6r  “  WarSChaU-  Nt'  wankeit  de  atmospherische 

O  eenigen  tijc  met  een  dal  in  het  zuidwesten,  maar  dat  breidt 


zich  uit  en  wordt  dieper,  zoodat  de  vijf  laatste  dagen  der  maand  overal 
zeer  lage  standen  geven,  het  diepst  in  Krakau,  Breslau  en  Warschau 
tot  — 28  mm.,  maar  toch  ook  in  Paderborn,  Belgie  en  Parijs  en  even¬ 
zeer  in  Schotland  en  de  noorder  eilanden,  dieper  dan  van  —24  mm. 
De  val  heeft  hier  plaats  van  den  27.  op  28.;  te  Turijn  en  vele  andere 
plaatsen  reeds  den  vorigen  dag,  maar  toch  komt  op  de  meeste  van  die 
plaatsen  de  grootste  diepte  eerst  den  29.  voor.  Het  is  met  aan  te  geven, 
hoe  de  lucht  zich  moet  verplaatst  hebben  en  hoe  hier  en  daar,  als  het 
ware,  gaten  zijn  gevallen,  maar  wel  dat  van  24  op  27  vele  dmzende 
millioenen  ponden  lucht  van  Europa  zijn  weg  gegaan  gelijk  van  11  op 
12  er  vele  duizende  millioenen  ponden  opgekomen  waren.  Bij  die  ge¬ 
legenheid  kan  men  beter  iets  aangaande  de  wijze  van  verplaatsing  aan¬ 
geven.  Den  10.  waren  namelijk  alle  plaatsen  onder  den  normaalstand, 
ongeveer  7  mm.  gemiddeld  en  den  volgenden  dag  waren  bijna  alleen 
de  noordelijke  plaatsen  er  onder.  Dorpat,  Petersburg  en  het  wel  met 
zoo  noordelijke  maar  ver  oostelijke  Moskou  houden  met  Putbus  en 
Aberdeen,  de  Orkaden  en  Shetlands  eilanden  en  natuurlijk  Chnstiama 
en  Koningsbergen  de  lage  standen,  die  echter  gelijk  wij  reeds  zagen, 
ook  op  de  overige  plaatsen  slechts  voor  korten  tijd  vervangen  worden. 

Eerst  in  April  keert  de  lucht  voor  eenigen  tijd  over  Europa  terug:  in 
de  noordelijke  plaatsen  den  4.  ongeveer,  op  de  zuidelijke  later  en  on¬ 
volkomen.  Athene,  Constantinopel,  Moskou  en  Odessa  hebben  met  voor 
den  16.  of  17.  positieve  afwijkingen  en  kunnen  hun  gemiddelde  niet 
tot  de  normale  hoogte  brengen.  De  hoogste  stand  in  het  begin  der 
maand  komt  den  8.  voor,  te  Kiel  4-16  en  in  het  laatst  den  23.  te 
Dorpat,  Petersburg  en  Moskau  + 16 ,  + 17,  -I- 19.  In  het  midden  der 
maand  daalt  de  barometer  wel  wat  in  het  westen;  in  Spanje,  bepaal¬ 
delijk  te  San  Fernando  komen  over  het  algemeen  negatieve  afwijkingen 
voor,  al  zijn  zij  niet  zoo  groot,  zoodat  San  Fernando  zich  aan  de  vier 

genoemde  zuidelijke  plaatsen  aansluit. 

In  Mei  zijn  de  afwijkingen  ongelijkmatig  verdeeld  en  niet  groot. 
Warschau,  Dorpat,  Petersburg  en  Moskou  hebben  omstreeks  de  helft 
der  maand  +11  tot  +16;  in  Putbus  en  Kiel  komt  eens  —  11  of —  12 
voor  ,  maar  overigens  is  de  barometerstand  nu  eens  een  dag  of  zes  te 


hoog  dan  weder  eens  wat  te  laag;  ook  zijn  de  gemiddelde  afwijkingen 
van°  de  geheele  maand  volstrekt  niet  gelijk  in  teeken  maar  tusschen 
+  2  en  —2  ingesloten,  zonder  dat  men  het  bij  landen  of  gedeelten  van 
Europa  geschiktelijk  zou  kunnen  aangeven,  of  het  moest  zijn  dat  de 
oostelijkste  plaatsen  te  weinig  lucht  hadden,  maar  toch  ook 
Fernando  en  Turijn  met  de  omstreken,  -  terwijl  de  overige  plaatsen 

meer  positieve  afwijkingen  vertoonden. 

De  temperatuur  was  in  Maart  over  het  algemeen  te  hoog,  in  April 
en  Mei,  oostelijk  van  Frankrijk,  te  laag.  In  Maart  hadden  alleen  Schot¬ 
land  met  Christiania  en  ook  Constantinopel  te  weinig  warmte,  vooral 
de  laatstgenoemde  plaats.  Overigens  was  het  voornamelijk  het  vierde 
en  zesde  vijftal  dagen,  waarop  het  in  Europa  te  koud  was;  te  Petersburg 
eenmaal  10°  en  aldaar  even  als  te  Dorpat  en  Moskou  ook  nog  de  drie 
vier  eerste  dagen.  De  positieve  afwijkingen  klommen  in  Saksen  en 
Beheren  eenige  malen  tusschen  7  en  16  tot  +5  en  +7  en  in  Silezie, 
Polen  en  Rusland  tot  +9  en  +11.  Ook  in  Frankrijk  was  het  m  de 
eerste  helft  der  maand  vrij  warm,  maar  in  Spanje  en  Engeland  wisselde 
de  temperatuur  gedurig  met  kleine  afwijkingen  naar  weerszijden.  Deze 
laatstgenoemde  landen  haalden  in  April  hunne  schade  m.  Voornamelijk 
San  Fernando  had  hooge  temperatuur.  Nederland  en  Belgie  waien  te 
laag,  en  oostelijk  van  Frankrijk  komen  in  Petersburg  en  Moskou  meer 
doorgaans,  en  op  de  overige  plaatsen  niet  dan  bij  uitzondering  posi¬ 
tieve  afwijkingen  voor.  In  Saksen,  Beijeren,  Oostenrijk  en  Silezie  is 
het  vooral  in  de  eerste  helft  der  maand  zeer  koud  -6  tot  -10,  welke 
koude  zich  in  het  tweede  vijftal  regts  en  links  uitstrekt. 

In  Mei  zijn  de  tien  middelste  dagen  vrij  gematigd.  Dan  is  alleen  m 
Rusland  de  temperatuur  laag,  overigens  gemiddeld  of  even  onder  de 
normaal;  in  Engeland,  Frankrijk  en  Belgie  vrij  wat  er  boven.  De 
geheele  maand  door  zijn  de  Shetlands  eilanden  er  weinig,  Dorpat  er 
veel  onder,  Moskou  en  Petersburg  er  slechts  twee  malen  boven,  Leipzig 
drie  malen.  In  geheel  Saksen  en  Oostenrijk,  Polen  en  Rusland  zijn 
echter  de  tien  eerste  en  de  tien  laatste  dagen  zeer  koud,  verscheiden 
dagen  achtereen  -9,  -10,  -11.  Mei  heeft  veel  te  vergoeden  ook 

voor  vorige  jaren. 


ZOME  R. 


Van  Jumj  af  heb  ik  aangevangen  de  onzekerheid  der  normaalgangen 
van  de  plaatsen,  wier  waarnemingen  mij  door  liet  Bulletin  international 
geleverd  worden,  op  vaste  en  eenigzins  andere  wijze  dan  wel  vroeger 
nu  en  dan,  aan  te  geven.  Terwijl  de  normaalgangen  zoogoed  mogelijk 
bepaald  waren  en  dan  toch  altijd  met  tienden  van  graden  uitgedrukt 
ten  grondslag  gelegd  waren  aan  bet  berekenen  der  afwijkingen,  begreep 
ik  in  de  vroegere  maanden  verkeerd  gedaan  te  hebben  die  onzekerheid 
in  de  normaalwaarden  zelve  aan  te  geven.  Wel  erken  ik,  dat  zij  nog 
ligt  een  graad,  in  de  winter-  en  lentemaanden  vooral,  zouden  kunnen 
gewijzigd  worden,  maar  ik  behoorde  toch  te  kennen  te  geven  van  welke 
waarden  ik  uitgegaan  was.  Daarom  is  het  veel  beter,  zoo  als  ik  van  Junij 
af  doe ,  de  normaalwaarden  even  naauwkeurig  als  voor  de  overige  plaatsen 
te  vermelden,  maar  liever  de  gemiddelde  afwijking  zonder  breuken  er 
onder  te  plaatsen,  omdat  die  reeds  buitendien,  wegens  het  ontbreken 
van  menige  waarneming  onzeker  zijn,  en  toch  ieder,  die  het  juiste 
middengetal  van  de  voorhanden  waarnemingen  wil  kennen,  door  gemak¬ 
kelijke  optelling  van  de  kolom,  dat  vinden  kan.  De  onzekerheid  ligt 
niet  zoozeer  in  de  onnaauwkeurige  mededeeling,  want  als  die  te  erg  is 
dan  valt  zij  wel  in  het  oog  door  vergelijking  met  de  omliggende  plaat¬ 
sen,  en  dan  heb  ik  zoodanige  waarneming,  die  mij  verdacht  toescheen, 
ook  wel  weggelaten,  —  maar  meer  in  de  keuze  der  uren,  terwijl  vroegere 
reeksen  op  die  plaatsen,  of  op  plaatsen,  waarmede  zij  moesten  woeden 
vergeleken,  op  andere  uren  gedaan  zijn  en  nog  voor  te  weinig  plaatsen 
de  dagelijksche  gang  genoegzaam  bekend  is  om  van  het  eene  uur  op 
het  andere  te  herleiden.  Men  weet  wat  dove  daarvoor  gedaan  heeft, 
maar  niet  ieder  schijnt  overtuigd  te  zijn,  dat  men  dove  alle  mogelijkJ 
gegevens  moet  bezorgen,  om  dat  onderzoek  verder  uit  te  strekken. 

Hoogstyerblijdend  is  het,  dat  de  ijverige  en  verdienstelijke  Directeur  van 

de  Oostenrijksche  stations,  de  Heer  k.  JELiNEK,.de  moeite  niet  ontzien 
heeft,  om  voor  dit  tachtigtal  de  waarnemingen  op  het  ware  gemiddelde 
te  herleiden.  Die  uitkomsten  zullen  waarschijnlijk  in  het  volgende  j aar 


bekend  gemaakt  worden,  waardoor  dan  tevens  de  dagelijksche  gang  in 
Europa  vrij  wel  bekend  zal  zijn.  Maar  keeren  wij  terug  tot  onze  schets 
van  den  gang  der  weersgesteldheid. 

De  barometerstand  was  vooral  in  de  eerste  helft  der  maand  Junij 
vrij  wat  te  laag,  met  eene  vrij  algemeene  verheffing  op  den  5.  en  6. 
In  het  vierde  en  vijfde  vijftal  der  maand  was  hij  algemeen  te  hoog 
met  eene  groote  verandering  van  den  15.  op  den  17.  Op  den  14. 
en  15.  toch  had  men  voor  den  zomertijd  buitengewoon  groote  ne¬ 
gatieve  afwijkingen  in  Engeland  en  Schotland.  Gedurende  het  laatste 
vijftal  dagen,  zooals  ook  de  geheele  maand  Julij  door,  kwamen  onop¬ 
houdelijk  afwisselingen  van  kleine  afwijkingen  voor  in  Middel-Europa, 
terwijl  Athene  en  vooral  Constantinopel  voortdurend  te  weinig  en  Schot¬ 
land  met  Christiania  van  6  tot  20  zeer  veel  te  veel  lucht  heeft,  130 
mm.  te  veel  in  15  dagen.  Juist  die  plaatsen  hadden  echter  ook  in  het 
eerste  vijftal  groote  negatieve  afwijkingen  en  evenzoo  in  het  laatste 
tiental.  Deze  golving  herhaalt  zich  bijna  in  Augustus,  in  zooverre  als 
er  in  het  tweede  tiental  in  Schotland  en  Engeland  zeer  sterke  positieve 
afwijkingen  tot  +18  vertoonen,  voorafgegaan  door  negatieve  afwijkingen 
en  gevolgd  door  minder  sterk  positieve.  Spanje  en  Rusland  hebben  te 
weinig  lucht  en  wel  zelden  zal  men  in  den  zomer  zulk  een  sterke 
tegenstelling  aantreffen:  +18  op  de  Orkaden  den  15.  en  — 18  te  Dorpat, 
gevolgd  door  —22,  en  te  Petersburg  nog  een  paar  dagen  later  door 
—20  en  —18.  Daar  de  19.  overal  te  laag  is  heeft  de  groote  lucht- 
ophooping  boven  Schotland  zich  niet  naar  het  zuiden  of  oosten  ver¬ 
plaatst  maar  moet  die  of  noord-  en  westwaarts  zijn  afgevloeid,  of  er 
is  aan  den  zuidoostkant  meer  onttrokken  dan  er  heen  kon  gaan/  Zeker 
nemen  ook  Schotland  en  Engeland  met  Christiania  minder  oppervlakte 
in  dan  de  plaatsen  waar  te  weinig  lucht  was,  zoodat  er  geen  geheele 
aanvulling  kon  plaats  grijpen ,  maar  er  is  geen  spoor  van  aanvulling 
te  zien.  Integendeel  is  het  wel  alsof  het  dal  zich  van  Rusland  west- 
waarts  verplaatst  had,  alwaar  te  Leipzig,  Putbus,  Paderborn,  den  24. 
een  groote  diepte  is.  Hoe  gaarne  zou  ik  de  afwijkingen  in  oostelijk 
Rusland  kennen.  Zulke  hooge  golven  en  diepe  dalen  moeten  ons  eerst 
op  het  spoor  brengen,  waarlangs  wij  tot  de  kennis  van  de  wet  van 


verplaatsing  geraken,  omdat  die  niet  verborgen  kunnen  bhjven  onder 
Je  storingen,  maar  bij  vernieuwing  zien  wij  dat  ons  terrem  daarvoor 
noe  te  klein  is  en  weder  komt  de  wensch  bij  ons  op,  dat  toch  v 
het  geheele  „oorder-halfrond  waarnemingen,  al  is  het  op  tamehjk  van 
elkander  verwijderde  plaatsen  gedaan,  aan  een  hoofdbureau  vereemg 
werden.  In  het  laatste  vijftal  dagen  is  een  nieuwe  golf  komen  aanrollen 

en  wel  van  het  zuiden. 

Met  de  temperatuur  is  het  in  dezen  geheelen  zomer  zeer  mat, g  ge¬ 
weest  Wat  Junij  aangaat  zoo  was  zij  alleen  in  Spanje  en  Rusland 
noemenswaard  te  hoog,  bepaaldelijk  in  de  tweede  ^£«-4, 
overigens  w'aren  de  afwijkingen  meer  negatief  dan  positief,  het  mees 
Leipzt  en  in  Zwitserland.  In  Genbve  en  Aarau  en  op  den  St.  Bernard 
bedroegen  de  positieve  afwijkingen  te  zamen  slechts  +12  graden  ge  uren  e 
de  geheele  maand,  waarvan  de  6.  en  18.  op  den  St.  Bernard  alleen  de 
helft  oaven.  In  Schotland,  dat  zich  anders  altijd  zoo  gunstig  door  ge¬ 
lijkmatigheid  onderscheidt,  en  ook  werkelijk  weder  meer  afwij  ingen 

kleiner  dan  ±1°  telt  dan  de  overige  plaatsen  van  Europa,  is  het  eerste 
vijftal  dagen  zeer  koud  tot  -4  en  -6;  Christiania  en  Kiel  doelen 
daarin,  maar  tot  Rusland  strekt  zich  de  koude  met  uit  Julij  is  in  het 
westen  wel  wat  warmer,  maar  het  noorden  heeft  het  toch  ook  nog  kond, 
ook  Nederland  en  Belgie;  en  in  het  oosten,  van  Saksen  af,  is  het  bij¬ 
zonder  koud.  Petersburg  heeft  alleen,  in  het  laatst  der  maand,  en  met 
Moskou  in  het  eerst,  eenige  bijzonder  warme  dagen,  die  er  vreemd  ge¬ 
noeg  de  gemiddelde  temperatuur  boven  de  normale  hoogte  brengen  en 
dat  alles  terzelfder  tijd  als  Saksen,  Beijeren,  Oostenrijk  en  Silezie 
_ 6  en  -8  hebben.  En  Augustus  nul  Geen  warmte.  Er  zijn  verschei¬ 
dene  plaatsen,  waar  de  gemiddelde  afwijking  minder  dan  een  graad 
bedraagt:  in  Spanje  en  Engeland,  ook  in  Marseille,  Turijn,  Rome, 
Odessa  zelfs,  omdat  de  bijzondere  afwijkingen  klein  waren;  in  andere 
plaatsen,  omdat  groote  positieve  in  het  tweede  vijftal  door  groote  nega¬ 
tieve  gevolgd  worden  en  dan  weder  worden  afgewisseld,  of  omdat  zoo 
als  in  Rusland  het  midden  der  maand  nog  al  warm  was.  De  overige 
plaatsen,  bepaaldelijk  tusschen  de  meridianen  van  Aarau  en  Dorpat, 
hebben  in  het  derde  en  zesde  vijftal  dagen  zeer  sterke  negatieve  afw.j- 


kingen  ondervonden.  Putbus  was  zonder  eene,  Leipzig  met  ééne  uit¬ 
zondering,  eiken  dag  onder  het  gemiddelde. 


Herfst. 

Nairn,  Aberdeen,  de  Orkadische  eilanden  hebben  bijzonder  diepe 
standen  aan  te  wijzen  en,  wat  opmerkelijk  is,  het  dal  is  niet  uitgebreid, 
want  ten  noorden  en  ten  zuiden,  ten  oosten  ook  is  het  zeer  sterk  af¬ 
nemende.  Reeds  met  de  Shetlands  eilanden  is  het  verschil  veel  grooter 
dan  wij  gewoon  zijn.  Werkelijk  is  er  reden  onnaauwkeurigheid  te 
vermoeden,  daar  de  Heer  alex.  büchan  met  September  naar  aanleiding 
van  mijne  circulaire  begonnen  is  de  waarnemingen  enkel  voor  tempera¬ 
tuur  en  niet  meer  voor  de  hoogte  boven  de  zee  te  herleiden.  Vroegei 
werden  nu  eens  naar  het  schijnt  de  enkele  waarnemingen ,  dan  eens  de 
gemiddelden  alleen  herleid,  nu  eens  voor  de  hoogte  van  de  temperatuur 
dan  eens  voor  de  temperatuur  alleen.  Daardoor  heb  ik  voor  elke 
maand  bijna  twee  uiteenlopende  getallen  en  is  het  mij  niet  mogelijk 
geweest  vast  te  stellen,  welke  normaal  ik  nu  aannemen  moet.  Wel  vind 
ik  dat  Bressay  betrekkelijk  tegenover  Aberdeen  en  de  Oreaden  sints 
1  September  ongeveer  4  mm.  gerezen  is,  maar  wie  is  gedaald,  wie 
gerezen.  Is  het  vermoeden  gegrond,  dat  de  laatste  plaatsen  2  mm. 
gedaald  zijn,  de  eerste  2  mm.  gerezen  zijn?  Binnen  kort  zullen  wij  het 
weten  en  dan  hebben  wij  ten  minste  gewonnen  dat  het  voortaan  steeds 
op  dezelfde  wijze  zal  worden  opgegeven.  Het  is  onbegrijpelijk  dat  men 
nog  zoo  weinig  algemeen  begrijpt,  dat  juist  dat  het  hoognoodige  is: 
steeds  op  dezelfde  wijs;  steeds  evenveel  fout,  liefst  nul ,  maar  duizendmaal 
liever  altijd  duizend  millimeters  of  graden  fout  dan  nu  een,  dan  weder 
twee.  Het  moge  vreemd  schijnen ,  dat  ik  op  een  zoo  eenvoudige  waar¬ 
heid  zoo  telkens  aandring  maar  hare  verwaarloozing  op  een  plaats  ver¬ 
oorzaakt  ook  meer  moeite  dan  anders  de  berekening  van  tien  plaatsen 
en  toch  nog  onvermijdelijke  fouten  —  en  zij  wordt  ongeloofelijk  dikwijls 
verwaarloosd.  Engeland  deelt  omstreeks  den  16.  in  die  lage  standen 
met  Belgie  en  Paderborn,  waar  ook  al  iets  met  den  barometer  schijnt 
gebeurd  te  zijn,  waarnaar  ik  onderzoek  heb  gedaan  en  bevonden,  uit 


vergelijking  met  Leipzig  en  Trier,  dat  van  Julij  af  de  normaalstand 
van  lieverlede  omstreeks  3  mm.  lager  is  geworden.  Voor  November  is 
het  in  de  barometerafwijkingen  van  eiken  dag  toegepast,  van  Julij  af 
is  er  acht  op  geslagen  in  de  volgende  tabel,  die  de  sommen  der  afwij- 
kmgen  voor  elk  tiental  dagen  bevat.  Rusland  sluit  zich  in  het  tweede 
vijftal  dagen  nog  al  aan  Schotland  aan,  maar  Frankrijk  en  de  overige 
staten  hebben  hooge  of  middelbare  standen  en  in  het  laatste  vijftal  dagen , 
bepaaldelijk  den  27.  en  28.,  is  overal  de  barometer  hoog. 

In  Spanje  is  in  October  de  barometerstand  steeds  te  laag  geweest  en 
ook  in  Rusland  waren  de  verheffingen  gering,  maar  in  de  overige 
plaatsen  van  Europa  heeft  één  golfber g  en  dal  de  geheele  maand  in¬ 
genomen;  voor  October  kon  ik  ook  weder  de  afwijkingen  voor  Dresden 
mededeelen.  Er  is  mij  gebleken  dat  de  nieuwe  waarnemingen  gedaan 
zijn  met  een  barometer  die  0.3  lijnen,  dat  is  ongeveer  0.7  hooger  wees. 
Daarop  is  acht  geslagen  in  de  volgende  tabel  289  en  ook  op  de  vergissing 
welke  op  bladz.  239  is  voorgekomen,  alwaar  dikke  cijfers  in  plaats  van 
de  gewone  en  omgekeerd  voor  Dresden  geboekt  zijn,  zoodat  het  ver¬ 
keerdelijk  schijnt,  alsof  Dresden  met  de  overige  plaatsen  in  tegenspraak 
was.  Den  16.  werd  plotseling  in  Engeland,  Belgie  en  Frankrijk  <*e- 
deehelijk  een  hooge  berg  door  een  diep  dal  vervangen,  beiden  van 
omstreeks  100  mm.  op  de  plaatsen  waar  zij  het  sterkst  voorkwamen, 
et  verschil  tusschen  de  grootste  hoogte  en  grootste  diepte  bedroeg  tot 
0  mm.  Groote  gelijktijdige  tegenstellingen  kwamen  niet  voor.  De 
gang  m  November  heeft  veel  overeenkomst  met  dien  van  October,  maar 
de  golving  is  zoo  zuiver  niet  en  ook  komt  in  het  laatst  der  maand 
weder  een  verheffing  voor.  Wel  zelden  zullen  Trier  en  Brussel  zooveel 
verschil  vertoond  hebben.  In  het  oosten  valt  nog  op  te  merken  dat 


het  van  14— lfi  volkomen  in  de  zeer  lage  standen  met  het  noorden  en 
eigenlijk  met  geheel  Europa  overeenstemt,  maar  toch  later  zich  weer 
herstelt ,  zoodat  de  laatste  zeven  dagen  en  bijzonder  de  laatste  vijf  te 
Dorpat,  St.  Petersburg  en  Warschau  buitengemeen  hooge  standen  hebben. 

De  temperatuur  was  in  September  in  Spanje  en  Engeland  iets  te 
hoog,  vooral  in  het  tweede  en  zesde  vijftal  dagen.  In  Frankrijk  en 
Belgie  weifelend,  vooral  omdat  daar  het  zesde  vijftal  dagen  niet  te 
warm  was;  Saksen  en  omgeving  hadden  het  wel  te  koud,  maar  overigens 
wisselden  positieve  en  negatieve  afwijkingen  elkander  nog  al  af,  die  deels 
geringer  waren,  als  in  Rusland,  deels  als  in  Oostenrijk  nogalaanmerkelijk. 
In  October  is  het  kouder.  Engeland  houdt  zich  nog  boven  de  normale , 
maar  Spanje,  Frankrijk,  Belgie  en  Nederland  hebben  nog  al  voortdu¬ 
rend  negatieve  afwijkingen,  die  overal  de  eerste  helft  der  maand  tot 
den  17.  voortduren,  maar  in  Spanje  eigenlijk  de  geheele  maand  door, 
zelfs  nog  gedurende  de  maand  November  met  enkele  uitzonderingen. 
De  eerste  helft  dier  maand  is  in  Schotland  te  warm ,  in  enkele  plaatsen 
van  Engeland  nu  en  dan,  in  Marseille,  Turijn  en  den  St.  Bernard  de 
allereerste  dagen ,  maar  overigens  overal  tot  den  14.  te  koud ;  van  den 
meridiaan  van  Christiania  tot  dien  van  Moskou  en  benoorden  de  Alpen 
is  het  zeer  koud.  Negatieve  afwijkingen  van  8  en  9  graden  in  het 
westen  en  van  10  tot  16  meer  oostwaarts,  komen  herhaaldelijk  voor. 
Het  derde  vijftal  der  maand  is  in  Moskou  en  Odessa  nog  al  warm  met 
afwijkingen  van  +6  tot  8 ,  maar  Dorpat ,  St.  Petersburg  en  Moskou 
hebben  18  tot  21  graden  te  weinig  in  het  laatste  vijftal  van  dit  mete¬ 
orologisch  jaar.  Met  uitzondering  van  Schotland  is  dan  ook  voor  alle 
beter  bekende  plaatsen  het  maandgemiddelde  negatief. 
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TUD,  DUUR  EN  BEDRAG  DER  BAROMETER- AF  WIJKINGEN  IN  EUROPA  GEDURENDE  HET  JAAR  1804, 

ELKANDER  IN  DENZELPDEN  ZIN  OPVOLGENDE. 


LISSABON. 


Tijd  en  duur. 


Afw. 


Dec.  1-18  108 

„  19-20  2 
21-Jan.  2  47 


Jan. 

99 

Feb. 


Mrt. 


77 

April 

99 

Mei 

)) 

99 

Junij 

)) 

39 


99 

Julij 

99 

39 

99 

39 


3-12 

13-Feb.  7 
8-11 
12-17 
18-Mrt.  1 
2-10 

11- 14 
15-31 

31- April  6 
7-26 

27-Mei  3 
4-11 

12- 14 
15-31 

1-6 

7-10 

11-14 

15-21 

22-28 

1-4 

7-14 

15-18 

22-27 

28- 


48 

117 

22 

26 

117 

83 

18 

146 

12 

92 

17 

45 

4 

83 

31 

12 

23 

ÏO 

12 

13 

21 

8 

8 


Nog  niet  verder  in- 
gekomen. 


CHRISTIANIA. 

MÜHLHAUSEN. 

Tijd  en  duur. 

Afw. 

Tijd  en  duur. 

Afw. 

Nov.  24-Dec.  2 

104 

Nov.  10-Dec.  1 

123 

Dec.  3-4 

19 

Dec.  2-4 

21 

6-13 

66 

„  6-11 

50 

„  14-15 

O 

„  13-16 

15 

„  16-17 

25 

17- 

7 

”  18-19 

ÏO 

„  18-21 

21 

20-28 

99 

„  22-24 

16 

29-Jan.  20  3  46 

„  25-26 

13 

Jan.  21-28 

43 

„  31-Jan.  23  224 

29-31 

32 

Jan.  25-27 

24 

Feb.  1-4 

27 

„  2 9 -Feb.  3  50 

,  5-12 

56 

Feb.  6-11 

45 

T.  13-17 

54 

„  14-15 

11 

18-Mrt.  4  140 

„  16-18 

13 

Tijd  en  duur. 


Mrt.  5-16 

.»  19-21 

„  22-April  4  142 
April  5-10  45 

,  11-13 

,  14-27 

,  28-30 

Mei  1-20 
„  21-23 

„  2  5- Junij  8 

„  13-19 

„  2 5 -Julij  2 

Julij  8-13 
„  15-21 

„  22-27 

„  28-31 

Aug.  1-11 
„  12-15 

„  16-25 

„  26-Sept.  2 
Sept.  5-13 
„  25-28 

„  30-Oct.  10  118 

Oct.  11-15 
„  17-21 

„  23-24 

„  25-Nov. 


Nov.  11-12 

7 

„  13-20 

50 

„  21-25 

35 

„  27-28 

15 

„  30- 

O 

Nov. 


25-27 
3-5 
11-12 
15-20 
24-29 
1-11 
12-30 
31-Nov.  11 
12-18 
23-27 
28-30 


Tijd  en  duur. 


Afw. 


4-16 

88 

Nov.  13-Dec.  3 

103 

18-21 

23 

Dec.  5-11 

54 

22- 

6 

„  12-15 

27 

25-26 

13 

„  19-21 

15 

28-29 

6 

„  22-24 

28 

1-2 

6 

„  25-26 

12 

3-28 

167 

„  31-Jan.  23 

273 

30-Feb.  5 

50 

Jan.  25-27 

21 

6-11 

53 

„  30-Febr.  5 

78 

12-16 

24 

Feb.  6-11 

32 

17 -Mrt.  1 

63 

„  12-15 

18 

2-10 

73 

„  16-19 

26 

11-15 

17 

Mrt.  3-10 

53 

16-17 

8 

„  11-15 

22 

18-31 

100 

„  17-19 

14 

6-15 

34 

„  20-24 

19 

18-28 

51 

„  .  26-31 

100 

V 

Anril  2-5 

21 

Tijd  en  duur.  Afw. 


Aug. 


Sept, 

33 

Oct. 

33 

39 

39 

Nov 


12-28 

3-4 

5-7 

9- 21 

22- 24 
26-28 

2  9- Junij  1 
10-16 
17-26 
1-9 

10- 12 
14-18 

19- 23 
28-Aug.  1 

3-6 

14-21 

23- 25 
26-Sept.  2 

,  22-29 

30- Oct.  2 
3-11 

12-18 

20- 30 

31- Nov.  5 
.  7-13 

14-21 

25-27 

28-30 


78 

13 

15 

fi* 


19 
11 

11 

31 

42 

20 
ÏO 
13 

16 

24 

16 

21 

15 

30 

40 

13 

37 

26 

80 

30 

37 

50 

17 

25 


Nov.  24-Dec.  7  162 
Dec.  8-15  73 

16-  » 
17-31  214 

Jan.  1-21  284 

„  22-29  81 

„  30-Feb.  2  32 

Feb.  3-5  11 

„  6-13  Öl 

„  14-18  65 

„  19 -Mrt.  4  68 

Mrt.  5-16  122 

„  17-18  15 

„  20-21  3 

22-April  6  136 
April  7-11  20 

„  12-14  16 

„  15-26  ÏOO 

27-Mei  4  26 

Mei  5-8  11 

„  9-10  12 

”  11-17  30 

„  18-30  84 

Junij  ontbreekt. 

Julij  9-11  8 

..  12- Aug.  10  195 

12 

93 

& 


Sept. 


Aug.  11-13 

„  14-26 

„  27-28 

29-Sept.  2  35 

4-11  45 

„  14-19  15 

„  20-21  4 

„  22-23  13 

„  24-26  10 

..  27-28  1« 

29-Oct.  1  22 

2-8  37 

9-28  164 

’  29-Nov.  7  22 

"  8-11  20 

12-13  » 

14-17  48 

18-19 

20-21  14 

22-30  1«4 


39 

Oct. 


Nov. 
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VOOR  DE  BETER  BEKENDE  PLAATSEN. 


Maanden. 

Lissabon. 

Madrid. 

Toulouse. 

Brest. 

Green- 

wich. 

Aber- 

deen. 

Oreaden. 

Sandwick 

Shetland. 

Bressay. 

Christi- 

ania. 

Kiel. 

Neder¬ 

land. 

Brussel. 

Trier. 

Parijs. 

Dijon. 

Mar- 

seille. 

Lyon. 

Genève. 

Aarau. 

St. 

Bernard. 

Tiental. 

1. 

December.  2. 

3. 

64 
40 
(.  40 

86 

57 

54 

95 

90 

85 

48 

116 

73 

9  64 

9  98 

8  68 

69 

38 

5 

83 

24 

2 

98 

9 

24 

45 

33 

88 

8 

3 

40 

18 

53 

ÏO 

28 

71 

48 

46 

52 

16 

40 

83 

44 

60 

65 

45 

56 

22 

19 

9  65 
64 
61 

72 

65 

50 

69 

60 

41 

55 

54 

29 

1. 

Januakij.  2. 

3. 

r  44 

!  25 

1  57 

45 

50 

84 

14 

64 

98 

30 

32 

65 

114 

8  95 
89 

123 

70 

13 

126 

64 

19 

133 

79 

27 

161 

168 

21 

134 

143 

40 

89 

89 

41 

68 

82 

54 

46 

93 

64 

39 

64 

59 

ÏO 

59 

55 

2 

77 

80 

48 

92 

104 

19 

80 

75 

23 

79 

69 

13 

50 

60 

1. 

Februarij.  2. 

3. 

L  100 

24 

21 

43 

50 

29 

52 

58 

7 

50 

8  57 
22 
23 

38 

15 

51 

25 

29 

62 

26 

35 

66 

25 

11 

94 

13 

22 

5 

17 

14 

23 

25 

6 

33 

34 

5 

11 

35 

1 

55 

12 

9 

67 

14 

2 

64 

21 

17 

56 

21 

5 

48 

22 

2 

45 

40 

4 

72 

1. 

Maart.  2. 

3. 

r  79 

74 

[.  58 

31 

4 

58 

44 

7 

65 

9  109 

9  22 
55 

108 

9  22 

9  39 

98 

27 

81 

76 

17 

74 

83 

26 

88 

80 

64 

109 

108 

27 

91 

128 

24 

98 

127 

7 

96 

92 

3 

93 

118 

12 

100 

87 

12 

112 

38 

11 

110 

72 

6 

106 

58 

17 

80 

— 

18 

16 

33 

*.< 

April.  2. 

3. 

s  4 

50 

i  20 

41 

1 

25 

59 

13 

45 

68 

31 

56 

41 

18 

62 

4 

8 

72 

20 

25 

92 

9 

26 

91 

11 

26 

61 

19 

50 

40 

38 

36 

60 

44 

32 

62 

51 

38 

55 

40 

20 

49 

31 

3 

39 

ÏO 

o 

38 

35 

6 

41 

41 

19 

38 

39 

23 

48 

9 

19 

45 

1,1 

Mei.  2.  < 

3. 

'  33 

14 

58 

16 

31 

17 

'22 

33 

1 

9  19 

53 

48 

9  18 

44 

12 

21 

46 

2 

4 

69 

27 

12 

68 

0 

43 

50 

70 

27 

55 

46 

9 

42 

9 

14 

39 

6 

0 

34 

9 

9  1 

34 

4 

11 

8 

17 

9  3 

4 

31 

9  18 
17 

3 

3 

7 

12 

4 

13 

17 

11 

31 

27 

H 

JuNIJ.  2.  < 

3- < 

'  19 

13 

10 

1 

14 

36 

6 

16 

56 

1 

20 

78 

9  23 

9  7 

8  25 

39 

53 

20 

24 

47 

34 

30 

42 

37 

24 

19 

35 

21 

24 

14 

26 

18 

7 

26 

8 

22 

28 

0 

33 

29 

8  6 
37 

41 

9 

27 

15 

11 

17 

8  12 

9 

54 

16 

ÏO 

36 

32 

7 

25 

19 

7 

13 

M 

Julij.  2.  ^ 

3. 

25 

ï 

2 

13 

20 

ÏO 

20 

33 

35 

34 

27 

9  9 

8  28 

6 

6 

60 

40 

31 

84 

44 

16 

76 

42 

0 

31 

1 

20 

24 

4 

6 

32 

4 

4 

27 

>» 

imf 

4 
13 

5 

7 

8 

2 

9 

5 

4 

11 

9  2 

6 

19 

20 
23 

3 

11 

13 

6 

3 

5 

9 

15 

30 

H 

Augustus.  2.  ■ 
3.  < 

31 

12 

18 

33 

16 

18 

55 

38 

27 

20 

94 

17 

17 

69 

25 

13 

93 

51 

26 

74 

41 

61 

21 

24 

13 

13 

1 

8 

40 

13 

amm ^ 

40 

90 

7 

21 

19 

8 

11 

3 

9 

5 

9  12 

12 

33 

25 

44 

18 

11 

20 

17 

11 

14 

30 

2 

2 

|< 

Septemb.  2.  < 
3.  ( 

38 

2 

32 

50 

3 

45 

1 

36 

9  28 

49 

6 

64 

35 

82 

95 

29 

98 

93 

33 

90 

81 

26 

41 

12 

29 

21 

35 

35 

12 

52 

42 

1 

43 

46 

12 

56 

21 

9 

42 

37 

— 

20 

14 

15 

54 

17 

72 

24 

12 

39 

15 

20 

40 

18 

23 

22 

M 

October.  2.  < 
3.  ( 

23 

6 

96 

17 

1? 

106 

13 

9  8 

8  113 

8  55 

7  15 

7  80 

129 

39 

30 

144 

28 

11 

147 

0 

13 

117 

59 

6 

76 

60 

70 

73 

20 

82 

61 

15 

109 

9 

47 

140 

27 

7 

9  112 

3 

7 

110 

11 

7 

9  88 

29 

9  34 

9  57 

6 

5 

96 

14 

3 

96 

14 

13 

61 

!•( 

November.  2.  4 
3.  ( 

11 

15 

25 

21 

45 

14 

86 

111 

9  2 

83 

112 

45 

130 

142 

92 

143 

80 

88 

121 

62 

69 

69 

44 

57 

91 

76 

15 

93 

98 

47 

84 

99 

36 

25 

120 

63 

62 

93 

19 

22 

87 

25  I 

1 

48 

10 

62 

30 

7 

19 

64 

10 

30 

72 

18 

8 

54 

19 
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Rome. 

Pader- 

born. 

Mühl- 

hausen. 

Putbus. 

Leipzig.  Dr 

47 

15 

35 

12 

43 

51 

27 

24 

12 

35 

21 

18 

5 

50 

15 

5 

66 

91 

141 

109 

77 

81 

116 

162 

133  1 

88 

28 

53 

33 

59 

ÏO 

1 

20 

24 

27 

3 

31 

18 

33 

17 

18 

41 

17 

8 

13 

1 

124 

82 

84 

78 

10 

20 

7 

10 

11 

111 

114 

97 

90 

89 

7 

15 

22 

ÏO 

30 

17 

30 

35 

41 

39 

45 

38 

38 

35 

37 

ÏO 

9 

6 

28 

13 

8 

30 

41 

63 

43 

32 

24 

20 

56 

18 

11 

35 

30 

13 

25 

13 

26 

14 

18 

14 

15 

3 

12 

0 

26 

8 

20 

13 

27 

17 

8 

4 

15 

9 

14 

7 

24 

3 

6 

1 

23 

11 

14 

23 

2 

1 

5 

8 

10 

5 

15 

23 

10 

17 

2 

15 

34 

13 

21 

6 

4 

58 

28 

20 

22 

16 

26 

37 

32 

43 

11 

46 

46 

— 

57 

5 

54 

46 

— 

40 

49 

109 

98 

— 

91 

6 

63 

64 

— 

75 

46 

101 

73 

— 

65 

23 

45 

18 

— 

5 

Bamberg. 


Munchen 


50 
26 

22 

99 
126 
4? 

24 

20 

15 

73 

14 

91 

23 

36 

34 

lf 

47 

15 

18 

9 

2 

10 

19 

8 

9 

6 

9 

3 

11 

48 

59 

27 

83 

74 

59 

2 


75 

53 

18 

79 

122 

87 

44 

15 

12 

57 

30 

81 

41 

46 

51 

9 

41 

2 

17 

6 

40 

13 
24 

5 

ÏO 
19 

14 

14 

15 

42 

41 

20 
87 

64 

64 
30 


Krems- 

munster. 


60 
44 
15 

30 

80 

60 

9 

12 

46 

68 

00 

100 

24 

19 

35 

6 

17 

13 

22 

8 

21 

8 

5 

1 

8 

4 

4 

6 

23 

33 

13 

21 

98 

33 

64 
15 


Klagen- 

furt. 


86 

54 
37 

73 

125 

89 

40 

12 

13 

33 

40 

78 

42 

47 

55 

25 
46 

15 

1 

21 
52 

20 
37 
32 

37 

26 
35 

37 
5 

60 

45 

O 
76 

61 

40 

11 


Arnstadt. 


78 
25 
13 

55 

124 

76 

31 

2 

1 

23 

31 

96 

8 

13 

31 

1 

30 

5 

26 

13 

23 

4 

18 

12 

22 

5 

20 

21 

15 

36 

26 

10 

72 

34 

55 

12 


Athene. 


Constan- 

tinopel. 


50 
38 
1 

86 

115 

54 

18 

10 

19 

55 

15 

81 

29 

36 

47 

13 

44 

9 

22 

1 

26 

5 

16 

2 

8 

13 

6 

1 

21 

46 

56 

28 

79 

70 

62 

5 


49 

33 

5 

4 

56 

66 

48 

26 

32 

7 

4 

84 

53 

31 

3 

8 

12 

11 

14 

27 
O 

16 

ÏO 

10 

7 

20 

4 

4 
13 

28 

31 

25 

5 

16 

29 

23 


Praag. 


30 

10 

29 

1 

66 

50 

37 
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TIJD,  DUUR  EN  BEDRAG  DER  TEMPERATUUR- AFWIJKINGEN  IN  EUROPA  GEDURENDE  HET  JAAR  1864, 

ELKANDER  IN  DENZELFDEN  ZIN  OPVOLGENDE. 
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In  de  tabellen,  die  voorafgingen,  vindt  men  van  de  best  bekende  plaat¬ 
sen  de  sommen  van  de  afwijkingen  voor  elk  tiental  dagen.  Men  kan 
dus  aan  die  getallen  bewaarheid  zien  wat  wij  in  woorden  uitdrukten  en 
heeft  het  voordeel,  dat  men  op  een  zelfde  tabel  kan  zien  1°.  hoe  gedu¬ 
rende  het  geheele  jaar  de  temperatuur  en  barometerstand  afwisselden 
als  men  op  een  bepaalde  kolom  het  oog  vestigt;  2°.  hoe  te  gelijkertijd 
die  toestanden  verschillend  in  verschillende  deelen  vau-  Europa,  voor¬ 
kwamen.  Voorts  lieten  wij  er  op  volgen  de  gewone  tabellen,  die  den 
duur  der  afwijkingen  doen  zien,  waarvoor  het  ons  leed  doet,  dat  wij 
zelfs  nu  nog  niet  de  laatste  maanden  van  Lissabon  ontvangen  hebben. 

Eindelijk  moeten  wij  nog  het  een  en  ander  mededeelen  omtrent  veran¬ 
deringen  van  normalen  en  wel  in  de  eerste  plaats  in  Nederland.  Eene 
vergelijking  tusschen  de  gemiddelde  afwijkingen  te  Utrecht ,  Leeuwarden 
en  den  Helder  deed  zien,  dat  de  jaren  na  1860  betrekkelijk  kouder 
geweest  zijn  in  het  noorden  en  dat  het  nu  schijnt  alsof  de  normaalgang 
van  den  Helder  0.4  lager  moet  gesteld  worden.  Dit  is  van  het  begin 

van  1864  af  gedaan. 

Ook  voor  Vlissingen  en  Hellevoetsluis  was  eene  herziening  dringend 
noodig,  daar  die  beide  plaatsen  uit  zoo  weinig  jaren,  waarin  bovendien 
nog  waarnemingsuren  veranderd  waren ,  bepaald  zijn.  Nu  heb  ik  Vlis- 
singen  bepaald  uit  vergelijking  met  10  gelijktijdige  jaren  in  Maastricht, 
Utrecht  en  den  Helder,  en  Hellevoetsluis  daarna  uit  gelijktijdige  jaren 
van  Vlissingen,  Utrecht  en  den  Helder.  Ook  die  nieuwe  waarden  zijn 
aan  het  hoofd  der  kolommen  gesteld  of  liever,  wat  doelmatiger  is,  men 
vindt  aan  het  hoofd  der  kolommen  de  normaal  temperatuur,  van  den 
eersten  en  die  van  den  laatsten  dag  der  maand,  opdat  ieder  in  de  ge¬ 
legenheid  zij  die  van  eiken  tusschenliggenden  dag  gemakkelijk  te  inter¬ 
poleren.  Men  kan  ook  wel  voor  eiken  dag  de  normale  temperatuur 
vinden  door  zooveel  bij  elk  getal  der  oude  normaaltabel  te  tellen  als  het 
verschil  bedraagt,  want  de  gang  heeft  geen  noemenswaardige  verande¬ 
ring  ondergaan.  , 


GEWIJZIGDE  TEMPERATUREN  IN  NEDERLAND. 


Plaatsen. 


Tijd. 


Dec. 


Helder. 


'morg. 
tnidd. 
avond 
Gem. 

Jraorg 
midd. 
Gem. 

Ïmorg 
midd. 
Gem. 

Ïmorg. 
midd. 
Gem 


Jan. 


3.03 

4.06 

3.29 

3.46 

2.94 

4.26 

3.60 

2.13 

3.92 

3.02 

0.50 

2.42 

1.46 


0.82 

2.48 

1.68 

1.60 

1.53 

3.10 

2.32 

0.57 

2.93 

1.75 

-0.90 

1.13 

0.12 


Peb. 


Maart. 


1.98 

4.44 

2.39 
3.69 

2.44 
4.80 
3.62 

1.93 

5.11 

3.52 

0.04 

3.39 
1.72 


April. 


3.66 

5.67 

3.91 
4.36 

4.13 

7.01 

5.57 

4.01 

7.33 

5.67 

2.24 

6.92 

4.58 


Mei. 


7.44 

9.49 

7.29 

8.09 

8.39 

11.81 

10.10 

8.99 

12.70 

10.84 

7.66 

12.91 

10.28 


Junij. 


11.65 

13.65 
11.44 
12.25 

12.50 

15.57 


15.42 

17.30 

15.24 

16.01 

15.67 

18.51 


14.04  17.09 


13.57 
17.04 
15.30 

12.58 
16.95 


Julij. 


17.15 

20.03 

18.59 


17.29 

19.10 

17.30 
17.88 

18.10 
20.55 
19.33 

19.02 

21.81 

20.41 


15.39 

19.78 


14.76ll7.58 


Aug. 


Sept. 


17.30 

19.20 

17.15 

17.92 

17.68 

20.58 

19.13 

18.36 

21.09 

19.72 


Oct. 


14.47 

16.46 

14.62 

15.18 

15.11 

18.22 

16.66 

15.20 

18.54 


10.43 
12.46 
10.62 
11.17 

11.06 

13.81 

12.43 

10.36 

14.00 


16.87  16.30 


21.86 

19.36 


21.50 

18.90 


16.87  12.18 


13.14 

17.83 

15.49 


8.66 

12.5 

10.61 


Nov. 


5.65 

7.33 
6.04 

6.34 

6.22 

8.57 

7.39 

4.86 

7.76 

6.31 

5.47 

6.38 

5.92 


Ook  is  voor  enkele  buitenlandsche  plaatsen  een  nieuwe  of  ook  andere 
normaalgang  ten  grondslag  gelegd. 

GEWIJZIGDE  NORMAALTEMPERATUREN  VOOR  ANDERE  PLAATSEN 

IN  EUROPA. 


Plaatsen. 


Dec. 


Jan. 


Greenwicb.  a 
Greenwich.  (3 
Brest. 

Parijs. 

Lyon. 

Marseille. 
Madrid.  (3 
Madrid.  « 
Arnstadt. 
Weenen. 

Brünn. 

Warschau,  f3 

Petersburg. 

Moskou. 

Odessa. 

Constantinopel 


4.37 

3.88 

6.72 
2.66 

4.44 
5.67 

3.44 
5.74 
0.08 
0.00 

•  0.52 

•  3.44 
-5.70 
-8.21 
-0.92 

6.73 


2.97 

2.42 
5.25 
0.82 

2.43 
4.77 
2.34 
5.54 
•  2.30 


Feb. 


Maart 


3.86 

3.40 

5.80 

1.80 
4.10 

5.80 

3.80 
6.35 

-0.15 


-1.72+0.57 
-2.71-0.50 
5.12-3.22 
-9.02-8.80 


12.02 

4.18 

5.12 


9.00 

-3.92 

5.70 


5.03 

4.84 

6.94 

4.82 

6.76 

7.72 

6.30 

9.40 

3.38 

4.27 

3.12 

-0.47 

-5.87 

-5.43 

-0.98 

7.71 


April. 


7 

8. 

7 

6 

10 

11 

7. 
12. 

8. 
10. 

9 

4 

+0 

1 

5 

10 


Mei. 


67 

41 

56 

.88 

.21 

.02 

.97 

.83 

.91 

10 

12 

,38 

.18 

.69 

.64 

.77 


Junij. 


11.35 

12.32 
11.45 
11.90 

14.61 
15.52 

11.17 

16.32 
14.39 

15.61 
14.80 

11.18 
7.41 

10.76 

13.08 

15.50 


14 
15. 
12 
14. 
17 
18. 

15 
20 


Julij. 


18. 

18 

16 

13 

15 

18 

19 


.77 

89 

84 

.66 

21 

,89 

26 

,75 

.50 

.89 

.20 

.20 

.68 

.91 

.94 


Ang. 


Sept. 


16.35 

17.46 

15.50 

16.69 

20.14 

21.00 

19.00 

24.80 

19.39 

20.54 

19.66 

17.13 

16.37 

18.63 

21.98 


>.99122.61 


15 
16. 
14 
16. 

19. 

20. 
19. 
24. 
18. 
20 
19 

16 

14 

15 
19 
22 


69 

57 

82 

,12 

,22 

.22 

29 


74' 


13.74 
14.47 
13.85 
13.05 
16.91 
17.79 
,16.20 

19.74 


Oct. 


64 

.24 

.45 

.24 

.29 

.36 

.79 

.40 


14.78 

16.11 

15.31 

11.04 

9.22 

9.37 

14.76 

19.2S 


9.87 
9.73 
12.19 
9.53 
13.01 
14.52 
11  59 
14.12 
9.46 
10.60 
9.78 
6.52 
4.38 
4.04 
9.19 
15.66 


Nov. 


6.85 
6  62 
8.62 
5.04 

8.86 
9.79 
5.98 
8.61 
3.11 
4.39 
3.25 
0.43 

-1.91 

-3.99 

2.95 

11.44 


Oo  I ransche  plaatsen  zijn  hoofdzakelijk  naar  de  langdurige  reeks  te 
Toulouse  bepaald.  Echter  is  voor  Parijs  ook  de  temperatuurgang  in 
Brussel  eerst  in  aanmerking  genomen  en  later  dat  zoo  gewijzigde  Parijs 
wedei  tot  grondslag  genomen  tot  nadere  vaststelling  der  overige  plaatsen. 

Greenwich  (3  en  Madrid  (3  gelden  voor  de  waarnemingen  van  8  uur 
van  het  Bulletin,  Madrid  *  heeft  betrekking  op  de  mij  schriftelijk  mede¬ 
gedeelde  middelbare  temperaturen ,  Greenwich  x  op  de  gemiddelde 
vaarden  van  de  gedrukte  waarnemingen  in  de  Greenwich  magnetical  and 
meteorological  results.  Arnstadt  is  uit  een  lange  reeks  bepaald,  even  als 
de  andere  plaatsen  ook  na  vergelijking  met  Praag.  Weenen  is  uit  zich 
zelven,  90  jaren,  en  uit  vergelijking  van  16  gelijktijdige  jaren  met  Praag 
bepaald.  Deze  gang  sluit  zich  zeer  naauw  aan  den  vroeger  uit  vijf 
jaren  bepaalden,  zie  Marclie  annuelle  p.  85,  waar  echter,  door  eene 
rekenfout  op  p.  62  voor  October  9.39  in  plaats  van  10.49  stond. 
Anders  had  ik  den  gang  in  het  geheel  niet  veranderd.  Brünn  is  weder 
naar  Weenen  vastgesteld.  Voor  Troppau  of  Ofen  waren  de  waarne- 
mingsjaren  niet  talrijk  genoeg.  Warschau  (3  is  voor  de  uren  van  het 
Bulletin,  gevonden  door  aan  den  normaalgang  Warschau  u,  Marche 
annuelle  p.  84,  voor  de  gemiddelde  temperaturen  der  dagen  de  dage- 
lijksche  verandering  naar  dove  aan  te  brengen  en  tevens  acht  te 
slaan  op  de  gelijktijdige  waarnemingen  der  laatste  jaren  in  Petersburg, 
Moskou  en  Odessa.  Voor  deze  drie  plaatsen  is  men  op  overeenkomstige 
wijze  te  werk  gegaan. 

In  de  normaalgangen  van  den  barometer  behoefde  voor  Nederland 
niets  gewijzigd  te  worden. 

In  dit  opzigt  was  echter  wel  geen  verandering  maar  uitbreiding 
noodig  voor  Spanje,  Engeland,  en  voor  de  nieuw  bijgekomen  plaatsen 
Arnstadt,  Brünn,  Troppau  en  Ofen.  De  Spaapsche  stations,  die  ik 
gebruik,  heb  ik  met  Madrid  vergeleken  en  aan  den  gang  van  Madrid 
de  gemiddelde  verschillen  voor  elke  maand  afzonderlijk  aangebragt. 
\  oor  Engeland  kon  ik  twee  wegen  volgen ,  over  Greenwich  en  Brussel 
en  over  de  Orkadische  eilanden  en  Christiania.  De  beide  wegen  heb 
ik  getolgd  en  zoo  voor  elke  plaats  de  normaalwaarden  op  tweeerlei 
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wijze  bepaald.  Van  die  twee  bepalingen  nam  ik  dan  het  gemiddelde 
aan.  Arnstadt  had  een  reeks  van  35  jaren  en  kon  dus  met  behulp  van 
weinige  gelijktijdige  jaren  scherp  bepaald  worden.  Weenen  heb  ik  ge¬ 
verifieerd  door  de  vriendelijkheid  van  den  Heer  jelinek,  die  mij  de 
maandelijksche  gemiddelden  van  15  jaren  toezond  en  tevens  de  90  jarige 
gemiddelde  van  W eenen.  Alles  was  in  goede  overeenstemming  met  wat 
uit  de  vergelijking  vroeger  met  Praag  ingesteld  gevolgd  was,  hoewel 
mij  toenmaals  slechts  zoo  weinig  jaren  ten  dienste  stonden.  Te  Troppau 
schijnt  de  normaalhoogte  naar  de  laatste  maanden  voor  den  zomer  wel 
iets  grooter  te  moeten  zijn.  Wij  hadden  slechts  51  en  daaronder  30 
zomermaanden  ter  vergelijking.  Het  is  verblijdend ,  als  men  ziet  hoe  in 
Duitschland,  door  de  onveranderlijke  wijze  van  waarnemen,  werkelijk 
ook  grootere  naauwkeurigheid  reeds  bereikt  is.  Wij  hebben  dan  ook 
slechts  een  kort  tabelletje  te  geven,  waarin  bijna  uitsluitend  nieuwe 
barometergangen  voorkomen  : 


NIEUWE  NORMAAL  BAROMETER- WAARDEN. 


Plaatsen. 

Dec. 

Jan. 

Peb. 

Maart 

April. 

Mei. 

Junij. 

Juli). 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Greenw.  « 

756.2 

756.9 

756.5 

757.4 

755.5 

756.6 

757.4 

756.6 

756.9 

756.3 

755.2 

755.2 

Greenw.  {3 

761.1 

760.8 

761.3 

761.3 

760.3 

761.0 

761.5 

761.3 

761.2 

761.7 

759.6 

760.6 

Bresden. 

750.4 

751.3 

751.0 

750.4 

749.3 

749.8 

750.6 

750.3 

750.7 

757.2 

750.7 

749.5 

Arnstadt. 

735.8 

736.5 

736.1 

735.6 

734.9 

735  7 

736.2 

736.9 

737.2 

737.6 

736.7 

735.3 

Weenen. 

745.5 

746.1 

745.3 

744.2 

742.9 

743.0 

744.0 

744.2 

744.8 

745.7 

745.5 

744.7 

Brünn. 

743.5 

744.2 

743.4 

742.4 

741.1 

741.5 

742.4 

742.4 

743.1 

744.1 

743.8 

742.8 

Troppau. 

739.4 

739.9 

739.2 

738.3 

737.1 

737.6 

738.3 

738.5 

738.9 

739.8 

739.6 

738.8 

Greenwich  geldt  voor  het  Observatorium  en  is  door  zorgAuldige 
vergelijking  met  Brussel  &  en  (3  bepaald.  Greenwich  [3  moest  hieruit 
worden  afgeleid  door  het  gemiddeld  verschil  in  aanmerking  te  nemen 
tusschen  Greenwich  Observatorium  en  de  waarnemingen,  die  door  het 
Observatorium  te  Greenwich  aan  het  Bulletin  International  worden  mede¬ 
gedeeld.  Profr.  AiRY ,  de  beroemde  A.stronomer  Royal,  heeft  mij  door 
mededeeling  van  de  gemiddelde  waarden  der  laatste  jaren  hiertoe  de 
gelegenheid  gegeven.  Men  zou  natuurlijk  denken  dat  die  getallen 


dezelfde  waren  of  althans  in  elk  jaar  steeds  evenveel  verschilden;  vol¬ 
strekt  niet’,  zij  veranderden  plotseling  in  October  1863  zonder  vermel- 
dino-.  Evenmin  verschillen  Brussel  ot  en  Brussel  /3  altijd  evenveel ,  en 

O 

Brussel  y  d.  i.  volgens  den  telegraaph  verschilt  nog  meer  en  weer 
anders,  elke  maand  anders.  Wij  houden  ons  aan  hetgeen  bij  maande- 
Hjksche  berigten  welwillend  door  den  Heer  quetelet  wordt  medege¬ 
deeld.  Het  zijn  allotropische  vormen.  De  meteorologische  gegevens 
kunnen  echter  steeds  op  een  zelfden  vorm  worden  teruggebragt.  Waarom 
doet  men  het  niet?  Het  is  alsof  men  er  vermaak  in  schept  verwarring 
te  weeg  te  brengen. 

De  veranderingen  in  de  drie  Schotsche  plaatsen  sedert  September 
1864  voorgevallen,  moet  ik  eerst  nog  naauwkeuriger  leeren  kennen 
Yoorloopig  lette  men  nog  slechts  op  de  waarden  aan  het  hoofd  ge¬ 
schreven.  Zoo  ook  voor  alle  overige  Engelsche  plaatsen  die  nog  geen 
genoegzaam  scherpte  van  bepaling  toelaten  en  eveneens  voor  de  plaatsen 


DRUKFOUTEN  IN  HET 


December.  Therm.  p.  181.  Constantinopel  8.67  in  plaats  van  6.73,  alle  afwijkin¬ 
gen  3  te  hoog,  eindafwijking  —  0.72.  Nyne  Taguilsk  het  eindcij¬ 
fer  +  1.07  moet  zijn  —  0.54. 

Januarij.  Temperatuur  p.  187,  eindcijfer  Warschau  +  2.06  lees  e',n<^ 

cyter  Petersburg  —  2.06  lees  +  2.06,  in  het  hoofd  staat  voor  Moskou 
p.  185,  748.4  in  plaats  van  748.9,  zonder  dat  die  genoemde  afwij¬ 
kingen  fout  zijn. 

Februarij.  Constantinopel  p.  193,  2.85  in  het  hoofd,  lee3  5.70. 

Maart.  Constantinopel  p.  199,  13.45  in  het  hoofd,  lees  7.45,  alle  afwijkingen  6 

te  klein,  zoodat  in  plaats  van  het  eindcijfer  —  2.08  moet  staan  4-  3.92. 
Voor  Nairn  p.  98  bestaat  een  onzekerheid,  die  later  moet  opgehel- 
derd  worden. 

April.  Galway,  Penzance  en  Nairn  hebben  p.  204,  in  het  hoofd  0.80,  0.90  > 
0.70  in  plaats  van  8.00,  9.00  en  7.00,  in  afwachting  van  scherpere 

bepaling.  De  afwijkingen  hebben  echter  deze  fout  niet;  zij  zijn  zoo 

juist  raogelijk. 

JüLU.  Het  hoofd  van  Odessa  p.  221,  752.9  moet  zijn  752.0.  De  afwij¬ 
kingen  zijn  echter  goed. 


in  Spanje.  Eerst  willen  wij  zien  welke  plaatsen  bij  voortduring  de 
waarnemingen  zullen  zenden,  ook  daarin  blijft  men  zich  niet  gelijk;  m 
1865  bijv.  komt  Galway,  waarmede  wij  meer  bekend  waren  geworden, 

niet  weder  voor. 

Wat  aan  het  hoofd  staat  is  altijd  die  waarde  welke  mij  op  het  oogenblik 
van  drukken  de  waarschijnlijkste  was.  Zoodra  reeksen  op  dezelfde  uren 
met  dezelfde  instrumenten,  op  dezelfde  hoogte  en  dezelfde  correctien 
lang  genoeg  voortgezet  zijn,  zal  ik  het  verband  tusschen  de  verschil¬ 
lende  getallen  aangeven  en  zelfs  die  maanden  van  vroegere  jaren , 
waarin  de  onnaauwkeurigheden  later  mogten  blijken  te  groot  te  zijn, 
op  nieuw  drukken. 

Terwijl  wij  dan  zoo  naar  de  waarschijnlijkste  normaalwaarden  zochten 
zijn  er  eenige  vergissingen  in  de  hoofden  ingeslopen,  welke  ik  hier 
mededeel  als  drukfouten  in  het  Jaarboek  1863  en  1864. 


JAARBOEK  1863  —  1864. 


October.  Dresden  p.  239,  de  afwijkingen  juist  verkeerd  van  teekens:  de  posi¬ 
tieve  zijn  aangegeven  als  negatieve  en  omgekeer  . 

In  het  Jaarboek  1863  vond  ik  in  November  de  nomden  van  Greenwich  en 
Galway  met  elkander  verwisseld,  56.3  en  58.5,  in  plaats  van  58.5  en  56.3,  maar 
de  afwijkingen  zijn  goed. 

In  December  1862  en  Januarij  1863  is  de  barometer  voor  Turyn  fout  De 
normalen  hadden  in  plaats  van  58.0  en  57  7  moeten  J  64.0  en 
afwijkingen  zijn  dus  ook  in  de  beide  maanden  6  mm.  te  hoog.  Men  was  plots 
llng,  zonder  Mweder  iets  te  zeggen,  aangevangen  de  waarnemingen  op  het  niveau 

van  de  zee  te  herleiden. 

In  de  hoofden  staat  nog  verkeerdelijk,  zonder  dat  de  afwijkingen  er  fautief 
door  zijn. 

In  Maart  voor  Dresden  p.  197,  749.3  moet  zijn  749.9. 

Mei  voor  Paderborn  p.  209  ,  749.9  moet  zijn  755.2. 

De  Russische  plaatsen  rijn  eerst  in  Jnlij  1863  hemen  '““IS» 

phérique  verbeterd  opgenomen,  zoodat  men  voor  die  plaatsen  andere  normal 
eerst  in  Mei  en  vervolgens  vinden  kon  en  vinden  zal. 


V 
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GEMIDDELDE  TEMPERATUUR  IN  FRANKRIJK. 


Plaatsen. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

April. 

Mei. 

Jnnij. 

Julij. 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Rijssel. 

6.24 

0.53 

1.81 

7.08 

9.08 

12.44 

14.45 

17.01 

15.73 

14.82 

9.95 

4.88 

Hendencourt. 

4  80 

-1.53 

0.49 

6.40 

8.87 

12.17 

14.00 

16.57 

15.10 

13.75 

8.40 

1.81 

Clermont. 

5.00 

-0.10 

3.90 

7.60 

11.70 

14  37 

16.60 

19.40 

17.24 

16.50 

9.80 

4.60 

Soissons. 

J  J 

-  0.43 

2.30 

7.73 

9.96 

12.98 

15.43 

17.58 

15.87 

14.85 

10.25 

4.90 

Metz. 

3.60 

33 

0.94 

6.61 

9.09 

13.38 

16  24 

18.31 

16.13 

14.72 

8.69 

3.35 

Ichtratzheim. 

3.10 

-5.31 

0.85 

7.27 

10.15 

14.46 

17.07 

19.17 

17.59 

15.61 

9.22 

3.88 

Parijs. 

5.90 

0.92 

2.15 

8.20 

12,50 

15.53 

17.03 

20.48 

18.50 

15.55 

9.59 

4.42 

Vaussieux. 

JJ 

2.37 

2.14 

39 

99 

13.35 

14.06 

16.77 

16.50 

12.60 

7.60 

5.15 

St.  Sauveur. 

19 

93 

99 

99 

99 

99 

JJ 

JJ 

99 

10.35 

JJ 

3.11 

Vendome. 

3.48 

2.06 

2.44 

8.48 

11.66 

15.43 

16.05 

18.90 

17.40 

15.20 

10.40 

5.95 

Chatillon.  S-L. 

3.73 

2.21 

2.74 

7.77 

10.00 

14.62 

16.55 

19.47 

17.03 

15.62 

9.60 

4.98 

Blois. 

JJ 

2.14 

2.67 

8.74 

11.47 

16.01 

16.88 

19.60 

17.41 

15.47 

9.90 

4.72 

Tours. 

5.20 

3.90 

0.10 

9.00 

16.30 

17.00 

20.00 

15.80 

9.00 

5  60 

Vesoul. 

39 

-0.88 

1.66 

7.96 

9.80 

15.61 

15.95 

16.15 

16.80 

4.95 

Dijon. 

4.00 

-0.80 

2.85 

8.70 

11.30 

15.90 

17.25 

19.70 

18.91 

15.40 

10.60 

5.70 

Nantes. 

7.87 

4.54 

4.02 

9.42 

13.58 

18.51 

18.84 

22.59 

20.40 

17.20 

12.95 

7.13 

Grand-Jonan. 

6.90 

3.31 

3.68 

8.54 

39 

15.45 

15.50 

18.75 

16.23 

15.13 

10.29 

5.70 

Bourg. 

2.43 

1.77 

1.33 

7.71 

10.46 

14.84 

16.71 

19.43 

18.28 

15.40 

9.76 

4.97 

Nantua. 

0.40 

-4.00 

0.85 

5.90 

8.50 

12.70 

13.70 

18.00 

16.00 

11.29 

9.00 

2.00 

Lepuy. 

'  1.60 

1.11 

0.78 

6.94 

10.18 

14.56 

15.46 

18.34 

16.60 

14.30 

9.54 

3.38 

La  Vallade. 

3.96 

2.25 

3.39 

9.44 

11.62 

16.31 

17.51 

21.19 

19.50 

16.26 

11.98 

5.89 

Bordeaux. 

7.10 

4.90 

5.10 

1 1.30 

14.40 

18.10 

18.40 

21.70 

22.20 

18.40 

14.00 

9.00 

Rodez. 

1.75 

1.30 

1.50 

7.38 

10.50 

14.30 

15.20 

19.40 

16.00 

10.90 

5.40 

Rousson. 

5.07 

5.84 

4.66 

9.55 

14.36 

18.50 

21.03 

24.60 

23.51 

19.29 

13.90 

7.90 

Orange. 

6.40 

3.80 

3.90 

11.10 

14.22 

18.25 

20.40 

24.60 

22.80 

19  65 

13.70 

8.80 

Beyrie. 

6.65 

5.46 

7.06 

11.97 

15.40 

18.24 

19.77 

22.90,23.03 

19.50 

15.29 

9.84 

Réguse. 

6.25 

3.36 

4.81 

9.12 

11.43 

17.01 

19.60 

23.75 

21.61 

17.97 

13.11 

9.08 

Berthaud. 

33 

99 

99 

Jj 

99 

5) 

99 

22.15 

21.80 

15.97 

10.55 

7.45 

Toulouse. 

5.23 

4.36 

4.25 

10.67 

13.00 

16.88 

18.64 

22.50 

21.75 

17.70 

12.55 

7.78 

Montpellier. 

5.37 

3.22 

4.30 

10.70 

13.00 

18.73 

21.31 

24.45 

18.71 

13.05 

9.67 

Marseille. 

JJ 

5.92 

99 

93 

13.87 

18.61 

21.24 

23.98 

22.49 

20.00 

15.87 

11.47 

Perpignan. 

10.00 

7.20 

7.20 

12.70 

15.07 

20.40 

22.30 

25.90  24.40 

21.00 

15.40 

11.10 

Alger. 

9.40 

9.00 

11.20 

15.30 

16.00 

20.16 

24.02 

27.00 

26.05 

23.28 

20.60 

14.63 

Orau. 

11.12 

8.55 

9.96 

11.52 

13.53 

19.67 

22.11 

26.19 

99 

22.54 

19.43 

14.80 

GEVALLEN  REGEN  IN  FRANKRIJK. 


Plaatsen. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

April. 

Mei. 

Junij. 

Julij. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Lille. 

52.2 

38.6 

34.3 

62.8 

8.5 

49.3 

55.7 

5.1 

51.6 

81.5 

40.1 

54.1 

Hendencourt. 

47.0 

23.8 

27.7 

45.2 

19.2 

43  9 

100.2 

1.5 

52.9 

63.5 

32.4 

61.4 

Clermont. 

48.0 

33.8 

'34.6 

46.5 

10.2 

65.0 

77.0 

8.0 

84.2 

87.5 

24.0 

64.6 

Soissons. 

JJ 

40.6 

28.8 

60.1 

23.4 

49.8 

48.0 

15.1 

51.3 

79.2 

17.7 

121.2 

Metz. 

41.8 

JJ 

21.7 

60.9 

12.4 

24.8 

67.0 

12.8 

77.8 

49.4 

17.2 

64.1 

Ichtratzheim. 

32.7 

17.5 

9.5 

34.8 

30.3 

72.0 

49.1 

51  0 

37.9 

82.2 

21.1 

66.3 

Parijs. 

44.7 

21  6 

24.9 

41.3 

13.7 

40.6 

67.7 

14.2 

5.6 

46.1 

37.4 

46.0 

Vaussieux. 

JJ 

23.0 

156.0 

JJ 

JJ 

29.0 

32.0 

12.0 

351.0 

258.0 

49.0 

201.0 

St.  Saüveur. 

57.5 

42.5 

JJ 

J  J 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

39.8 

96.0 

41.2 

83.5 

Vendöme. 

45.0 

28.1 

38.7 

66.7 

22.7 

23.6 

65.4 

25.2 

100.3 

57.2 

37.6 

65.7 

Chatillon.  S-L. 

44.0 

17.7 

15.2 

61.8 

18.1 

24.9 

81.3 

18.1 

66.8 

42.5 

18.8 

67.8 

Blois. 

JJ 

21.5 

40.3 

56.7 

28.6 

31.8 

86.3 

70.0 

61.7 

55.4 

37.0 

94.2 

Tours. 

9.0 

2.2 

14.3 

41.3 

JJ 

15.6 

89.9 

19.6 

56.9 

36.6 

170.7 

Vesoul. 

JJ 

9.0 

23.1 

43.5 

25.2 

33.1 

114.2 

38.5 

29.0 

80.0 

69.9 

Dijon. 

42.5 

19.0 

15.5 

55.0 

37.0 

11.0 

85.0 

41.5 

24.0 

83.0 

85.5 

71.5 

Nantes. 

48.0 

40.0 

44.0 

81.0 

7.0 

36.0 

41.0 

17  0 

76  0 

84.0 

46.0 

90.0 

Grand-Jouan. 

44.7 

24.7 

29.6 

99.2 

JJ 

11.0 

JJ 

18.0 

55.8 

79.1 

37.2 

92.5 

Bourg. 

57.0 

19.5 

39.6 

52.5 

36.0 

52.5 

129.0 

30  3 

31.5 

98.0 

109.4 

84.0 

Nantua. 

26.0 

46.0 

87.0 

159.0 

79.0 

135.0 

232.0 

15.0 

25.5 

123.5 

103.0 

151.0 

Lepuy. 

28.0 

17.7 

70.5 

23.4 

16.6 

22.0 

83.7 

76.8 

99.0 

60.3 

126.6 

50.7 

La  Vallade. 

54.0 

25.0 

55.0 

46.0 

18.0 

25.0 

62.0 

14.0 

28.0 

34.0 

36.0 

78.5 

Bordeaux. 

35.2 

29.0 

42.8 

51.1 

7.5 

39.7 

99.5 

44.0 

14.3 

86.9 

64.6 

179.8 

Rodez. 

17.4 

7.6 

31.0 

45.4 

14.0 

25.8 

54.8 

32.8 

22.0 

45.8 

89.6 

Rousson. 

30.0 

J) 

74.0 

158.0 

0.0 

JJ 

82.0 

0.0 

5.0 

47.0 

229.0 

122.0 

Orange. 

23.5 

JJ 

16.8 

112.1 

65.0 

36.6 

54.0 

17.5 

37.1 

54.3 

371.6 

117.7 

Beyrie. 

37.7 

29.7 

41.7 

55.0 

18.0 

66.0 

128.0 

41.5 

26.0 

90.7 

64.5 

152.7 

Réguse. 

43.0 

3.0 

79.0 

99.0 

10.0 

118.0 

19.0 

1.0 

98.0 

49.0 

470  0 

157.0 

Berthaud. 

J  J 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

99 

J» 

JJ 

14.0 

49.9 

458.0 

234.0 

Toulouse. 

23.9 

5.0 

23.4 

5  6.3 

17.7 

43.7 

76.7 

19.3 

35.3 

59.5 

49.0 

73.5 

Montpellier. 

31.0 

38.0 

54.0 

143.0 

0.0 

23.0 

32.0 

7.0 

26.5 

360.0 

42.0 

Marseille. 

JJ 

J  J 

JJ 

J  J 

0.0 

14.9 

37.2 

0.0 

0.0 

56.5 

264.0 

136.7 

Perpignan. 

5.5 

42.5 

20.5 

40.0 

4.0 

5.0 

30.0 

8.0 

0.0 

40.0 

177.0 

120.0 

Alger. 

199.0 

85.5 

210.0 

75.0 

102.0 

6.0 

14.0 

0.0 

00 

48.0 

111.5 

163.5 

Oran. 

31.0 

72.7 

85.7 

88.7 

103.2 

12.2 

16.2 

0.0 

0.0 

6.5 

125.2 

121.0 

Deze  opgaven  zijn  verzameld  uit  barral,  Journal  d’ Agriculture.  Ik 
weet  niet  waaraan  het  verschil  in  de  regenhoeveelheid  te  Dijon  in 
April  met  p.  297  moet  worden  toegeschreven.  Op  het  Bulletin  van 


den  Heer  perrey  komt  voor  16  mm.  De  verschillen  in  Februari)  en 
Maart  zijn  daaraan  toe  te  schrijven,  dat  de  1.  Maart  met  7.5  mm. 
regen  bij  mij  tot  Februarij  behoort,  bij  barral  tot  Maart. 
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REGENHOEVEELHEDEN  IN  SCHOTLAND. 


IN  SCHOTLAND,  ENGELAND  EN  ELDERS. 


Plaatsen. 


Kirkwall.  106.1 

House  of  Tong.  121.9 
Scourie.  274.3 

Stornoway.  195.8 

Dunroben.  160.0 

Culloden.  75.7 

Portree.  823.9 

Elgin.  81.8 

Castle  Newe.  89.0 

Braemar.  93.7 

New  Pitslige.  81.3 

Banchory.  68.6 

Fettercairn.  45.7 

Montrose.  39.4 

Arbroath.  43.0 

Barry.  58.9 

Kettins.  45.2 

Perth.  72.4 

Trinity  Gark.  53.3 

Stronvar.  313.9 

Nookton:  49.8 

Taymouth.  134.6 

Balfour.  72.4 

Dollar.  71.6 

Balloch  Castle.  194.8 
Ottor  House.  214.8 

Callton-Mor.  295.6 

Oban.  261.6 

Greenock.  249.7 

Paisley.  215.6 

Girvan.  160.0 

Glasgo  w.  113.8 

Baillieston.  159.5 

Douglas  Castle.  159.0 
Edinburgh.  60.9 

Dalkeith.  38.1 

Smeaton.  64.5 

East  Liuton.  53.5 

Thuiston.  50.8 


Dec. 


Jan. 


Feb. 


27.7 

43.2 

71.1 

110.0 

19.1 
11.4 

288.7 

23.6 

20.8 

34.3 

34.8 
33.0 

59.4 

53.3 

44.9 

58.9 

69.1 
65.0 

102.9 

215.8 

60.9 

73.6 

66.2 

98.8 

127.0 

133.6 

94.1 

147.3 

161.8 

95.2 
114.3, 

92.7 

84.3 
127.0 

25.4 

24.1 
19.3 

23.1 

10.2 


Mrt. 


111.6 

310.1 

153.6 

13.1 
116.8 

68.6 

227.0 

45.7 

60.7 

60.7 

152.6 

104.1 

106.7 

80.8 

74.9 
98.0 

72.1 

224.3 
78.7 

147.3 
77.5 

109.2 

77.5 

50.6 

93.9 
131.0 

60.9 

94.7 
146.6 

124.4 
65.3 

99.8 

99.5 

112.3 

60.9 
28.2 

55.7 

61.7 

73.6 


106.2 

109.2 
193.0 
136.1 

85.1 

60.7 

183.3 

62.2 

85.1 

56.1 

61.7 

50.8 
53 

53.1 

76.4 

77.2 

45.2 
99 

91.4 
165.6 

69.4 

73.6 

96.3 

91.2 

40.5 
161 

97.8 

133.4 
161.8 
168. 
185 

101.4 

127.6 

166.4 

63.5 

50.8 

80.5 

80.2 
147.2 


ipril. 

Mei. 

Junij. 

Jnlij.  1 

22.9 

50.6 

42.4 

31.8 

12.7 

50.8 

71.1 

55.9 

53.3 

59.4 

142.3 

59.4 

64.5 

61.4 

106.7 

52.8 

17.8 

50.8 

27.9 

36.9 

11.4 

44.7 

42.4 

48.3 

.18.8 

94.7 

188.4 

118.3  1 

34.3 

66.0 

37.1 

104.9 

31.5 

59.6 

43.4 

54.8 

24.4 

43.0 

66.0 

48.3 

24.1 

102.9 

30.3 

80.0 

17.8 

33.0 

12.7 

27.9 

30.5 

55.9 

33.1 

25.4 

25.4 

43.7 

35.6 

47.8 

32.5 

40.6 

52.8 

64.0 

30.7 

51.0 

47.7 

66.0 

25.6 

42.6 

49.8 

56.9 

48.3 

41.4 

50.3 

71.6 

30.5 

30.5 

53.3 

71.1 

87.6 

47.0 

138.4 

27.2 

31.3 

62.2 

53.8 

27.9 

30.5 

78.7 

76.21 

14.2 

25.4 

39.9 

48.31 

29.4 

50.6 

59.9 

39.9 

92.4 

41.4 

109.0 

80.2 

86.1 

44.5 

101.4 

119.6 

59.6 

72.4 

70.4 

55.li 

93.9 

60.7 

119.4 

100.3 

76.2 

49.1 

107.5 

84.6 

62.7 

36.1 

78.7 

53.8 

66.0 

35.6 

88.8 

76.2 

58.4 

38.3 

85.6 

82.6 

50.6 

43.7 

76.0 

103.4 

52.1 

43.C 

100.8 

75.4 

30.5 

33.C 

43.2 

40.6 

21.8 

40.€ 

53.8 

31.8 

18.C 

49.8 

37.1 

47.0 

17.8 

53.8 

36  A 

46.2 

10.S 

88.8 

53.^ 

20.3 

Aug. 


Sept. 


76.0 

30.5 

78.7 

59.6 

27.7 

27.7 
.01.1 

31.5 

37.4 
27.9 

77.7 
7.6 
7.6 

20.6 

20.3 
18.0 

30.5 

38.1 

62.2 

24.6 

38.1 

17.8 

20.8 

61.4 

120.2 

74.1 

96.5 
50.0 

32.8 
53.3 

48.1 

33.8 

30.5 

27.9 

26.7 
30.0 

10.2 


Oct. 


72.6 
99.0 

165.1 

131.9 

106.7 

69.4 

321.8 
98.0 

110.7 
130.5 

65.3 

71.1 

93.9 

92.9 

83.6 
97.0 
97.0 

119.4 

JJ 

78.5 

142.3 

73.1 

145.8 

161.3 
198.0 

219.7 
281.0 
193.0 

154.9 
127.0 

106.7 

143.1 

117.3 

60.9 
71 
34.0 

62.9 
71.1 


Nov. 


88.6 

116.8 

119.4 
98.3 
97.0 

129.5 

122.4 
123.9 
210.7 

105.6 

120.4 
127.0 
160.0 


78.5 
121.9 

47.8 

71.1 

45.5 

139.1 

68.6 

152.2 
122.7 

148.3 
109 

114.3 


Yester. 

hirleft.  Castl. 
Milne  Graden, 
orth  Esk. 
lowhill. 
Mowhaugh. 
Irumlanring. 
Wanlockhead. 
Cargen. 

South  Cairn. 

levonshire 
1814-1860. 


203.1 

227.3 

110.7 
129.5 

132.1 

133.4 

138.1 

106.7 

151.1 

141.2 

90.6 
62.2 

73.8 
85.1 

74.8 

68.6 
81.3 
82.6 

145.0 

122.7 
154.9 

189.4 

265.2 

264.4 
279.0 


73.8 

95.2 

108.2 

119.9 

91.4 

221.7 

59.6 

180.3 
62 

61.7 

122.7 

185.4 
155 
171. 
173. 


139 

81. 

84. 

127 

25, 

50. 

54. 

49 

63 


Plaatsen. 


nstitution. 
Broad. 
Goodamour. 
Cirencester 
1845-1863. 
’enzance 
1859-1863. 
dem  1864. 
Salisbury  1861 

Tete  L.  16.9' 
long  33.°30 
Gangarowan 
near  Ceylo: 
A.  M.  9h  30. 
P.  M.  10fc. 
Duitschland. 
Leipzig  1864. 
Dresden. 
Arnstadt. 
Idem  36  jarei 
Briinn  1864. 


rau  1864. 


Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mrt. 

April. 

Mei. 

Junij. 

Julij. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

57.2 

36.9 

59.4 

36.9 

21.6 

54.6 

35.6 

22.9 

41.9 

73.6 

294.2  1 

41.9 

50.8 

62.2 

88.8 

20.3 

66.0 

27.9 

43.2 

25.4 

97.8 

174.0 

45.7 

20.3 

27.9 

81.3 

22.9 

86.3 

55.9 

50.8 

22.9 

60.9 

246.3 

95.2 

60.9 

64.8 

111.8 

26.7 

48.3 

62.2 

59.4 

26.7 

101.1 

201.9 

49.8 

40.1 

44.0 

84.6 

19.6 

60.7 

53.3 

33.0 

22.3 

91.2 

144.8 

62.9 

12.7 

43.2 

66.0 

33.0 

82.6 

35.6 

40.6 

22.9 

53.3 

274.3 

124.4 

116.8 

76.2 

101.6 

30.5 

33.0 

81.3 

59.4 

27.9 

177.8 

106.7  1 

175.2 

155.1 

113.3 

95.7 

50.1 

53.8 

119.2 

129.3 

46.7 

233.5 

105.4  1 

88.3 

95.9 

70.4 

98.5 

35.6 

36.1 

86.5 

59.2 

36.6 

157.7 

124.9  1 

109.2 

119.4 

85.3 

143.6 

81.3 

41.9 

83.8 

80.0 

66.0 

137.0 

69.9  1 

89.7 

80.8 

62.7 

60.0 

60.2 

54.6 

59.8 

55.3 

55.3 

68.1 

93.5 

47.7 

66.1 

50.6 

50.1 

54.7 

50.0 

55.7 

49.3 

55.5 

62.2 

82.8 

77.0 

76.3 

62.9 

50.9 

64.8 

61.2 

76.0 

65.0 

74.4 

68.1 

102.9 

139.4 

154.6 

102.6 

93.5 

99.9 

95.3 

104.4 

96.0 

107.2 

112.0 

150.9 

60.9 

69.6 

40.6 

49.5 

56.4 

61.4 

80.0 

64.8 

68.6 

72.6 

87.4 

185.3 

139.2 

91.4 

108.4 

64.5 

64.2 

97.2 

92.1 

104.3 

120.6 

135.3 

100.1 

85.3 

42.2 

66.7 

32.5 

33.7 

44.6 

19.6 

31.9 

102.3 

67.9 

.  73.6 
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Deze  regenhoeveelheden  zijn,  voor  zooveel  Schotland  aangaat,  geno¬ 
men  uit  de  Proceedings  of  the  Scotlish  meteorological  Society  en  wat  En¬ 


geland  en  de  Indische  plaatsen  betreft,  uit  de  Proceedings  of  the  Bntsch 

'meteorological  Society.  Vooral  in  de  eerste  komen  zij  wel  bij  elkander 
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voor,  maar  dan  toch  slechts  voor  elk  saisoen,  zoodat  men  het  toe-  en 
afnemen  in  den  loop  van  het  jaar  niet  zoo  gemakkelijk  ziet  en  zeker  niet 
de  gelijktijdige  regenhoeveelheden  leert  kennen.  Daarenboven  zijn  zij 
daar  natuurlijk  in  Engelsche  maat  gegeven.  De  overige  berigten  stam¬ 
men  af  uit  de  monographie:  Hesullate  meteorologischer  Beobachtungen 
iwgestellt  zu  Arnstadt  in  den  Jalire  1823 — 1862,  von  heinrich  LUCAS, 
Apotheker,  Halle  1864,,  of  uit  het  hoogst  uitvoerig  onderzoek  vervat 
in  het  werkje  van  den  Heer  F.  gube:  Die  Ergebnisse  der  Verdümtung 
und  der  Niederschlags  auf  der  Königlichen  Station  Zechen  bei  Guhrau , 
of  uit  de  Verhandlungen  der  Naturf or schenden  Vereins  in  Brünn ,  of  uit 
mededeelingen  in  brieven.  Lang  is  de  regenhoeveelheid  tamelijk  ver¬ 
waarloosd.  Wij  wezen  vroeger  echter  met  genoegen  op  de  schriften 
van  dove,  op  het  werk  van  Baron  r.  von  möllendorff :  die  Regen- 
verhalttmsse  Deutschlands ,  Görlitz  1862,  en  op  het  werk  van  Dr.  mühry, 
Allgemeine  Geographische  Meteorologie. 

In  Engeland  onderzocht  ook  de  Heer  symons  zeer  naauwkeurig  de 
verdeeling  van  den  regen.  Zeer  veel  heeft  hij  er  aan  ten  koste  ge¬ 
legd  door  het  verschaffen  van  regenmeters  en  door  het  laten  ten  uit¬ 
voer  brengen  der  berekeningen.  Op  zeer  onbekrompen  wijze  is  in  alle 
behoeften  voorzien,  maar  het  mag  niet  van  een  wetenschappelijk  man 
gevergd,  zooveel  er  voortdurend  voor  op  te  offeren.  Wij  hopen,  dat 
de  British  Association,  aan  welke  de  mededeeling  der  eerste  uitkomsten 
gedaan  werd  Report  New  Castle  upon  Tyne  1863,  p.  26,  hierin  zal 
te  gemoet  komen,  en  zoo  ook  voor  Engeland  de  invloed  van  de 


hoogte  boven  de  zee,  van  de  rigting  der  heuvelruggen,  van  de  na¬ 
bijheid  der  kusten  zoo  naauwkeurig  zal  bekend  worden,  dat  het  werk 
roemvol  nevens  dat  van  den  overledenen  Baron  von  möllendorff 
kunne  geplaatst  worden.  In  Engeland  zijn  de  onderzoekingen  het 
allerbelangrijkst,  omdat  men  daar  beter  dan  in  eenig  land  der  be¬ 
schaafde  wereld  de  regenhoeveelheden  en  de  hoeveelheid  door  de 
rivieren  naar  zee  afgevoerd  water  in  verband  zal  kunnen  brengen  met 
de  verdampingshoeveelheid.  Dat  is  een  element  der  meterologie,  dat 
nog  altijd  zeer  stiefmoederlijk  behandeld  wordt.  Als  men  de  in  Kö- 
nigsberg  beantwoorde  prijsvraag  uitzondert ,  bestaat  er  eigenlijk  nog  geen 
degelijk  onderzoek  over,  want  hoogstens  vindt  men  de  hoeveelheid 
vermeld  die  van  eene  opene  watervlakte  verdampt  en  dat  nog  ge¬ 
brekkig.  Ook  de  vraag  over  den  invloed  der  bosschen ,  reeds  op 
zichzelven  zoo  belangrijk  en  in  sommige  opzigten  in  den  laatsten  tijd 
door  becquerel  zoo  goed  onderzocht,  kan  zonder  een  juistere  bepa¬ 
ling  der  verdampingshoeveelheid ,  voor  verschillende  gewassen  en  plan¬ 
ten  en  boomen  verschillend,  niet  volledig  worden  beantwoord.  Wij 
hopen  dan  dat  de  meteorologen  zich  hieraan  meer  zullen  laten  gelegen 
liggen.  Nu-  viel  er  nog  niets  van  mede  te  deelen  en  wij  bepalen  ons 
dan  ook  tot  de  regenhoeveelheden  in  Frankrijk,  Engeland  hierboven 
vermeld ,  en  op  onze  gewone  plaatsen  in  Europa ,  op  de  volgende 
bladzijde  voorkomende;  terwijl  wij  voor  Zwitserland  verwijzen  naar  het 
belangrijke  tijdschrift  der  Helvetische  vereeniging,  dat  in  het  voor¬ 
leden  jaar  is  begonnen  te  worden  uitgegeven. 
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Het  volgende  overzigt  van  de  plaatsen,  waar  gelijktijdig  onweders, 
stormen,  noorderlicht  en  magnetische  storing  zijn  waargenomen,  vuile 
men  aan  uit  het  Bulletin  International.  Voor  elk  dezer  vier  zijn  ver¬ 
schillende  lettersoorten  gebruikt,  zoodat  bijv. 
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ten.  1864.  1  Heft.  I  und  II  en  vervolgen. 

Constantinopel.  Gazette  médicaie  d’Orient,  publié  par  la  Societé  Impériale  de 

Medecine.  1862 — 63. 

I)r_  jÜL.  Munter.  Ueber  den  Hering  der  Pommerschen  Kusten  und  die  denselben 
sich  anschliessenden  Industrie-Zweige. 

>8  Rage.  Verhandelingen  van  het  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs.  1863-64. 
2de  afl.  met  3  pl. 

JULIJ. 

P.  GüBE.  Die  Ergebnisse  der  Verdiinstung  und  des  Niederschlages  nach  Messun- 
*  gen  an  neuen,  zum  theil  registrirenden  Instrumenten,  auf  der  Königlichen  Me- 

teorologischen  Station  Zechen  bei  Guhrau.  .  . 

Df.  R.  Wolf.  Vierteljahrschrift  der  Naturforschenden  Gesellschaft  in  Zunch. 

2801 _ 00^ 

Edinburgh.  Journal  of  the  Scottisch  Meteorological  Society.  1864.  Vol.  III. 
Rotterdam.  Verslag  van  de  Maatschappij  tot  nut  der  Zeevaart.  1863. 

Dr.  E.  Bertherand.  Bulletin  de  la  Societé  de  Climatologie  Algérienne.  1864.  N°.  1. 
H’  W  Dove.  Darstellung  der  Warmeerscheinungen  durch  funftagige  Mittel. 
"ge,  Theil,  aus  den  Abhandlungen  der  Königl.  Akademie  der  Wissenschaften  zu 

Berlin.  1862. 


gedurende  het  jaar  1864/65. 


AUGUSTUS. 

Washington.  Annual  report  of  the  Board  of  regents  of  the  Smithsonian  Insti- 
tution.  1862. 

_ _  Smithsonian  Miscellaneous  Collections.  Vol.  V. 

_ The  American  Ephemeris  and  nautical  Almanac  for  the  year  1865. 

James  Walker.  An  address  delivered  before  the  alumni  of  Harvard  College. 
Juli  16.  1863. 

Cambridge.  Thirty-eighth  annual  report  of  the  President  of  Harvard  College  to 
the  overseers  exhibiting  the  state  of  the  Institution  for  the  academi- 

cal  year  1862 — 63. 

_ _  Catalogus  Universitatis  Harvadianae.  1863. 

Weenen.  Almanach  der  Osterrëichischen  Kriegsmarine  für  das  Jahr  1864. 

Eitz  Roy.  Coast  of  fishery  barometer  manual.  Board  of  trade.  1864. 

Board  of  trade.  Report  of  the  meteorlogic  office.  1864. 

C.  A.  Schott.  Meteorological  observations  in  the  Arctic  seas.  Bij  Sir  E.  Leopold, 
*M*.  Clintock,  R.  N.  Made  on  board  the  Arotic  searching  Yacht  Fox,  in  Baffin 

bay  and  Prince  Regent’s  inlet.  1857  59. 

A.  D.  Bache.  Discussion  of  the  magnetic  and  meteorological  Observations  made 
at  the  Girard  College  Observatory,  Philadelphia  in  1840—1845. 
Part  III — IV. 

______  Records  and  .results  of  a  magnetic  Survey  of  Pensylvania  and  parts 

of  adjacent  states  in  1840-1841,  with  some  addition  records  and  results  of 

1834 — 1835,  and  1843,  1862,  and  a  map. 

K.  Akademie  van  Wetensch.  Bijdrage  tot  de  toepassing  van  het  beginsel  d’Alem- 

bert,  overeenkomstig  de  rekenwijze  van  Lagrange,  door  G.  J.  Verdam. 
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K.  Akademie  van  Wetensch.  Supplement  aux  tables  d’intégrales  définies  qui  fer¬ 
ment  le  tome  IV  des  mémoires  de  FAcademie,  par 
D.  Bierens  de  Haan. 

—  Mémoire  sur  une  méthode  d’approximation  pour  le 

calcul  des  rentes  viagères,  par  R.  Lobatto. 

Middelburg.  Catalogus  der  Bibliotheek  van  het  Zeeuwsch  genootschap  van  we¬ 
tenschappen. 

Luxemburg.  La  Societé  des  Sciences  naturelles  du  Grand  Duché  de  Luxem- 
bourg.  Tome  7e.  1864. 

Londen.  Catalogus  of  books  in  the  library  of  the  British  Meteorological  Society 
1864.  Juni  15. 

-  List  of  members  of  the  British  Meteorological  Society.  1864. 

Proceedings  of  the  British  Meteor.  Soc.  1864.  Vol.  II.  N°.  13  and  14. 
Lyon.  Resumé  des  observations  recuillies  dans  les  bassins  de  la  Saöne  du  RhÓne 
et  quelques  autres  region  accompagné  de  notiees  diverses,  par  la  Commission 
Hydrométrique.  1863,  XX  année. 

Milaan.  Lettere  del  Prof.  F.  Zantedeschi  al  dotto  Camillo  Flammarion  Professore 
d  Astronomia  in  Parigi  intorno  alF  origine  della  rugiada  e  della  brina. 

SEPTEMBER. 

F.  Kaiser  en  Cohen  Stüart.  De  eischen  der  medewerking  aan  de  ontworpen 
graadmeting  in  midden  Europa  voor  het  Koningrijk  der  Nederlanden. 

Dr.  J.  Lamont.  Annalen  der  Königlichen  Sternwarte  bey  München.  XII.  Band. 
Zurich.  Meteorologische  Beobachtungen,  Decbr.  1863,  Jan.  und  Febr.  1864. 

G.  Forchhammer.  Oversigt  over  det  Kongelige  Danske  Videns-Kabernes  Selskabs 
Foihandlinger  og  dets  Medlemmers  Arbeider  i  Aaret  1862  &  1863. 

G.  V.  Vernon.  On  the  direction  of  the  wind  at  Manchester,  during  the  years 
1849—1861  at  8h  A.  M. 

0n  the  number  of  days  on  which  rain  falls  annually  at  London, 
from  observations  made  during  the  56  years,  1807 _ 1862. 

A.  Quetelet.  Annales  de  Fobservatoire  royale  de  Bruxelles.  Tom.  XVI. 

Physique  du  globe  en  trois  brochures. 

—  Sur  les  étoiles  filantes  id. 

- - -  Phénomènes  périodiques  un  id. 

Observations  des  Phénomènes  périodiques  en  1861 _ 1862. 

Utiecht.  \eislag  \an  het  verhandelde  in  de  algemeene  vergadering  van  het  Pro¬ 
vinciaal  Utrechtsch  Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschappen,  28  Junij  1863. 


Captn  v.  d.  Graefe.  Ueber  Orkane.  Für  Seeleute.  1864. 

J.  Flesch.  Resultate  der  Meteorologische  Beobachtungen  zu  Trier  in  den  Jahren 
1849—1863. 

Parijs.  Revue  Maritime  et  Coloniale.  Tom  II  en  vervolgen.  (Aangekocht). 

Dr.  A.  Peterman.  Mittheilungen  aus  Justus  Perthes  geographischen  Anstalt  über 
wichtige  neue  Erforschungen  auf  dem  Gesammtgebiete  der 
Geographie.  1864.  N°.  1  en  vervolgen. 

'  Idem.  Erganzungsheft.  N°.  11,  12  und  13. 

Dep.  van  Marine.  Kaart  van  den  zuidelijken  ingang  v.  Straat  Banka.  A.W.Keu- 
chenius. 

OCTOBER. 

Dollfus-Ausset.  Matériaux  pour  Fétude  des  glaciers.  Tomes  I,  IV  et  V.  1864. 
Dep.  van  Marine.  Kaart  van  Riouw  en  Lenger  archipel,  in  2  bladen.  Door 
J.  C.  Edeling. 

F.  Kaiser.  Verslag  van  den  staat  der  Sterrewacht  te  Leiden  en  van  de  aldaar 
volbragte  werkzaamheden  van  1  Julij  1863  tot  30  Junij  1864. 

Amsterdam.  Verslagen  en  mededeeliiigen  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten¬ 
schappen,  afd.  Natuurkunde.  XVII.  deel.  2de  stuk. 

Dr.  M.  A.  F.  Prestel.  Ergebnisse  der  Witterungs-beobachtungen  zu  Emden  in 
den  Jahren  1862  und  1863,  so  wie  Andeutungen  über  die  Beziehung  der 
Witterung  zur  Seefahrt,  Landwirthschaft  u.  s.  w. 

Jaunez.  Observations  météorologeques  faites  a  Nyné-Taguilsk.  Monts  Ourals.  1863, 

NOVEMBER. 

H.  W.  Dove.  Preussische  Statistik.  Herausgegeben  in  zwanglosen  Heften  vom 
Königlichen  statitrischeu  Bureau  in  Berlin.  Band  VI.  Die  Witterungserschei- 
nungen  des  Nördlichen  Deutschlands  im  Zeitraumen  von  1858 _ 1863. 

G.  Neumayer.  Results  of  the  meteorological  Observations  taken  in  the  Colonv 
of  Victoria  during  the  years  1859—1862;  and  of  the  Nautical  Observations 
collected  and  discussed  at  the  Flagstaff  Observatory  Melbourue.  1858—8862. 

C.  Piazzi  Smyth.  Astronomical  Observations  made  at  the  Royal  Observatory. 
Edinburg. 

Jacob  Swart.  Verhandelingen  en  berigten  betrekkelijk  het  Zeewezen  en  de  Zee¬ 
vaartkunde  enz.,  en  vervolgen. 

A.  T.  Kupffer.  Compte-rendu  annuel  par  la  Direction  de  FObservatoire  Physique 
Cential.  Annees  1861  — 1863  a  St.  Pétersbourg. 


A.  T.  Kcpffer.  Annales  de  1’observatoire  Physique  Central  de  Russie,  publie|pav 
ordre  de  S.  M.  Impériale.  1860  et  1861.  N°.  1  et  2. 

F.  Müller.  Ueber  die  Vorherbestimmung  der  Stiirme  und  ins  besondere  über 
die  Stürme  vom  1 — 4  December  1863.  Beilage  zu  den  Annalen  des  physicali- 
schen  Central  Observatoriums  zu  St.  Petersburg.  1861. 

Hanau.  Jahresberichte  der  Wetterauischen  Gesellschaft  für  die  gesammte  Natur- 
kunde.  1861 — 1863.  Nebst  einigen  naturkundlichen  Abhandlungen. 

P.  N.  van  Kampen.  Aardrijkskundig  en  statistisch  Woordenboek  van  Ned.  Indië  , 
3.  deel,  4.  en  volgende  afleveringen.  (Aangekocht). 

DECEMBER. 

Edinburg.  Journal  of  the  Scottish  meteorological  Society.  N°.  IV. 

E.  Edlund.  Meteorologiska  Jakttagelser  i  Sverige  utgifna  of  Kongl.  Svenska  Ve- 
tenskaps-akademien  anstalda  och  bearbetade  under  inseende  of  E.  Edlund.  Tjerde 
bandet.  1862. 

Zürich.  Meteorologische  Beobachtungen.  Maart,  April  en  Mei.  1864. 

F.  Karlinsky.  Spostrzezenia  meteorologiczne  robione  W.  C.  K.  Obserwatoryum 
astronomicznem.  Krakowie  od  lipca  (Julij)  1862 — November  1864, 

Londen.  The  Nautical  Magazine  and  naval  Chronicle.  1864.  (Aangekocht). 

JANUARIJ  1865. 

Brünn.  Verhandlungen  des  Naturforschenden  Vereins.  II.  Band.  1863. 

Margollé  et  Zürcher.  Les  météores.  Ouvrage  illustré  de  23  vignettes  sur  bots, 
par  Lebieton. 

Kiel.  Schriften  der  Universitat  zu  Kiel,  aus  dein  Jahre  1863.  Band  X. 

München.  Sitzungberichte  der  Königl.  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften. 
1864.  Heft  II— IV. 

Londen.  Proceedings  of  the  British  meteorological  Society.  1864.  Vol.  II.  N°.  15. 

F.  W.  Atkinson.  Travels  in  the  regions  of  the  upper  and  lower  Amoor  and  the 
Russian  acquisitions  on  the  confines  of  India  and  China. 

Da  Silveira.  Annaes  do  Observatorio  do  Infante  D.  Luiz  em  Lisboa.  Vol.  I. 

1856—1863 

-  Id.  Vol.  II.  1863—64  &  N.  1—3.  10.  Jaargang.  Decemb. 

Jan.,  Febr.  1864. 

Dr.  C.  Jelinek.  Uebersichte  der  Witterung  in  Oesterreich  und  einigen  auswar- 
tigen  Stationen  im  Jahre  1863. 


Greenwicb.  Results  of  the  magnetical  and  meteorological  observations  made  at  the 
Royal  Observatory.  1862. 

Edinburg.  Journal  of  the  Scottish  Meteorological  Society.  N°.  5. 

Sxx  en  Philipse.  Staatsalmanak  voor  het  Koningrijk  der  Nederlanden.  1865. 
(Aangekocht). 


FEBRUARIJ. 

Christiania.  Meteorologische  Beobachtungen  aufgezeichnet  auf  Christianias  Obser¬ 
vatorium.  III.  und  IV.  Lieferung.  1848—1858. 

H.  Mohn.  Den  magnetiske  Declination  i  Christiania  udledet  of  Observationer. 

1862—1863. 

_  Bewolking  in  Christiania.  XVI. 

P.  A.  Secchi.  Bulletino  meteorologico  dell’  osservatorio  del  Collegio  Romano 
con  Corrispondenza  e  bibliographia  per  1’avanzamento  della  Fisica  terrestre. 
Vol.  III.  1864. 

Edinburg.  Journal  of  the  Scottish  Meteorological  Society.  January  1864.  N°.  1. 
C.  Hansteen.  Untersuchungen  über  den  Magnetismus  der  Erde.  Uebersetzt  von 
P.  Freschou  Hanson.  Erster  Theil. 

_ _ Magnetischer  Atlas  gehorig  zum  Magnetismus  der  Erde. 

Da  Silveira.  Annaes  do  Observatorio  do  Infante  D.  Luiz.  Vol.  II.  N°.  4  8. 

Lisboa,  Maart — Julij.  1864. 

Bamberg.  Sechster  Bericht  der  Naturforschenden  Gesellschaft  zu  Bamberg,  iür 
das  Jahr  1861—62. 


MAART. 

Dr.  J.  Lamont.  Annalen  der  Königlichen  Sternwarte  bey  München.  XIII.  Band. 

J.  von  Döffinger.  König  Maximilian  II  und  die  Wissenschaft.  Rede  am  30 
Mars  1864. 

Ministerie  van  Marine.  Hydrographische  Kaart  van  het  Brouwershavensche  Zee¬ 
gat,  met  beschrijving.  Herziene  uitgave. 

_  -  Kaart  van  het  zuidelijke  gedeelte  der  Chinesche  zee. 

Blad  I.  van  A.  C.  J.  Edeling. 

London.  Proceedings  of  the  British  Meteorological  Society.  Vol.  II.  N°.  16—18. 
Kon.  Akademie  van  Wetenschappen.  Verslagen  en  mededeelingen ,  afdeeling  Na¬ 
tuurkunde.  XVII.  deel.  3.  stuk. 

Weeuen.  Almanach  der  Oestereichischen  Kricgsmarine  für  das  Jahr  186?. 
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Abhandlungen  der  Naturforschenden  Gesellschaft  in  Görlitz.  XII.  Band. 

’s  Hage.  Verhandelingen  van  liet  Koninklijk  Instituut  van  Ingenieurs.  1864 — 1865. 
lste  afl.  met  7  platen. 

APRIL. 

Moelot.  Découvertes  faites  dans  les  mine3  de  sel  du  Hallstatt.  (Autriche). 

Zürich.  Meteorologische  Beobachtungen.  Junij,  Julij  en  Augustus.  1864. 

Parijs.  Annuaire  de  la  Societé  Météorologique  de  France.  le  partie  1861. 
11 — c22.  2e  partie  1863.  19—25.  1864.  1—30. 

Leipzig.  Wissenschaftliche  Beilage  der  Leipziger  Zeitung.  1805.  N°.  13 — 16. 

Moigno.  Les  mondes.  Revue  hebdomedaire  des  Sciences  et  de  leur  application 
aux  arts  et  a  1’industrie.  2.  année.  Tomé  IV — VI. 

A.  le  Gras.  La  loi  des  tempêtes  considerée  dans  les  rapports  avcc  les  mouve- 
raents  de  Patmosphère ,  par  H.  W.  Dove  E.  R.  S.,  avec  de  dessins  et  cartes 
des  tempêtes,  traduit  avec  autorisation  de  1’auteur. 

Ch.  Ploix.  Meteorologie  nautique,  Vents  et  courants.  Routes  generales.  Extrait 
des  Sailing  Directions  de  Maury  et  des  travaux  les  plus  récents. 

E.  Helloco.  Cartes  des  vents  dans  1’ocean  pacifique  méridional ,  dressée  a  1’ordre 
des  publications  de  lTnstitut  météorologique  d’Utrecht,  des  Pilot  Charts  de 
Maury  et  des  dépouillcments  des  journauX  des  batiments  Francais. 


MEI. 


Dr.  J.  G.  Bohm.  Magnetische  und  Meteorologische  Beobachtungen  zu  Prag.  1864. 

Rotterdam.  Verslag  van  de  maatschappij  tot  Nut  der  Zeevaart.  1864. 

-  Zesde  Jaarlijksch  Verslag  van  de  openbare  bibliotheek  van  het  Rot- 

terdamsch  Leeskabinet. 

F.  Foetterle.  Mittheilungen  der  K.  K.  Geographischen  Gesellschaft.  VII,  Jahr- 
gang.  1863. 

Hamburg.  Hansa,  Zeitschrift  für  Deutsche  Seewezen. 

Jaarboekje:  De  Koninklijke  Nederlandsche  Marine.  1865.  (Aangekocht). 

Nautical  Magazine.  1865.  N.  1  en  vervolgen. 

Z.  Canaval.  Jahrbuch  des  Naturhistorischon  Landesmuseums  von  Karaten.  6.  Heft. 
1863. 

C.  Briot.  Théorie  de  la  lumière.  (Aangekocht). 

Amsterdam.  Jaarboek  van  de  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen.  1864. 

- -  Verslagen  en  mededeelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten¬ 
schappen.  Afdeeling  Natuurkunde.  2e  Reeks.  le  deel,  lc  stuk. 


